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EFFFCTIvE . 1  — J  UTY  T9W7 ■  Th E” 5TJ RF a CITTnrSFFV JTTD N  CLIMATIC  SUMMARY  (SOCS)  - 

REPLACEO  TWO  OTHER  USAFETAC  PRODUCTS  OF  LONG  STANDING:  THE  RUSSWO  (REVISED 

uniform  summary  df  sur  fact  weather  oeser vat  ions j  and  lisocs  (limited  surface 

OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARY).  RUSSWOS  AND  LISOCS  NOW  IN  EXISTENCE  WILL  CON¬ 
TINUE  TO  BE  USED  UNTIL  THEY  ARE  EVENTUALLY  REPLACED  BY  SOCS. 

ThT^PROOUCT  HAS  BEEN  I S SUE 0“  TV  TTThFR  FORM'S  UNDER  SEVERAL  OTHER  NAMES.  IT 
WAS  INTRODUCED  J_N  THE  EARLY  1940'S  AS  THE  "SFCSUM,"  OR  "SURFACE  SUMMARY."  THE 
IORTGINal  "USlTvIO,'rTn?  ‘"UNIFORM  SUMMARY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS."  OEBUTED 
IN  1946.  THE  USSWO  GRADUALLY  EVOLVED  INTO  THE  "RUSSWO"  AND  THE  "LISOCS."  IT 
FINALLY  BECAME  THE  NEW  "SURFACE  OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARY"  OR  "SOCS"  IN 
JULY  1968. 


_T HE  SOCS  (LIKE  ITS  PREDECESSORS)  IS  PREPARED  8Y  USAFETAC’S  OPERATING  LOCATION 
A  AT  ASHEVILLE,  MC  28BOI-2723.  HERE,  CLIMATOLOGISTS  USE  STATE-OF-THF- ART  COM- 
PUTER_TcCHNOLO<T  TO  SUMMARIZE  WEATHER  OBSERVATIONS  COLLECTED  FROM  SELECTED  MIL¬ 
ITARY,  CIVILIAN,  AND  FOREIGN  REPORTING  STATIONS.  SUMMARIES  ARE  PREPARED  FROM  DATA 
THAT  HAS  BEEN  COLLECTED,  QUALITY-CONTROLLED,  AND  STORED  IN  OL-A'S  WORLDWIDE  SUR- 
c ACE  WEATHER  OBSERVATION  DATABASE.  . "  '  . . .  "  “ 

_TlThotjgh_°re^iTotjs  Versions  of  thi s  product  only  offered  six  parts,  socs  provides 

EIGHT  (A-H).  THE  ADDITIONS  ARE  THE  CROSSWIND  AND  HEATING-COOLING  DEGREE  DAY  SUMMARIES 
PRECEDING  EACH  DART  IS  A  BRIEF  DISCUSSION  OF  THAT  PARTICULAR  PART,  A  DESCRIPTION 
OF  THE  OATA,  AND  AN  EXPLANATION  OF  HOW  THE  DATA  IS  PRESENTED. 
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INTRODUCTION 

STATION  PETfOCTOF  RE  CORO".  " 

HOURLY  OBSE.RVAIIONS:  AUG  7a  -  JUL  88  (AIRWAYS). 

SUMMARY  OF  DAY  DATA:  OCT  56  -  OFC  57,  APR  58  -  OCT  58,  OCT  59  -  JUL  88  (FULL  TIME). 
"  HOUR S  SUMMARIZED":  "OOO OTS T  T HROuGH  2300  LST. 

DATA  SOURCES.  THESE  SUMMARIES  ARE  COMPILED  FROM  “HOURLY  OBSERVATIONS"  AND/ 

OR  SUMMARY  OF  DAY  DATA,"  DEPENDING  ON  THE  PHENOMENA  OR  OCCURRENCE  BEING 
SUMMARIZED.  THE  TWO  SOURCES  APE  DEFINED  IN  "TERMS  EXPLAINED." 

TERM'S  TXPLATuCdT"  . 

BIVARIATE  DISTRIBUTION:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  GIVES  THE  JOINT  DIS¬ 
TRIBUTIONS  OF  TWO  RELATED  VARIABLES.  AN  EXAMPLE  IS  THE  BIVARIATE  DIS¬ 
TRIBUTION  'OF  '  CE  IL  I  NG  ANO  VISIBILITIES  IN  PART  D.  EACH  ROW  AND  EACH  COL¬ 
UMN  OF  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  IS  A  FREQUENCY  DISTRIBUTION.  JOINT  FREO- 

"'.iencies  are  founo  at  the  "row-column  intersections. 

HOURLY  OBSERVATIONS:  ALL  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIONS  ON  AWS 
FORMS  10/10A  (OR  EQUIVALENT)  AT  SCHEDULED  HOURLY  INTERVALS. 

SUMMARY  OF  DAY  (SOD)  DATA:  OATA  COMPILED  FROM  ALL  AVAILABLE  OBSERVATIONAL 

SOURCES,  INCLUDING  HOURLY  OBSERVATIONS,"  SPECIAL  0  "BSE  R  VAT  I  OHS  ,"RfM  A  R  KS ,  AND" 

ACTUAL  "SUMMARY  OF  DAY"  DATA  RECORDED  IN  COLUMNS  64  -73  OF  AWS  FORMS  I0/10A 

'(Or  equivalent")  For  any  given  day. 

mean:  the  sum  Of  all  the  values  divided'  by  the  number  of  values. 

- MEASURABLE  AMOUNT: — aCnY- PRECIPITATION'  OR'  SNOwFalL  AMOUNT  GREATER  THAN  A 

TRACE. 

MEDIAN:  THE  MIODLE  VALUE  WHEN  THE  VALUES  ARE  IN  ASCENOING  ORDER.  IF  THE 

NUMBER"' ST  "VALUES'  IS  EVEN,  THE  MEDIAN  IS  HALFWAY  BETWEEN  THE  TWO  MIDDLE 
VALUES. 


PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF):  IN  STATISTICS,  FREQUENCY  IS  THE  NUM- 

- "BFR  IF  TIMES  A  GIVEN  COUNT  OR  EVENT  OCCURS.  IN  THE  SOCS,  THIS  IS  EXPRESSED 

AS  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF),  WHERE  THE  FREQUENCY  (NUMBER  OF 

- "OCCURRENCES)  TS  G IVETTA  S  A  PERCENT  OF  ALL  POSSIBLE  OCCURRENCES  IN  THE 

SAMPLE  (PERIOD  SUMMARIZED).  FOR  EXAMPLE,  IF  SNOW  FELL  ON  5  OUT  OF  100  DAYS 

- wE  COuLO  EXPRE5S-TflF  “PERCENT  O'C'Cl) R R  EnC  f~FRE QUEnCY"~0F  5NOTTS 5  E  PERCENT' 

OVER  THE  100-DAY  PERIOD.  MAY  BE  USED  INTERCHANGEABLY  WITH  "PERCENT  FREQUENCY 


PE'kTTTO" 


TTZE  OF  THE  OBSERVATIONAL  DATA  SAMPLE, 


IN  YEARS. 


1 


1 


PREC IP  IT  At lONT  &  TERM  THAT  INCLUDES  BOTH  LIQUIO  PRECIPITATION  ANO  WATER 
_ EQUIVALENT. _ _ _  _ 

STANDARD  OEVUTIUn:  A  MEASURE  OF  DISPERSION  ON  THE  VARIABILITY  OF  THE 
QUANTITY  CONCERNED  ABOUT  ITS  ARITHMETIC  MEAN.  THE  LARGER  THE  STANDARD 
DEVIATION,  THE  GREATER  THE  VARIABILITY. 

TIME  CONVENTIONS:  ALL  TIMES  IN  THE  SOCS  ARE  EXPRESSED  IN  LOCAL  STANDARD  TIME 

(LST).  USER’S  ShUUlO  MAKE  ADJUSTMENTS  fop  DAYLIGHT  SAVING  TIMES  IN  Their  areas. 
IN  SUMMARIES  THAT  SHOW  DIURNAL  VARIATIONS,  THE  DATA  IS  SUMMAPtZFD  USING  THE 
FOLLOWING  STANDARD  3-HOUR  PERIODS  (ALL  LST): 

0000-0200  1200-1400 

0300-0500  1500-1700 

0600-0900'  1800-2000 

0900-1100  2100-2300 


ABBREVIATIONS  USED: 


AMT 

AMOUNT 

LT 

LESS  THAN 

ANN 

ANNUAL 

M 

METER 

HARO 

BAROMETER 

MB 

MILLIBAR 

C 

CENT  I  GRADE  (CELSIUS) 

MPS 

METERS  PER  SECOND 

DEG 

DECREE 

MSL 

MEAN  SEA  LEVEL 

08 

DRY  BULB  TEMPERATURE 

MEAS 

MEASURABLE 

Or> 

DEW  POINT  TEMPERATURE 

NO. 

NUMBER 

f  0 

cwUAL 

OBS 

OBSERVATION 

c 

FAHRENIIE  I  T 

OBST 

OBSTRUCTION 

FPZG  " 

FREEZING 

POF 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY 

FT 

FEET 

PRECIP 

PRECIPITATION 

GE 

GREATER  THAN  OR  EQUAL  TQ 

SD 

STANDARD  DEVIATION 

GMT 

GREENWICH  MEAN  TIME 

SOD 

SUMMARY  OF  DAY 

GT 

GREATER  THAN 

TEMP 

TEMPERATURE 

HG 

INCHES  OF  MERCURY 

TSTM 

thunoerstorm 

HT 

height 

VSBY 

visibility 

KTS 

KNOTS 

VSN 

VISION 

IF 

LESS  THAN  OR  EQUAL  TO 

W8 

WET  BULB  TEMPERATURE 

LST 

LOCAL  STANOARD  TIME 

WB  AN 

AWS  FORM  10/10A 

UTC 

*COOROlNArEO  UNIVERSAL  Time 

SUMMARY 

DESCRIPTION:  A  BRIEF  DESCRIPTION  OF 

THE  DATA  PRECEDES  EACH  PART  IN  THE  SOCS. 

*  UTC  REPLACED  GMT  ON  1  AUGUST  1988 
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station  no. 

STATION  NAME 

LATITUDE 

LONGITUDE 

FLO  ELEV  (FT) 

CA 

ON  SUMMARY 
727435 

K  I  SAWYER  AFB,  MI 

N  46  21 

W  087  24 

1220 

KS 

station  location  and  instrumentation  history 


NMH& 

0  r 

LOC 

TYPE 

AT  THIS 

LOCATION 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEV 

GEOGRAPHICAL  LOCATION  L  NAME 

OF 

STATION 

FROM 

TO 

FLD  ( 

1 

K  I  SAWYER  AIRPORT,  MI 

F  A  A 

OCT  56 

DEC  56 

N  46  21 

W  087  24 

1195 

2 

K  I  SAWYER  AFE,  MI 

AF  3 

JAN  57 

OCT  58 

SAME 

SAME 

1204 

3 

SA“E 

SAME 

SE3  59 

OCT  59 

Same 

SAME 

1230 

4 

SAME 

SAME 

NOV  59 

DEC  73 

SAME 

SAME 

SAME 

5 

SAME 

SAME 

JAN  74 

OCT  82 

S  A  M  F 

SAME 

SAME 

fc 

SAME 

SAME 

NOV  62 

JAN  83 

same 

SAME 

1 22C 

nmbp  date  'O'c  5U>P'aCe  wivi  *3'J<*»m£nt  Information 

of  chance  - - -  remarks, 

LCC  LOCATION  type  of  type  of  ht  above  ment,  o> 


transmitter 

KFCOROER 

GROUf 

1 

OCT 

56 

ATOP  CONTROL  TOWER 

AN/GMO-1 

ML-204A 

83  FT 

2 

JAN 

57 

4000  '  NW  TwRV725  '  E  0^  f  AXtwAY 

a.n/GMO-IT" 

RlW 

13  FT 

3 

SEP 

61 

ON  RNWY  COMPLEX 

SAME 

SAME 

15  FT 

4 

mar 

64 

1.1900"'  EM  S  END  RWY 

2.1000' FM  N  END  OF  RNWY 

SAME 

SAME 

SAME 

13  FT 
13  FT 

5 

JAN 

70 

1 .6C0*E  CtRLN, 1 2oo •  FM  5  END  OF 
RWY  19 

AN/GMO-20 

RO-362 

SAME 

2.675  'E  OF  CTkL  4,20  75*n  OF  f ND 
•  IF  P'WY  01 

SAME 

SAME 

6 

JAN 

33 

1 . SAME 

2. SAME 

SAME 

SAME 

same 

SAME 

SAME 

_  LATITUDE  LONGITUDE  FLO  ELEV  C  FT  >  CALL  SIGN  HMO  Ni-BR 

N  46  21  8  087  24  1220  KSAW 

STATION  LOCATION  AND  INSTRUMENTATION  HISTORY 


TYPE 

AT  THIS 

LOCATION 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEV  ABOVE  MSL 

06S 

STATION 

PROM 

TO 

FLD  (FT) 

BARO  (FT) 

DAY 

F  AA 

OCT  56 

DEC  56 

N  46  21 

8  087  24 

1195 

1190 

12 

AF3 

JAM  57 

OCT  56 

SAME 

SAME 

1204 

SAME 

24 

SAME 

SE°  69 

OCT  59 

SAME 

SAME 

1230 

SAME 

24 

SAME 

NOV  59 

DEC  7  3 

SAME 

SAME 

SAME 

1240 

24 

SAME 

JAN  74 

OCT  82 

SAME 

SAME 

SAME 

1190 

24 

SAMP 

NOV  62 

JAN  86 

SAME 

SAME 

1220 

SAME 

24 

Information 


TYPE  OF 
TRANSMITTER 


TYPE  OF 
RECOROER 


HT  ABOVE 
GROUND 


REMARKS,  ADDITIONAL  EQUIP¬ 
MENT,  OR  REASON  FnR  CHANGE 


1 

4  ...... 

AN/GMO-1 

ML-204A 

83  FT 

J  taxThay 

AM/GMQ-lT 

RO-2 

13  FT 

1 

same 

SAMF 

15  FT 

y 

SAME 

SAME 

13  FT 

f  ’  N  9  Y 

SAME 

13  FT 

FM  S  END 

I  76  PN  TTTTT 

OF  An/GMO-20 

RO-362 

SAME 

iT5  Same 

SAME 

i 

Same 

SAME 

SAME 

1 

1  ......... 

same 

SAME 

I 


) 
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PART  A 


_ ATMOSPHERIC  PHENOMENA  SUMMARIES _ 

THIS  PART  SUMMARIZES  SPECIFIEO  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  IN  CATEGOR IES  AS  FOLLOWS: 

THUNDERSTORMS:  ALL  REPQRTEO  OCCURRENCES  OF  THUNDERSTORMS,  TORNADOES,  AND  WATERSPOUTS. 

LIQUID  P RECIPITATION :  RAIN  OR  DRIZZLE  FALLING  TO  THE  GROUND BUT_ NOT  FREEZING. _ 

FREEZING  PRECIPITATION:  FREEZING  RAIN  OR  FREEZING  DRIZZLE  (GLAZE). 


FROZEN  PRECIPITATION:  SNOW,  SNOW  PELLETS,  SLEET,  SNOW  GRAINS,  ICE  CRYSTALS,  ICE 
PELLETS.'  IN  JANUARY  1968,  SNOW  PELLETS  BECAME  KNOWN  AS  SMALL  HAIL. 


HAIL:'  ALL  OCCURRENCES  OF  HAIL.  ' 

ALL  PRECIPITATION:  INCLUDES  ALL  OBSERVATIONS  REPORTING  PRECIPITATION.  BECAUSE 
MORE  THAN  ONE  TYPE  OF  PRECIPITATION  MAY  BE  INCLUOED  IN  THE  SAME  OBSERVATION, 

THE  SUM  OF  "PERCENTAGE'S  IN  THE  INDIVIDUAL  CATEGORIES  MAY  EXCEED  THE  PERCENTAGES 
IN  THIS  CATEGORY. 


FOG:  INCLUDES  ALL  REPORTED  FOG,  ICE  FOG,  AND  GROUND  FOG. 


SMOKE  AND/OR  HAZE: SMOKE,  HAZE,  OR  COMBINATIONS  OF  THE  TWD. 

BLOWING  SNOW:  ALL  REPORTS  OF  BLOWING  SNOW,  INCLUDING  DRIFTING  SNOW,  WHEN  REPORTED. 
DUST  AND/OR  SAND:  OUST,  SAND,  BLOWING  DUST,  BLOWING  SAND,  OR  COMBINATIONS  OF  THESE. 
BLOWING  SaRAY:  THE  "ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION"  CATEGORY  ACCOUNTS  FOR  BLOWING 

spray,  fnmr  as  reported.  ~ 

ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION:  THIS  CATEGORY  INCLUDES  AtX HRlPORTSnjF' OBSTRUCTIONS 
TO  VISION.  SINCE  THE  OCCURRENCE  OF  MORE  THAN  ONE  OBSTRUCTION  TO  VISION  MAY  BE 
REPQRTEO  IN  THE  SAME  OBSERVATION,  THE  SUM  OF  THE  PERCENTAGES  IN  THE  INDIVIDUAL 
CATEGORIES  MAY  EXCEED  THE  PERCENTAGES  IN  THIS  CATEGORY. 


SPECIFIED  PHENOMENA--PERCENf  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  FOR  THE  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
SHOWN .  The  DTTS"  was  T A K E N ~FOaM"flOU RlY~03 SEWA TTaNS  ONLY",  AND  ]$  SUMMARIZED  AS 
FOLLOWS: 


BY  FIGHT  3-HOUR  STANOARP  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 


-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 


BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED) 


SPECIFIED  PHENOMENA  — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF). 

THIS  TABLE  IS"  THE  ONLY  ONE  IN  PART  A  THAT  IS  PRODUCED  FROM  SUMMARY  OF  OAY 

DATA.  DATA  IS  SUMMARIZED  MONTHLY  AND  ANNUALLY  FOR  ALL  YEARS  COMBINED. _ 

THUNDERSTORMS— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THIS  TABLE  GIVES  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  THUNDERSTORMS  REPORTED  ON 
THE  HOURLY  OBSERVATION.  OATA  IS  SUMMARIZED  SAME  AS  FOR  FIRST  TABLE  IN  THIS  PART. 

SPECIFIED  PHENOMENA  VS  WINO  0 IRECT I  ON— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  INCLUDE  SUMMARY  OF  MONTH  FOR  ALL  HOURS  AND  YEARS  COMBINED.  WIND 
DIRECTION  CATEGORIES  ARE  AS  SPECIFIED  BY  THE  LOCAL  HEATHER  STATION. 


NOTE  l:  REPORTING  PRACTICES  HAVE  CHANGED  HITH  TIME.  METAR  AND  SYNOPTIC  REPORTING  STATIONS 
RECORD  (ON  AW S  FORMS  10/10AJ  AND  TRANSMIT  LONGLINE  ONLY  THE  HIGHEST  OROER  ATMOS¬ 
PHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTS'  VISIBILITY.  "METAR  STATIONS  STARTEO  THIS  PROCEDURE  IN 
JANUARY  1968,  BUT  SYNOPTIC  STATIONS  ALWAYS  DID  IT  THAT  WAY.  IN  JANUARY  1970,  METAR 
STATIONS  STARTEO  RECORDING  ALL  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTED  VISIBILITY,  BUT 
CONTINUED  TO  TRANSMIT  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER.  EOR  EXAMPLE,  IF  THE  RECORDED  OBS¬ 
ERVATION  "  I  NCLUOEO  RAIN,  FOG  AND  HAZE,  ONLY  THE  RAIN  WAS  TRANSMITTED.  BECAUSE  OF 
THESE  PROCEDURES,  THE  USAFETAC  DATABASE  WOULD  SHOW  ONLY  RAIN  AS  AN  OBSTRUCTION. 
THEREFORE,  THE  OBSTRUCTION  TO  V  I S I  ON  TanD"  TO  A  LESSER  EXTENT ,'  PRECIPI  TATTON) 

SUMMARIES  FOR  METAR  AND  SYNOPTIC  STATIONS  ARE  HIGHLY  QUESTIONABLE. 

NOTE  z:  PORE  I GN  METAR  REPORTING  STATIONS  FREQUENTLY  DO  NOT  TRANSMIT  OBSTRUCTIONS  TO 
VISION  WHEN  VISIBILITIES  EXCEED  1000  METERS. 


NOTE  3:  A  VALUE  OF  ".0"  IN  ANY  SUMMARY  REPRESENTS  ONE  OR  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IN 
"AGGREGATE,  AMOUNT  TO  LESS  THAN  .05  PERCENT. 


OPERATING  LOCATION  «A" _ PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

727435 

STATION  NAME: 
LST  TO  UTC:  ♦ 

K.  I.  SAWYER  AFB  MI 

5 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORO 
JAN 

:  AUG  78  -  JUL 

HOURS  T  STMS 

(  L  ST ) 

LIQUID 
PREC I P 

FREEZ 
PREC  IP 

FROZEN 
‘  PREC  IP 

HAIL  ALL 

PREC  IP 

FOG 

SMOKE 

C/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

C/OR 

SAND 

ALL 

QBST 

TO  VSN 

TOTAL 
NO.  0 
OBS 

00-02 

.6 

1.9 

44.8 

47.4 

9.0 

.1 

8.9 

65.5 

930 

03-05 

1.1 

1.6 

44.9 

47.6 

10.8 

9.7 

68.1 

930 

06-08 

1.3 

1.5 

44.7 

47.5 

10.6 

9.7 

67.8 

930 

09-11 

1.5 

1 . 7 

43.7 

46.9 

13.9 

.4 

9.8 

71.0 

930 

12-14 

1 .2 

1.1 

41.8  _ 

44. 1 

10.9 

.6 

11.3 

66.9 

930 

15-17 

.9 

1.6 

42.3 

44.7 

7.6 

.8 

11.2 

64.3 

930 

18-20 

• 6 

1.4 

40.2 

_ 42.3 

8.2 

.9 

9.0 

60.3 

930 

21-23 

1.2 

1.5 

41.9 

44.6 

7.7 

.3 

8.8 

61.5 

930 

ALL 

HOURS 

_ K0_ 

_ _ 1.5 

43,1 

45.6 

_ 9 .8 

.4 

9.8 

65.7 

7440 

“month: 

FEB 

00-02 

1.1 

2.6 

82.9 

36.5 

15.3 

.5 

5.9 

'  . 58.2 . 

849 

03-05 

. 1  . 1.3 

1.6 

33.5 

36.5 

"14.4 

72 

6.3 

58.0 

849 

06-08 

.4  1.4 

2.0 

32.9 

36.3 

16.0 

1.2 

7.1 

60.5 

849 

09-11 

.1  1.5 

1.5 

33.2 

36.3 

16.3 

3.1 

9.1 

v;  HBM 

849 

12-14 

1.6 

.1 

33.2 

"35.0 

11.9 

2.6 

972 

58.7 

849 

15-17 

2.4 

•  2 

32.4 

35.0 

F077 

274 

""  6.8 

54.9 

849 

18-20 

2.0 

i.i 

2374 

31.4 

12.4 

2.0 

- y-y- 

49.7 

21-23 

2.  1 

1.4 

2879 

32.4 

1TT3 

.7 

5.2 

52.1 

849 

ALL 

HOURS 

"“71  ITT 

1.3 

31.9 

34.9 

T375 

375“ 

6.7 

37.7 

7792 

f  RCENT AGE  FREQUENCY  OF  HOURS_ WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
,  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


it: 

K.  I.  SAWYER  AFB 

MI 

PERIOD 

OF  RECORD 

:  AUG  78 

-  JUL 

■f 

5 

month: 

JAN 

EN 

HAIL  ALL 

FOG 

SMOKE 

BLOWING 

DUST 

ALL 

TOTAL 

;ip 

PRECIP 

C/OR 

SNOW 

C/OR 

OBST 

NO.  OF 

HAZE 

SAND 

TO  VSN 

DBS 

47.4 

9.0 

.1 

8.9 

65.5 

930 

_ 47.6 

10.8 

9.7 

68.1 

930 

47.5 

10.6 

9.7 

67.8 

930 

_  46.9  _ 

13.9 

.4 

9.8 

71.0 

930 

44.1 

1 0.9 

.6 

11.3 

66.9 

930 

44.7 

7.6 

.8 

11.2 

64.3 

930 

42.3 

8.2 

.9 

9.0 

60.3 

930 

i 

1 

nO 

•  1 

^ : 
^ ; 

7.7 

.3 

8.8 

61.5 

930 

18-20 

.2 

4.3 

1.6 

22.8 

28.7 

14.4 

1.3 

6.1 

50.5 

21-23 

.2 

4.4 

1.3 

23.7 

29.4 

15.1 

.4 

5.3 

50.1 

1 

i 

i  ALL 

’  HOURS 

.1 

4.3 

1.6 

25.8 

31.7 

15.4 

1.1 

7.6 

55.8 

- - - 

— 

— - - 

•  . . 

. . 

l  PERCENTAGE  FREQUENCY 

OF  HOURS  WITH 

VARIOUS 

ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

TN  UAMFJ 

K.  1.  SAWYER  AFB 

MI 

PERIOD 

OF  RECORD!  AUG  78 

-  JUL  88 

7  JTC:  * 

5 

MONTH! 

MAR 

" 

— 

. .  ..... 

_ ..... 

FROZEN 

HAIL  ALL 

FOG 

SMOKE 

BLOWING 

OUST  ALL 

TOTAL 

PRcCIP 

pRecip 

E/OR 

SNOW 

E/OR  OB  ST 

NO.  OF 

HAZE 

SANO  TO  VSN 

OBS 

■  _ _  ........... 

26.0 

_ 32.2 

15.7 

.5 

6.2 

54.6 

930 

27.1 

_ 34. 3 

15.9 

.6 

7.0 

57.8 

930 

2  3 .  1 

35.4 

13.0 

.9 

8.2 

62.4 

930 

2h.7 

. 34.1 

17.6 

1.1 

9.3 

62.6 

930 

27.1 

_  32.2 

13^7 

I*9 

9.2 

57.0 

930 

22,. 2 

27.8 

12.6 

2.2 

8.9 

51.5 

930 

22.  a_ 

_ 23.7 

14.4 

1. 3 

6.1 

O 

• 

vn 

930 

2  3.7 

29.4 

15.1 

.4 

5.3 

50. 1 

930 

• 

25.e.___ 

31.7 

15  •  4 

1.1 

7.6 

55.8 

7440 

- - 

MONTH! 

APR 

— . . 

10.0 

19.9 

10  .b~ 

.1 

2.0 

32.6 

900 -  - - 

10.9 

21.0 

13.6 

.2 

2.0 

36.8 

900 

13.0 

23,0 

20.1 

1.0 

2.4 

47.3 

900 

13.9 

22,3 

15.1 

1.4 

2.7 

42.0 

900 

11.0 

18.9 

10.9 

1.1 

. 1.9 

32.8 

900 

9 71 

17.6 

9.8 

1.0 

1.6 

.2  30.1 

900 

“1.0 

16.9 

9.2 

1.0 

1.2 

.1  28.4 

900'  .  " 

9.6 

18.6 

10.7 

.3 

1.3 

30.9 

900 

10.0 

19.9 

12.5 

.8 

1.9 

.0  35.1 

T20O 

-  - — 

- — - — - 

A  - " 

2  *  2 

1 

-  -  . . . -  • 

. ’  ...  _ l  . 

OPERATING  LOCATION  »A"  _ _ PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMEN/ 

USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME!  K.  I.  SAWYER"  AF9  Mf  ”  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  - 

LST  TO  UTC:  ♦  5 _  MONTH:  MAY 


) 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


i  name: 

i  '  T  C :  ♦ 

K. 

I.  SAWYER  AF 3  MI 

PERIOD 

MONTH! 

OF  RECORO 
MAY 

:  AUG  78  -  JUL  88 

FROZEN 

HAIL  ALL 

FOG  SMOKE 

3L0WING 

DUST 

ALL 

TOTAL 

°  C 1 P 

PRECIP 

S/OR 

SNOW 

S/OR 

OBST 

NO.  OF 

HAZE 

SAND 

TO  VSN 

OBS 

.3 

_ _ 10 ,0  _ 

15.8 

1*1 

26.9 

930 

.■5 

11.7 

17.  A 

1.1 

30.2 

930 

•  6 

12.7 

13.4 

.9 

31.9 

930 

.9 

13.3 

14.4 

3.2 

31.0 

930 

.9 

_ 12.3 

10.1 

4.0 

26.3 

930 

1  .  1 

9.9 

a. a 

3.2 

21.9 

930 

.  9 

10.9 

8.7 

3.9 

23.4 

930 

.9 

10.0 

11.8 

2.4 

24.2 

930 

.7 

_  11.3 

13.2 

2.5 

27.0 

7440 

— 

MONTH: 

JUlT 

11.3 

10.8 

1.3 

23.4 

900 

10.3  11.3 1.7  23.3  900 


OPERATING  LOCATION  «A«  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 


USAFETAC 

,  ASHEVILLE  NC 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION 

number; 

727435 

STATION 

i  name; 

<.  I.  SAWYER  AFB 

MI 

PERIOD  OF  RECORD 

:  AUG  7ft 

-  , 

. . 

- - 

- - 

LST  TO 

utc;  + 

5 _ 

MONTH:  jul 

HOURS 

T  STMS 

LIQUID 

FREE  2 

FROZEN 

HAIL  ALL 

FOG 

SMOKE 

BLOWING  DUST 

ALL 

TO' 

(LST ) 

PREC 1 0 

PREC  IP 

PREC  IP 

PREC  IP 

C/OR 

SNOW  C/OR 

OBST 

NO, 

HAZE 

SANO 

TO  VSN 

( 

00-02 

1.3 

6.9 

6.9 

12.7 

3.0 

22.6 

< 

03-05 

.6 

4.9 

4.9 

19.0 

2.6 

26.6 

< 

06-03  _ 

1.1.  _ 

5.4 

_ 

.  . 

5.4 

22.7 

5.6 

33.7 

< 

09-11 

.9 

7.3 

7.3 

9.6 

7.5 

24.4 

< 

12-14 

2.0 

6.7 

6.7 

5.1 

7.3 

19.0 

( 

15-17 

3.5 

7.6 

7.5 

3.4 

6.8 

17.7 

< 

18-20 

2.8 

7._9_ 

7.9 

5.7 

7.0 

20.6 

< 

21-23 

2.7 

j.o 

-  •  ■  ■  - 

- 

7.0 

8.8 

4.2 

20.1 

c 

ALL 

. . - 

— 

- -  —  ■  - 

- 

HOURS 

1.9 

6.7 _ 

— 

-  - 

6.7 

10.9 

5.5 

23.1 

7< 

- . - 

— 

-  ■ 

- - 

-  - - - 

month:  AUG 

00-02 

2.3 

10.9 

10.9 

'22.8 

1 . 7 

35.4 

c 

03-05 

1.2 

9.2  " 

9.2 

29.7 

1.3 

40.8 

c 

06-08 

1.4 

n.T 

11.5 

33.4 

1.9 

46.9 

< 

09-11 

l.l 

11.2 

11.2 

18.1 

5.6 

34.8 

c 

12-14 

.4 

3.7 

n 

8.8 

8.9“ 

5.1 

.1 

22.9 

c 

16-17 

2^3 

9.6 

9.6 

7.7 

6.5 

23.8 

c 

13-20 

2.6 

9.4 

9.4 

10.3 

8.0 

27.6 

s 

21-23 

2.7 

11.9 

11.9 

16.0 

4.5 

32.5 

s 

ALL 

HOURS 

1.7 

10.3 

.0 

10.3 

18.4 

4.4 

.0 

33.1 

74 

2 


r 


ERC5NTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

"From  "hourly  observations 


HE : 

<.  I.  SAWYER  AF8 

Ml -  • 

PER  1 00 

OP  RECORD 

:  AUG  78 

-  JUL  88 

:  +• 

5 

MONTH: 

JUL 

it-* 

HAIL  ALL 

FOG 

SMOKE 

SLOWING 

OUST 

ALL 

TOTAL 

CIP 

PRECIP 

G/OR 

SNOW 

G/OR 

QBST 

NO.  OF 

HAZE 

SANO 

TO  VSN 

08S 

6.9 

12.7 

3.0 

22.6 

930 

4.9 

19.0 

2.6 

26.6 

930 

6.4 _ 

22.7 

3.6 

33.7 

930 

7.3 

9.6 

7.5 

24.4 

930 

6.7 

5.1 

7.3 

19.0 

930 

7.6 

3.4 

6.8 

17.7 

930 

7.9 

5.7 

7.0 

20.6 

928 

7.0 

8.8 

4.2 

20.1 

927 

6.7 

10.9 

5.5 

23.1 

7435 

■ 

month: 

AUG 

10.9 

22.6 

1.7 

35.4 

930 

9.2 

29.7 

1.3 

40.8 

930 

11.8 

33.4 

1  .9 

46.9 

930 

11.2 

18.  1 

5.6 

34.8 

930 

1 

8  78  ~ 

3.9 

5.  1 

.1 

22.9 

930 

9.6 

7.7 

6.5 

23.8 

930 

9.4 

10.3 

8.0 

27.6 

930 

11.9 

16.0 

4.5 

32.5 

930 

10.3 

18.4 

4.4 

.0 

33.1 

7440 

10.3 


18.4 


4.4 


OPERATING  LOCATION  “A" 
USAEFTAC,  ASHEVILLE  NC 

PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS 
'  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

ATMOSPHERIC  PHENi 

STATION 

NUMBER: 

727635 

STATION  NAME : 
LST  TO  UTC:  ♦ 

K  •  I  . 

5 

SAWYER  AF  8 

MI 

PER  1 00 

month: 

OF  RECORD 
SEP 

:  AUG 

HOURS 

(LST) 

T  STMS 

LIQUID 
PRE C  I P 

FREEZ 
PREC I  ° 

FROZEN 
PREC  I P 

HAIL 

ALL 

PREC  IP 

FOG 

SMOKE 

G/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

OUST 

C/OR 

SAND 

ALL 

OB  ST 
TO  VSN 

00-02 

1.2 

16.9 

.  .  .  _ _ 

16.9 

26.9 

3.3 

65.1 

03-05 

.8 

17.6 

17.6 

28.6 

2.3 

68.3 

06-05 

1.3 

17.9 

.  1 

18.0 

30.2 

2.6 

50.  7 

09-11 

1.1 

17.8 

.  1 

17.9 

23.0 

6.9 

65.8 

12-16 

1.6 

16.0 

16.0 

16.6 

6.7 

37.1 

15-17 

.7 

15.7 

.  1 

15.8 

13.3 

5.3 

36.6 

18-2C 

2.1 

16.6 

16.6 

17.0 

5.9 

37.6 

21-23 

1.9 

16.  1 

16.  1 

21.1 

6.7 

61.9 

ALL 

HOURS 

1.3 

16.5 

.0 

16.6 

21.6 

6.6 

62.6 

MONTH:  ncr 


00-02' 

.2 

15.2 

.  i 

5.1 

20.3 

iw.  7 

i.i 

.2 

60.1 

o 

oJ 

1 

O 

vJl 

.6 

16.1 

6.9 

21.0 

21.5 

.2 

62.7 

06-08 

12.7 

5.6 

18.3 

26.2 

.3 

66.8 

09-11 

13.5 

5.5 

19.0 

22. 6 

1.5 

63.1 

12-16 

.5 

16.6 

5.3 

19.9 

13.3 

1.0 

36.2 

15-17 

.3 

16.7  ' 

5.6 

19.6 

12.7 

3.1 

.1 

35.5 

18-20 

.2 

17.6 

6.7 

52.2 

13.7 

-2.6 

.6 

38.6 

21-23 

.5 

16.5 

6.T 

21.6 

16.8 

1.1 

.3 

37.6 

ALL 

39.6 

HOURS 

.7 

T6T¥ 

.0 

T76 

7o77~ 

T7VT  ' 

1  •  3 

.2 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


1  i  A  M  E  S 

itc:  ♦ 

K.  I.  SAWYER  AF3  MI 

5 

PER 1 00  OF  RECORO 
MONTH:  SEP 

:  AUG 

73  -  JUL  88 

^TZEN 
>  -  C  C I  c* 

HAIL  ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

G/OR 

HAZE 

SLOWING  OUST 

SNOW  G/OR 

SANO 

ALL 

OBST 
TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

ons 

16.9 

24.9 

3.3 

45.1 

900 

17.4 

28.6 

2.3 

48.3 

900 

.  1 

18.0 

30.2 

2.4 

50.7 

900 

.  1 

17.9 

23.0 

4.9 

45.8 

900 

16.0 

14.4 

6.7 

37.1 

900 

.  1 

18.8 

13.3 

8.3 

34.4 

900 

14.6 

1  7.0 

5.9 

37.4 

900 

16.  1 

21.1 

4.7 

41.9 

900 

•  J 

16.6 

21.6 

4.4 

42.6 

72  00 

MONTHS  OCT 

■ .  1 

20.3 

nr.  6 

1.1 

.2 

40.  1 

930 

•  >  •  ■* 

21.0 

21.8 

.2 

42.7 

930 

1  8 . 3 

26.2 

.3 

44.8 

930 

■ ,  r 

19.6 

22.6 

1.5 

43.1 

930 

19.9 

13.3 

1.0 

34.2 

930 

19.6 

12.7 

3.1 

.1 

35.5 

930 

H  •  7 

22.2 

rr.7 

"2.4 

.6 

39.6 

930 

4.  3 

2 1.4 

14.3 

1.1 

.3 

37.6 

930 

-  .4 

~T7.<T 

1.3 

.2 

39.6 

7440 

operating  LOCATION  ^Am  PERCENTAGE  frequency  of  hours  with  various  atmospheric  phenohe 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBERS 

727835 

STATION  NAMES 

K. 

I.  SAWYER  AF 9 

MI 

PERIOD 

OF  RE CORO 

:  AUG  78 

- 

LST  TO 

UTC:  + 

5 

—  - . 

MONTHS 

NOV 

HOURS 

T  STMS 

LIQUID 

EREEZ 

FROZEN 

HAIL  ALL 

FOG 

SMOKE 

BLOWING 

OUST 

ALL 

(LST  ) 

PRfcCI* 

PPEC  IP 

9RECIP 

PRECIP 

£/ JR 

SNOW 

£/0R 

OBST 

— 

- - 

— 

— 

— - - 

HAZE 

- 

SANO 

TO  VSN 

00-02 

?  A  6 

.  3 

21.6 

30.5 

16.8 

.3 

.3 

87.6 

03-05 

7.2 

.  7 

22.1 

30.0 

17.3 

.3 

.6 

88.2 

05-03 

9.0 

.3 

28.0 

33.3 

20.3 

.  6 

1.3 

56.0 

09-11 

7.9 

.  9 

28.6 

33.3 

20.9 

2.2 

2.1 

58.6 

12-15 

.1 

9.9 

.2 

28.8 

38.9 

17.  1 

1.9 

2.3 

56.1 

15-17 

_  1 0.6 _ 

.  1 

2  3.6 

38.2 

13.8 

2.3 

1.4 

51.8 

18-20 

9.7 

.3 

22.1 

32.1 

18.3 

1.9 

.9 

50.2 

21-23 

.1 

9.8 

.2 

21.7 

31.3 

15.6 

.9 

.2 

87.9 

ALL 

-  -  - 

-  - 

. 

- 

HOURS 

.0 

9.0 

.8 

23. C 

32.5 

17.  1 

1.3 

1.2 

52.0 

- 

MONTHS 

DEC 

00-02 

~  "i  .  7 

"88.2 

18.2 

.6 

6.7 

65.7 

03-08 

3.9 

1.3 

39.0 

88.2 

13.9 

.3 

5.6 

68.0 

96-08 

3.0 

2.0 

37.  1 

83.0 

18.6 

.3 

6.  3 

68.3 

09-11 

. . .  "  - 

3.8 

r.  6 

36.2 

- - 

81.6 

"17.1 

.6 

6.9 

66.1 

12-18 

8.6  ~ 

•  3 

36.2 

- - 

8  1.0 

18.9 

.9 

8.0 

68.7 

15-17 

"3.2 

•  6 

38.2 

38.  1 

13.  1 

1.6 

5.8 

55.2 

18-20 

- - - 

2*.  9 

—  1 7 1  _ 

T8 .  i 

_ 

39. 0 

18.0 

.5 

8.3 

53.8 

21-23 

3.1 

1.6 

3  .  8 

83.  1 

18.5 

.9 

8.7 

63.2 

ALL 

HOURS 

3.8 

1.3 

36.9 

81.8 

18.5 

.7 

6.0 

63.1 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MME:  K.  I.  SAWYER  AFITmT  PERIOD  OF  RFCORO:  MISTS'”-  JUL  88 


rc:  *■  5 

- - 

MONTH: 

NOV 

-  -  - . 

OZEN  HAIL 

ALL 

FOG 

SMOKE 

BLOWING 

DUST 

ALL 

TOTAL 

’ECIP 

PRECIP 

&/JR 

SNOW 

G/OR 

OBST 

NO.  OF 

HAZE 

SANO 

TO  VSN 

OBS 

t  .6 

30.4 

16.4 

.3 

.3 

47.6 

900 

>.  1 

30.0 

17.3 

.3 

.6 

48.2 

900 

..0 

33.3 

20.3 

.6 

1.3 

56.0 

900 

V  •  6 

33.3 

20.9 

2.2 

2.1 

58.6 

900 

^  •  8 

34.9 

17.1 

1.8 

2.3 

56.1 

900 

*  • 

34.2 

13.4 

2.3 

1.4 

51.4 

900 

,'.i 

32.1 

15.3 

1.9 

.9 

50.2 

900 

1.7 

31.3 

15.6 

•  8 

.2 

47.9 

900 

?.C 

32.5 _ 

17.1 

1.3 

1.2 

52.0 

7200 

-  - 

- 

month: 

DEC 

.9 

44.2 

T4.2 

.6 

6.7 

65T7  ■" 

>.0 

44.2 

13.9 

.3 

5.6 

64.0 

930 

7.1 

43.0 

14.6 

.3 

6.3 

64.3 

930 

‘  •  2 

41.6 

17.  1 

.6 

6.T 

66.! 

930 

•  2 

4  f.  0~ 

14.9 

.9 

8.0 

64.7 

93<T 

+  .Z 

38.! 

13.  1 

1.6 

5.4 

58.2 

930 

^  •  l 

~7970~ 

14.0 

.5 

4  •  di 

-  58.4 

930 

.4 

43.  1 

14.5 

.9 

4.7 

63.2 

930 

7f 


6.0 


63 .1 


7440 


.9 


41. a 


14.5 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


\ 


STATION 

NUM8ER  * 

727435 

STATION  NAME: 
LST  TO  UTC:  *■ 

K.  I.  SAWYER  AFB  MI 

J> _ _ 

PERI  00 
HOURS: 

OF  RECORD:  AUG 
ALL 

78  - 

MONTH 

TSTMS 

LIQUIO 
PREC I ° 

FREE  2 
PREC IP  ' 

FROZEN 
PREC  IP 

HAIL  ALL 

PREC IP 

FOG 

SMOKE 

C/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

C/OR 

SANO 

ALL 
08ST 
TO  VSN 

TO 

N 

JAN 

J  .0 _ 

1.5 _ 

43.1 

_ 45.6 

_ 9.8 

.4 

9.8 

65.7 

FE8 

.1 

1.7 

1.3 

31.9 

34.9 

13.8 

1.6 

6.7 

57.1 

MAR 

.  1 

4.3 

1.6 

25.8 

31.7 

15.4 

1.1 

7.6 

55.8 

APR 

.5 

8.9 

.2 

JO.  8 _ 

19.9 

12.5 

.8 

1.9 

.0 

35.1 

MAY 

_  *_6 

10.7 

.7 

11.3 

13.2 

2.5 

27.0 

JUN 

1.7 

9.2 

9.2 

8.1 

2.9 

20.2 

JUL 

1,9  _ 

6.7 

6.7 

10.9 

5.5 

23.1 

AUG 

1.7 

10.3 

.0 

_ 10.3 _ 

18.4 

4.4 

.0 

33.1 

SEP 

1.3 

16.5 

.0 

16.6 

21.6 

4.4 

42.6 

OCT 

.3 

14.8 

.0 

5.4 

20.2 

17.9 

1.3 

.2 

39.6 

NOV 

.0 

9.0 

.4 

23.0 

32.5 

17.1 

1.3 

1.2 

52.0 

OEC 

3.5 

1.3 

36.9 

41.8 

14.5 

.7 

6.0 

63.1 

.  7  ~  "8.1“  .5  14.8  '  23.4  14.4  2.2  2.0  .0  42.8  8 


ANNUAL 


f 


PHENOMENA 

- 

PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 
FROM 

VARIOUS  ATMOSPHERIC 
f HOURLY  OBSERVATIONS 

-  -  •  •  .  ...  ... 

. T I ON  NAMES 
TG  U  T  C: 

K.  I 

5 

.  SAWYER  AFB 

MI 

PER  100 
HOURS: 

OF  RECORD 
ALL 

:  AUG 

78  -  JUL  88 

E  Z 

1  ° 

FROZEN 

PRECIP 

HAIL  ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

G/'OR' 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

OUST 

C/OR 

SANO 

ALL 

OB  St 
TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

43.1 

45.6 

9.8 

_ .4 

9.8 

65.7 

7440 

31.9 

34.9 

13.8 

1.6 

6.7 

57.1 

6792 

25.8 

31.7 

15.4 

1.1 

7.6 

55.8 

7440 

10.8 

19.9 

12.5 

.8 

1.9 

.0 

35.1 

7200 

.7 

11.3 

13.2 

2.5 

27.0 

7440 

9.2 

8.1 

2.9 

20.2 

7200 

6.7 

10.9 

5.5 

23.1 

7435 

.0 

10.3 

18.4 

4.4 

.0 

33.1 

7440 

.0 

16.6 

21.6 

4.4 

42.6 

7200 

5.4 

20.2 

17.9 

1.3 

.2 

39.6 

7440 

23.0 

32.5 

17.1 

1.3 

1.2 

52.0 

7200 

36.9 

41.8 

14.5 

.7 

6.0 

63.1 

7440 

•  •  •  ■ 

14.8 

•  •  •  • 

23.4 

14.4 

•  •  •  •  • 

2.2 

2.8 

.0 

42.8 

87667 

OPERATING  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  DAYS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC.  ASHEVILLE  NC  FROM  SUMMARY  OFUaY  DATA' 


STATION 

NUMBER: 

727435 

STATION 

NAME:  K.  I. 

I 

1 

AFB  MI 

RfcuJRD:  57 

LST  TO  UTC :  *05 

month:  all 

HOURS: \ 

MONTH 

tstms 

LIQUID 

FREEZ 

FROZEN 

HAIL 

ALL 

FOG 

SMOKE 

BLOWING 

DUST 

PRECIP 

PRECIP 

PRECIP 

PRECIP' 

E/OR 

HAZE 

SNOW 

E/OR 

SAND 

JAN 

.1 

12.9 

10.0 

79.2 

81.2 

32.2 

8.0 

28.5 

FEB 

.2 

12.4 

9.1 

74.5 

76.6 

32.1 

11.8 

23.0 

MAR 

1.8 

22.4 

9.7 

57.8 

.1 

67.4 

37.7 

10.9 

17.4 

APR 

4.9 

36.7 

4.0 

31.5 

.4 

56. 1 

37.6 

7.7 

6.1 

MAY 

11.0 

48.6 

.7 

7.9 

.3 

51.3 

37.0 

11.0 

.5 

JUN 

19.9 

54.6 

.3 

.9 

54.6 

41.0 

15.8 

JUL 

22.2 

47.5 

.  1 

1.3 

47.5 

41.5 

19.9 

AUG 

19.5 

53.8 

.2 

.4 

53.8 

48.7 

21.7 

SEP 

13.0 

61.4 

2.8 

1.0 

61.9 

55.9 

18.4 

OCT 

4.7 

53.4 

.1 

23.2 

.3 

62.5 

49.0 

16.  1 

1.5 

NOV 

1.2 

33.3 

4.8 

57.8 

.3 

72.4 

42.8 

9.3 

8.6 

DEC 

.3 

19.1 

12.2 

77.6 

82.5 

36.8 

7.5 

20.0 

ANNUAL 

8.3 

38.5 

4.1 

33.8 

.5 

63.7 

41.1 

13.2 

8.6 

f 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  DAYS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
— -  -  fftQM  SUMMARY  OF  D"AT  DATA 


t I ON  NAMES  K. 
TO  UTC:  +05 

I.  Sawyer  aFb  mI 

pErioO  "Of' 
month:  all 

RECOrO:'' 5701-5712, 5604-5616, 5910-8807 - 

HOURS:  ALL 

I. 

1EEL 

:CIP 

FROZEN 

PRECIP 

hail 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

C/OR 

HAZE 

8L0WING 

SNOW 

DUST  ALL 

C/OR  06 ST 

SAND  TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

k . : . 

10. 0 

79.2 

81.2 

32.2 

8.0 

28.5 

86.9 

910 

9.1 

74.5 

76.6 

32.1 

11.8 

23.0 

80.8 

847 

9.7 

57.8 

.  l 

67.4 

37.7 

10.9 

17.4 

73.7 

930 

4.0 

31.5 

_ .4 

56. 1 

37.6 

7.7 

6.1 

60.4 

915 

.7 

7.9 

.8 

51.3 

37.0 

11.0 

.5 

57.5 

961 

.3 

.9 

54.6 

41.0 

15.8 

63.2 

930 

.1 

1.3 

47.5 

41.5 

19.9 

61.4 

960 

.2 

.4 

53.8 

43.7 

21.7 

68.3 

930 

2.8 

1.0 

61.9 

55.9 

18.4 

75.1 

900 

.1 

23.2 

.3 

62. 5 _ 

49.0 

16.1 

1.5 

76.5 

937 

4  •  6 

57.8 

.3 

72.4 

42.3 

9.3 

8.6 

80.7 

900 

1?  .2 

77.6 

82.5 

36.8 

7.5 

20.0 

87.8 

911 

4.1 

~  33.8 

.5 

63.7 

41.1 

13.2 

8.6 

72.5 

11031 

OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  THUNDERSTORMS 

USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


station 

NUMBER!  727435 

STATION 
LST  TO  i 

NAME:  K. 

utc:  ♦  5 

I.  SAWYER  AF8 

MI 

PERIOD  OF 

RECORO: 

AUG  78 

HOURS 

JAN  FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

(LST) 

00-02 

.9  “ 

pr 

2.3 

1.3 

2.3 

17?  - 

.2' 

03-05 

.  1 

.1 

.6 

1.1 

1.4 

.6 

1.2 

.8 

.4 

06-08 

.4 

.6 

.4 

1.1 

1.1 

1.4 

1.3 

00-11 

.  1 

.4 

.3 

.9 

1T1 

1.7 

12-14 

...  -  - 

- - 

.3 

.3“ 

2.0 

.4 

1.4 

.5 

.1 

15-17 

.  1 

.2 

.4 

2.3 

3.5 

2.3 

.7 

.3 

18-20 

.2 

.4 

1.2 

2.7 

2.8 

276“ 

271 

.2 

21-23 

.2 

.6 

.0 

1.9 

2.7 

2.7 

1.9 

.5 

.1 

ALL 

HOURS 

.1 

.  1 

.5 

.6 

1.7 

1.9 

1.7 

1.3 

.3 

.0 

TOTAL 

7440 

7200 

7440 

oes 

7440  6702 

7440 

7200 

7440 

7200 

7435 

7200 

I 


OPERATING  LOCATION  "A” 

PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

VERSUS 

WIND  DIRECTION  FROM 

HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  number: 

727435 

STATION  NAME: 
LST  TO  UTC :  «• 

K.  I.  SAWYER 

5 

afb  MI 

PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  - 
MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 

PHENOMENA 

CALM 

VARIABLE  350  -  059  060 

-  149 

150  -  209 

210  -  269 

270 

-  349  N' 

TSTMS 

LIQUID 

10.0 

26.3 

6.3 

52.5 

5.0 

PRECIP 

FREEZING 

PREC ID 

1.7 

53.3 

6.3 

24.8 

6.0 

6.8 

FROZEN 

PRECIP 

7.8 

29.6 

4.4 

10.3 

8.7 

39.1 

FOG 

10.5 

22.9 

5.5 

40.1 

11.7 

9.2 

FOG  WITH  VIS 

GE  1/2  MILES 

10.3 

22.0 

5.7 

40.9 

11.6 

9.5 

TOTAL  OBS 

897 

0 

1225 

250 

1239 

1328 

2501 

MONTH!  FE8 

hours:  all 

TSTMS 

! 

I 

i 

° 

O 

40.0 

20.0 

LIQUID 

PRECIP 

8.8 

17.5 

16.7 

36.8 

14.9 

5.3 

FREEZING 

5.5 

33.5 

12.1 

34.  1 

5.5 

4.4 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

3.8 

36.0 

6.2 

1  3.9 

7.1 

28.0 

FOG 

11.6 

22.6 

10.6 

36.2 

13.2 

5.7 

FOG  WITH  VIS 

11.6 

20.9 

10.9 

36.5 

14.0 

6.1 

GE  1/2  MILfS 

TOTAL  OBS 

987 

0  "  ~  1545 

395 

1403 

951 

1511 

CENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 


|  VERSUS 

WIND  DIRECTION  FROM 

HOURLY  OBSERVATIONS 

I.  name: 
|utc:  ♦ 

K.  I.  SAHYER  AF9  MI 

5 

PERIOD  OF  RECORD:  Aul  "78 
MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 

-  jOL  51 

L . 

~ 

^  350  -  059 

060  -  149 

150  -  209 

210  -  269 

270  -  349 

NO  OF  OBS 

26.3 

6.3 

52.5 

5.0 

80 

5  3.8 

6.8 

24.8 

6.0 

6.8 

117 

29.6 

4.4 

10.3 

8.7 

39.1 

3229 

22.9 

5.5 

40.1 

11.7 

9.2 

715 

22.0 

5.7 

40.9 

11.6 

9.5 

"677 - 

ii 

. 

1225 

250 

1239 

1326 

2501 

7440 

MONTH:  FEB 

hours:  ALL 

• 

40.0 

40.0 

20.0 

5 

l7. 5 

16.T 

36.8 

14.9 

5.3 

114 

33. 5_ 

12.1 

34.  1 

5,5 

4.4 

91 

'36.0 

6.2 

T8.9 

7.T 

20.0 

2174  “ 

22.6 

10.6 

36.2 

13.2 

5.7 

930 

' 

20.9 

10.9 

36.5 

14.0 

6.  1 

852 

•  •  . . 

1545 

395 

1403 

951 

mi 

6792 

OPERATING  LOCATION  "A" PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


JUL  68 


OF  OBS 
6 

317 

116 

1953 

1119 

“975 

7440 


897 

730 


7?00 


1 


OPERATING  LOCATION  "AM  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  '  VERSUS  WIND  OIREcTTON  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


station  number; 

727A35 

STATION  NAME 
L ST  TO  UTC : 

:  K.  I.  SAWYER 

+  5 

afbmT 

PERIOD  OF  RECORD:  AUG  76 
MONTH!  MAY  HOURS:  ALL 

PHENOMENA 

CALM 

VARI A3LE 

360  -  059  060 

-  1A9 

150  -  209 

210  -  269 

270  -  3A9 

T  STMS 

I A  •  6 

a. 3 

56.  3 

8.3 

12.5 

LIQUID 

PRECIP 

A.  5 

AO.  1 

13.7 

25.2 

6.7 

9.8 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

19.6 

15.7 

9.8 

5.9 

A9.0 

FOG 

6.7 

37.0 

10.  A 

32.1 

8.7 

5.1 

cOC  WITH  VIS 

GE  1/2  MILES 

6.6 

35.3 

11.0 

33.  A 

8.2 

5.5 

TOTAL  OBS 

102A 

0 

26A7 

533 

176a 

707 

month:  jun 

HOURS:  ALL 

TSTMS 

A. 9 

16. A 

10.7 

32.8 

25. A 

9.8 

LIOUIO 

PPECIP 

A  .  0 

32.5 

5.9 

30.9 

10.5 

16.2 

FREEZING 

PRECIP 

cPOZEN 

PRECIP 

FOG 

10.1 

31.6 

5.1 

3A.6 

10.6 

7.9 

FOG  WITH  VIS 

10.3 

28.9 

5.  A 

35.3 

11.8 

8.3 

GP  1/2  MILES 

TOTAL  Q8S 

837  0 

^ZoTa- 

a33" 

1739 

1016 

1161 

-  5  - 


A 


3 


I 


Pc  RCf  NT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


TAT  I  ON  NAM?:  k.  I. 
ST  TO  UTC:  +  5 

SAWYER  AF9  in 

period  of  record:  aug  76 
month:  may  hours:  all 

-  JUL  86 

I  A  3LE  350  -  059 

060  -  149 

150  -  209 

210  -  269 

270  -  349 

NO  OF  OSS 

14.6 

8.3 

56.  3 

9.3 

12.5 

48 

*  I 

o 

•  1 

13.7 

25.2 

6.7 

9.8 

786 

19.6 

15.7 

9.6 

5.9 

49.0 

51 

3  7.0 

10.4 

32.1 

8.7 

5.1 

974 

"  - 3573 - 

11.0 

33.T 

8.2 

5.5 

901 

0  2647 

533 

1784 

707 

765 

7440 

MONTH!  jun  hours:  all 

livi"*  '  ’  lo'.V  32.8  25.4  9.8  122 

32.5  5.9  30.9  10.5  16.2  ‘  579 


31.6 

5.1 

34.6 

10.8 

7.9 

573 

28.9 _ 

..  5.4 

35.3 

11.8 

8.3 

516 

2014“ 

433“ 

1739 

1016 

iit.i 

7200 

OPERATING  LOCATION  " A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 


USAFETAC,  ASHE 

ViLLE  NC 

VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM 

HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER 

:  727435 

STATION 
L ST  TO 

NAME!  K.  I.  SAWYER 
UTC:  +  5 

AF 3  MI 

PERIOD  OF  RECORDS  AUG  7fi 
MONTH!  JUL  HOURS:  ALL 

PHENOMENA 

CALM 

VARIABLE 

350-059  060 

-  149 

150  -  209 

210  -  269 

270  -  349 

TSTMS 

2.9 

22.3 

12.2 

2B.B 

22.3 

11.5 

LIQUID 

PRECIP 

2.9 

23.5 

14.4 

23.2 

17.3 

13.7 

FREEMNG 

ORFCIP 

FROZEN 

PRECIP 

FpG 

14.6 

22.2 

9.2 

24.5 

19.9 

9.6 

FOG  WITH  VIS 

GE  1/2  MILES 

14.0 

21.7 

10.1 

24 . 5 

20.0 

9.7 

TOTAL  OSS 

1210 

0 

1397 

500 

1458 

1448 

922 

■  -- 

MONTH:  AUG 

HOURS:  ALL 

TSTMS 

5.4 

io.  i 

15.5 

38.0 

19.4 

11.6 

LIQUID 

PRECIP 

5.0 

24T5 

10.7  “ 

34.9 

12.8 

12.2 

FREEZING 

PRECIP 

— 

- ... 

— •  --  ■  - 

FROZEN 

PRECIP 

100.0 

cOG 

12.3 

22.2 

7.9 

33.1 

19.1 

5.5 

FOG  WITH  VIS 

10.9 

20.5 

7.6 

35.5 

19.7 

5.6 

CE  1/2  MILET5 

TOTAL  Q9S 

1041 

0 

1635 

498 

1607 

1444 

1165 

-  - 

-  5  -  4  ' 

A 

1 

rAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
?SUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


t 


IMF:  K.  I.  SAWYER 

AF 3  MI 

PER 1 00  OF  RECORD:  AUG  78 

-  JUL  88 

+  5 

MONTH:  JUL 

HOURS:  ALL 

350  -  059 

060 

-  149 

150  -  209 

210  -  269 

270  -  349 

NO  OF  oas 

22.3 

12.2 

23,3 

22.3 

11.5 

139 

23.5 

14.4 

23.2 

17.3 

13.7 

410 

22.2 

9.2 

24.5 

19.9 

9.6 

803 

21.7 

10.  1 

24.5 

20.0 

9.7 

734 

1997 

500 

1458 

1448 

922 

7435 

month:  AUG 

hours:  all 

10.1 

15.5 

38.0 

19.4 

11,6 

129 

247T 

1077 

34.9 

12. S' 

12.2 

'  - 

100.0  .  . .  ““ . '  . . I  " 


22.2 

7.9 

33.1 

19.1 

5.5 

1363 

20.5 

7.6 

u, 

f 

J) 

19.7 

5.8 

1214 

1635 

498  ~ 

1 60T 

1444 

1165 

7440 

A 

-  5  -  4 

I 

OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  HIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

727435 

STATION  NAME 
LST  TO  UTCJ 

:  K.  I.  SAWYER 
+  5 

AFB  MI 

PERIOD  OF  RECORD!  AUG  7 
MONTH:  SEP  HOURS:  ALL'" 

PHENOMENA 

CALM 

VARIABLE 

350  -  059  060 

-  149 

150  -  209 

210  -  269 

270  -  349 

TSTMS 

6.3 

25.3 

20.0 

22.1 

22.1 

4.2 

LIQUID 

PRECIP 

4.3 

•  ■  - - - 

41.5 

14.8 

22.4 

8.3 

8.7 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

33.3 

66.7 

FOG 

9.3 

2979 

9.1 

34.9 

14.2 

2.7 

FOG  WITH  VIS 

GE  1/2  MILES 

3.9 

5971 

1 5.T 

35.3 

13.8 

2.8 

TOTAL  08S 

395 

0 

1636 

523 

1575 

1375 

1146 

MONTH:  OCT 

hours:  all 

TSTMS 

-54,5 

36.4 

9.1 

LIQUID 

PRECIP 

5.2 

31.7 

3.  1 

25.4 

10.3 

18.3 

FREEZING 

PRECIP 

. 

- . -  -  - 

100.0 

FROZEN 

PRECIP 

3.9 

42.6 

4.1 

5.1 

5.8 

38.5 

FOG 

10.7 

24.3 

7.9 

39.6 

12.6 

5.0 

FOG  WITH  VIS 

9.9 

24,0 

3.2 

40.7 

11.9 

5.3 

GE  1/2  MILES 

TOTAL  09S 

996  ' 

0 

133T 

399 

1941 

1266 

1501 

A 


5 


5 


1 


E i?C£ NT AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  m INO  OIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


I UN  NAME 
TO  UTC: 

:  k.  n  Sawyer  afb  mi 

♦  5 

PERIOD  OF  RECORDS  AUG  78 
MONTH!  SEP  HOURS!  ALL 

-  JUL  88 

060  -  149 

150  -  209 

210  -  269 

270  -  349 

NO  OF  OBS 

25.3 

20.0 

22.1 

22.1 

4.2 

95 

41.5 

*-• 

.** 

• 

CO 

22.4 

a.  3 

8.7 

1152 

66.7 

3 

29.9 

9.1 

34.9 

14.2 

2.7 

1543 

- - 

'  1 0.1 

- 35.3 

13.8 

2.8 

“1371 

J  1686 

1146 

7200 

- 

. . -  — 

MONTH:  OCT 

HOURS:  ALL 

i 

S' 

4 

1 

36.4 

9.1 

22 

31.7 

s'.l 

25.4 

10.8 

18.8 

1112 

-  - 

100.0 

1 

42.6 

5.1 

5.8 

38.5 

415 

24.3 

7.9 

39.6 

12.6 

5.0 

1331 

OPERATING  LOCATION  "A" _ PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC/  ASHEVILLE  NC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

727435 

STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER 

AF3  MI 

PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78 

- 

. . 

LST  TO  UTC :  ♦  5 

-  .... 

MONTH:  NOV 

HOURS:  all  v 

PHENOMENA 

CALM 

VARIABLE  350  -  059  060 

270  -  349 

TSTMS 

33.3 

66.7 

LIQUID 

3.7 

29.0 

11.8 

38.4 

6.2 

10.9 

PRECIP 

FREEZING 

31.3 

19.8 

28.1 

3.1 

6.3 

12.5 

PRECIP 

FROZEN 

5.3 

35.1 

7.4 

6.4 

11.5 

34.3 

PRECIP 

FOG 

3. 6 

. 24. 2 

8.3 

38.9 

13.4 

6.7 

FOG  WITH  VIS 

8.7 

2S.S 

8.3 

36 . 7 

T3.3  “ 

7.6 

GE  1/2  MILES 

. - . -  -  —  - - -  - 

. 

TOTAL  08S 

719 

391 

1527 

1403 

1798 

HHHHVWHvvvvvvvHVvNvvv4 

MONTH:  OEC  HOURS:  ALL 


T  STMS 


LIOUIO 
°REC  I P 

7.7 

39.1 

! 

| 

i 

• 

o 

36.9 

5.5 

4.T 

FRFFZING 

7.0 

_  16. 0 _ 

10. 0 

35.0 

12.0 

20.0 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

6.6 

?4T0 

6.7 

—  TT.7 

— 12.3 

38.5 

FOG 

11.5 

22.9 

6.9 

35.5 

13.4 

9.8 

IRCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  HIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

[  OnTnAME:  K.  I.  SAWYER  AF9  MI  PERIOD  QF~RECORDJ ”~AUG  78  ~  JUL88 

[G  UTC:  ♦  5 _  _  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


pLE  350  -  059  060  -  149  150  -  209  210  -  269  270  -  349  NO  OF  08 S 


33.3 

66.7 

3 

29.0 

11.8 

38.4 _ 

6.2 

10.9 

677 

1 8. 8 

28.1 

3.1 

6.3 

12.5 

32 

_ 35.1 _ 

7.4 

6.4 

11.5 

34.3 

1676 

24.2 

"  8.3 

38.9 

13.4 

6.7 

1227 

25.5 

8.3 

3677 

13.3 

7.6 

IW3 

1362 

391 

1527 

1403 

1798 

7200 

MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


r 


J 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC.  ASHEVILLE  NC  VERSUS  HIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBERS  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFB  Ml  PERIOD  TlF  RSTCORD:  AUG"~78 


_ LST  TO  UTC:  »  5 _ _  MONTHS:  ALL 

PHENOMENA  CALM  ^VARIABLE  _ 3SO  -  059  060  -  149  150  -  209  210  -  269  270  -  349 

TSTMS _ * _ 4.0  *‘  *  18.8  _ 14,0  33.9  19.2  10. 1 

LIQUIO  4.6  33.4  11.7  29.6  9.2  11.6 

PRECIP 

FREEZING  '5.9  ^42.“4  13.3  “  24.5  5.7  8.2 

PRECIP _ _ _ _  _ 

FROZEN  6.1  36.7  5.8  10.3  8.1  33.1 

PRECIP 

FOG  977  27.9  8.7  34.8  12.7  6.2 

FOG  WITh”vTS  97  3  2773  975  3478  12.9  6.7 

GE  1  /  2  _MIL  ES_ _ _  _ 

TOTAL*OBS*  *  *  **  *  *  10868**** . 0 . 2*1714  *  ’  5463 . *  13623 . 13823 .  17176*’ 


A  -  5  -  7 


1 


I 


r 


T 


J . 


) 


LNTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  Hi NO  DIRECTION  FftOM  HOURLY  OBSERVATIONS 


1  name:  k.  I.  SAWYER 

AFB  mi 

PERIOD  OP  RECORD:  AUG  78 

-  JUL  88 

lUTC:  ♦  5 

MONTHS:  ALL 

1  350  -  059  060 

-  149 

150  -  209 

210  -  269 

270  -  349 

NO  OF  DBS 

18.8 

14.0 

33.9 

19.2 

10.1 

605 

33.4 

11.7 _ 

29.6 

9.2 

11.6 

6805 

- 

— 

42.4 

1 3.3 

24.5 

5.7 

8.2 

474 

36 . 7 

5.8 

10.3 

8.1 

33.1 

13056 

27.9 

8,7 

34.8 

12.7 

6.2 

12552 

21.* 

9.0 

"14. 5 

12. S 

6. '7 

11184 

21714 

5463 

19623 

13823 

17176 

87667 

I 


pppppopp  AAAAAA  RRRRRRRR  TTTTTTTTTT  “  B8B8B8BBB 

ppppppppp  AAAAAAAA  RRRRRRRRR  TTTTTTTTTT  P9BBBBBBBB 

PP  pp  '  A  A .  AA .  RR  RR  TT  BB  BB 

PP  PP  AA  AA  RP  RR  TT  BB  BB 

PPPPPPPPP  '  A A  ~  AA . RRRRRRRRR  TT  986BBBBB8B 

ppoppppp  AAAAAAAAAA  RRRRRRRR  TT  BBBRBBBBBB 

PP  AAAAAAAAAA  RR  RR  '  TT  ‘  ~  B0  61 

PP  AA  AA  RP  RR  TT  BB  BB 

PP  .  AA  A  A  RR  RR  TT  B8BBBBBBBB 

M  AA  AA  RR  RR  TT  BBBBBBBBB 


PART  B 


_ PRECIPITATION,  SNOWFALL,  SNOW  DEPTH  SUMMARIES 

ALL  TABLES  IN  PART  B  ARE  CREATED  FROM  SUMMARY  OF  DAY  (SOO)  DATA. 


PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  GIVE  THE" PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  PRECIPITATION, 

SNOWFALL  ANO  SNOW  DEPTH.  OATA  IS  SUMMARIZED  FOR  ALL  YEARS 
COMB INEO.  SUMMARIES  INCLUDE  THE  PERCENT  OF  DAYS  WITH  MEASURABLE  AMOUNTS, 
PERCENT  OF  DAYS  WITH  NO  AMOUNTS,  PERCENT  OF  OAYS  WITH  TRACES,  AND  PERCENT 
OF  OAYS  WITH  SPECIFIED  AMOUNTsT'  SUMMARIES  ALSO  PROVIDE  AN  OBSERVATION" 

COUNT.  A  VALUE  OF  “.0"  INDICATES  ONE  OR  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IN  AGGREGATE, 
AMOUNT  TO  LESS  THAN  .06  PERCENT. 

monthly  Totals. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AND  SNOWFALL  RESPECTIVELY. 
THEY  ARE  SUMMARIZED  BY  MONTH  FOR  ALL  YEARS.  " THE  TABLES  ALSO  GIVE  THE  GREATEST 
^AMOUNTS,  LEAST  AMOUNTS,  MEAN,  MEDIAN,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  AVAILABLE 
aeSERVATlONSr  AN  ASTERISK  <*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR  WHICH  LESS 
THAN  90%  OF  THE  OATA  ARE  AVAILABLE^  NOTE:  LEAST  AMOUNTS  ARE  DERIVED  FROM 
COMPLETE  MONTHS  (YEARS)  ONLY.  **.00"  MEANS  NO  PREC I P I T AT  ION  FOR  THE  MONTH, 

".0"  MEANS  NO  SNOWFALL  FQR  THE  MONTH. 


DAILY  EXTREMES. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  MAXIMUM  DAILY  REPORTED  AMOUNTS  (BY  INDIVIDUAL  YEAR- 
MONTH)  FOR  PRECIPITATION,  SNOWFALL,  ANO  SNOW  DEPTH,  RESPECTIVELY.  THEY  SHOW 
THE  GREATEST  'AMOUNTS  FOR' EACH  MONTH  AND  THE  TOTAL  NUMBER  OF  AVAILABLE  OBS¬ 
ERVATIONS  FOR  EACH  MONTH  AND  YEAR.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  MONTH  FOR  WHICH 
LESS  THAN  90%  OF  OATA  ARE" AVAILABLE.  ".00"  MEANS  NO  PRECIPITAION  FOR  THE' MONTH, 
_ ".0"  MEANS  NO  SNOWFALL  FOR  THE  MONTH,  AND  "0"  MEANS  NO  SNOW  OEPTH  FOR  THE  MONTH. 

SNOWFALL/SNOW  OEPTH--FIRST  AND  LAST  OAYS  OF  OCCURRENCE  BY  SNOW  YEAR. 

THIS  SUMMARY  GIVES  THE  FIRST  AND  LAST  OCCURRENCES  OF  SNOWFALL  AND  SNOW 
DEPTH  FOR  THE  SNOW-YEAR  DURING  THE  PERIOD  OF  RECORD.  FOR  THIS  SUMMARY,  THE 

SNOW-YEAR  IS  CONSIDERED' TO  RUN  FROM  I  AUGUST  TO  31  JULY TABLES  SUMMARIZE 

_TJHE  DATA  BY  SNOW-YEAR,  BY  MONTH,  AND  BY  DAY.  THE  FIRST  (OR  LAST)  ENTRY  IN 
COLUMN  69  OF  AWS  FORMS  10/10A  (OR  EQUIVALENT)  AS  EITHER  A  TRACE  OR  A  MEASURABLE 
AMOUNT  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  SNOWFALL  FOR  THE  THE  YEAR.  THE  FIRST  (OR  LAST) 
ENTRY  IN  COLUMN  69  OTHER  THAN  ".O’*  OR  "TRACE"  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST) 
MEASURA8LE  SNOWFALL •  FINALLY,  THE  1200  GMT  ENTRY  COLUMN  70  OF  AWS  FORM  10/10A 
(OR  EQUIVALENT)  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST  )  OCCURRENCE' OF' "SNOW  DEPTH.  '  THE'  LAST 
SNOW  DEPTH  IS  CONSIDERED  THE  LAST  SNOW  MELT.  THIS  SUMMARY  IS  NOT  PROVIDED 
WHEN  NO  SNOWFALL  OCCURS  DURING  THE  GIVEN  POR. 


I. 


NOTE  1.  IF  THE  MINIMUM  AMOUNT  RECORDED  IN  THE  MONTHLY  TOTALS  OR  DAILY 
EXTREMES  IS  A  TRACE,  THE  WORD  "TRACE"  WILL  APPEAR  IN  THE  APPROPRIATE 
COLUMN. 

NOTE  2.  TABLES  INCLUDE  STATISTICAL  DATA  ONLY  WHEN  10  SETS  OF  MONTHLY  OATA,  OR 
_ MORE  i _ A R  E  AVAIL A  3  L E  . 

NOTE  3.  THE  OBSERVATION  COUNTS  OR  THE_STATION  HISTORY  MIGHT  PROVIDE  CLUES 
AS  TO  WHY  CERTAIN  DAT  A  ARE  MISSING.  FOR  EXAMPLE#  ONLY  A  FEW  MISSING  OBS¬ 
ERVATIONS  MIGHT  IMPLY  MISSING  OATA  BECAUSE  OF  EQUIPMENT  MALFUNCTION,  BUT 

more  than  several  missing  Observations  usually  means  the  station  is  (or  has 

BEEN )  CLOSED. 

NOTE  4.  IN  DAILY  AND  MONTHLY  AMOUNTS  SUMMARIES,  THE  LAST  ENTRY  ON  THE  PAGE 
GIVES  THE  GREATEST  AMOUNT  PQR  THE  PERIOD  OF  RECORD.  . . . 

NOTE  5.  BEFORE  JANUARY  1956,  SNOWFALL  OCCURRENCES  IN  THE  SUMMARY  OF  DAY 
INCLUDEO  HAIL. 

NQT£_  6.  SNOW  DEPTH  REPORTING  TIMES  FQR  USAF,  NAVY  AND  CIVIL  STATIONS  ARE  AS  FOLLOWS! 

AIR  FORCE  NAVY  AND  NATIONAL  WEATHER  SERVICE 

THROUGH  1945!  0000  L ST  THROUGH  JUN  1952!  0030  GMT 

JAN  1946  TO  MAY  1957:  1230  L  ST  JUN  1952  TO  MAY  1957!  1230  GMT 


JUN  1957  TO  PRESENT:  1200  GMT  JUN  1957  TO  PRESENT:  1200  GMT 

CONVERSIONS! 

-  1  INCH  =  25.3999a  MILLIMETERS 


1  MILLIMETER 


03937  INCHES 


OPERATING  LOCATION  'A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  PRECIPITATION  IN  INCHES 

USAFETAC.  ASHEVILLE  NC  '  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

PERIOD  OF  RECORD:  57 
MONTH!  ALL  HOURS: 


STATION  NUMBER:  727435 


STATION  NAMETK. 
LST  TO  UTC:  +05 


[.  SAWYER  AFB  MI 


AMOUNTS 
( INCHES  5 

JAN 

FE3 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

none 

if.  7 

23.2 

32.3 

44.0 

?7.5' 

i-4 .  5 

~ii. ro 

44.8 

37.  3 

36H 

2 

TRACE 

27.8 

1 

lo 

1  • 

ir- 

[FNJ 

26.0 

"  T778 

15.0 

15.9 

15.6 

19.2 

18.6 

20.1 

2 

.01 

9.3 

7.3 

5.7 

2.3 

3.5 

3.2 

2.6 

3.0 

4.0 

4.5 

.02 -.05 16.8  16.6  1?7 T  B.'tT  3.5  8.7  5.9  8.4  10.2  10.4  1 


.06-. 10 

9 . 2~ 

9.6 

7.2 

5.8 

4.7 

5.1 

3.9 

3.4 

4.8 

6.0 

1 

.  11-.25 

12.0 

8.6 

8.0 

10 .2 

9.4 

3.9 

6.5 

7.7 

3.9 

11.4 

H 

.26-. 50 

5.6 

4.5 

4.6 

6.3 

5.5 

7.6 

6.7 

6.3 

7. 1 

5. 7 

.51-1.00 

1.2 

2.2 

2.7 

3.7 

4.4 

4.2 

4.6 

4.5 

6.2 

2.9 

1.01-2.50 

.4 

•  5 

“1.3 

1.1 

1.6 

1.7 

2.2 

2.4 

2.9 

1.8 

2.51-5.00 

.1 

.1 

.1 

.  1 

5.01-10.00 

10.01-20.00 

OVER  20.00 

DAYS  WITH 

MEAS  AMTS 

54.6 

4^.3 

4  1.7 

38.2 

37.6 

39.6 

32.4 

35.9 

44. 1 

42.9 

4 

TOTAL  NO.  OF 
OBSERVATIONS 

911 

343 

930 

916 

961 

930 

961 

930 

900 

929 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  PRECIPITATION  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  OAY  DATA 

5 [ ON “NAME :  K .  1 .  SAWYER  AFTTm I  PERIOD  OF  RECORD:  5 701-5712 75004-TSlO , 5911-8807 


r C  UTC:  *05 

_ _ 

MONTH:  ALL 

HOURS 

:  ALL 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

32.3 

44.0 

47.5 

44.8 

“  52.0 

"  44 .8 

37.3 

36;9 

“2778 

-  1771 

35.7 

26.0 

TT78 

15.0 

15.9 

15.6 

19.2 

18.6 

20.1 

24.8 

28.9 

21.3 

6.7 

2.3 

3.5 

3.2 

2.6 

3.0 

4.0 

4.5 

6.0 

7.7 

4.9 

1271 

75.  W 

8.5 

8.7 

~  5.9 

8.4 

1(3.2 

10.4 

12.4 

167  6 

11.2 

7.2 

5.3 

4.7 

5.1 

3.9 

3.4 

4.8 

6.0 

8.8 

8.6 

6.4 

8.0 

10.2 

9.4 

8.9 

6.5 

7.  7 

3.9 

11.4 

10.0 

10.4 

9.3 

4.6 

67  3" 

"5.5 

7.6 

6.7 

6.3 

7.  1 

5.7 

5.2 

'  7.6 

6.1 

2.7 

3.7 

4.4 

4.2 

4.6 

4.5 

6.2 

2.9 

3.7 

2.6 

3.6 

1.3 

1 .1 

1.6 

1.7 

2.2 

2.4 

2.9 

1.8 

1.2 

.5 

1.5 

— 

— 

. . ~.T 

.1 

.1 

.1 

.1 

-  - 

.0" 

41.7 

38.2 

37.6 

39.6 

32.4 

35.9 

44.1 

42.9 

47.4 

54.0 

43.0 

930 

916 

961 

930 

961 

930 

900 

929 

900 

911 

11027 

OPERATING  LOCATION  'A*  TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 


usafftac 

.  ASHEVILLE  NC 

from 

SUMMARY 

OF  DAY 

DATA 

STATION 

NUMBERS  “727635 

r  . STATION  NAME 

K.  'I. 

"sawyer 

AFB  MI 

-  -  ‘  - 

PERIOD 

OF  RECOPD : 

LST 

TO  UTC • 

♦  05 

MONTH! 

ALL 

HOUR'. 

YEAR 

JAN 

FE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

57 

.  370 

.36 

.62 

1.73 

3.1  i 

1.38 

1.81 

2.35 

5.17 

1.46 

6.i 

58 

.  75* 

T729 

2.13 

4.63 

5.05 

2.03 

1.09 

59 

2.' 

60 

1.38 

2.18 

2.08 

5.12 

5.48 

5.01 

3.91 

3.67 

5.05 

2.69 

2.3 

61 

1.05 

1.76 

2.63 

3.66 

3.  14 

4.09 

2.5? 

3.  16 

4.97 

2.02 

2.< 

62 

2.71 

3.65 

1.29 

l.ao 

2.83 

1.70 

1.12 

4.34 

4.64 

2.16 

1.3 

6  3 

1.90 

1.50 

1 .60 

2.67 

1.70 

57  35 

2.61 

2.20 

2.64 

.91 

3.« 

66 

1.75 

2.65 

2.60 

2.61 

3.36 

1.98 

3.94 

4.90 

4.49 

1.27 

2.4 

65 

1.17 

1.96 

2.52 

1.55 

4.35 

.93 

1.95 

2.43 

3.94 

1.07 

3.1 

66 

1.33 

.99 

3.6  8 

1.51 

1.88 

4.10 

1.06 

6.03 

2.07 

3.16 

3.6 

67 

6.19 

2.31 

1.77 

2.58 

2.46 

6.37 

2.88 

3.34 

1.31 

6. 10 

l.t 

68 

1.27 

2.32 

.99 

2.92 

3.06 

9.29 

2.  91 

27  4  2 

5.19 

3.07 

1.2 

69 

3.26 

1.65 

3.25 

3.26 

2.62 

4.26 

2.45 

.34 

2.65 

4.72 

1.1 

70 

1.  39 

.32 

1.26 

1.62 

5.21 

.49 

9.00 

.56 

4.25 

3.91 

2.* 

71 

6.96 

2.97 

2.62 

.65 

1.82 

2.63 

2.76 

1.29 

3.39 

5.30 

3.1 

72 

1.  11 

1.16 

2.33 

2. 81 

1.85 

1.09 

3.62 

4.23 

3.96 

2.10 

2.7 

73 

1.08 

3.31 

2.63 

TTST— 

b75T 

3 . 76 

4.09 

4.66 

3.34 

4.05 

1  •  2 

76 

.81 

1.35 

1.16 

2.86 

2.20 

3.93 

2.12 

4.25 

3.74 

2.05 

2.8 

75 

3.09 

1.76 

2.77 

2.64 

3.01 

5.57 

3.59 

4.92 

3.57 

1.11 

4 .  C 

76 

l.-nr 

T.21 

6.13 

2731  . 

3792 

3.60 

i  .43 

1.44 

1.23 

1.53 

.5 

77 

i.6e 

1.65 

6.21 

4.31 

1.96 

3.65 

4.76 

5.83 

6.70 

2.68 

3.2 

73 

2.6  9 

1.37 

.41 

7756 - 

“3767 

2.93 

8.31 

4.72 

7.37 

2.16 

2.4 

79 

2.69 

1.22 

6.91 

2.53 

3.01 

6.12 

6.44 

2.83 

1.69 

5.50 

2 .  C 

80 

2.72 

1.63 

.68 

2.95 

2.33 

2.01 

2.64 

2.71 

5.79 

.98 

1.3 

ai 

~ T718T 

1.91 

1726 

27T3 - 

2.55 

4.90 

1.35 

3.98 

2.98 

3.05 

1.0 

92 

3.26 

.  31 

1.31 

2.63 

2.33 

1.29 

5.13 

3.52 

7.66 

3.20 

2.1 

83 

1.45 

1.31 

3.14 

7733 

6.24 

7707“ 

2  •  5*? 

3.77 

5.39 

'7714 

t.  e 

86 

1.02 

2.96 

2.19 

3.14 

1.01 

4.39 

2.75 

7.82 

4.48 

3.04 

3.0 

85 

2.06 

3.29 

3.39  ' 

5.99 

3.95 

1.34 

3.13 

4.29 

5.99 

3.98 

7.0 

86 

.  -- 

1.67 

3.67  — 

2.77 

.TO 

1.61 

2.31 

3.98 

3.48 

3.62 

1.4 

°7 

1.15 

1.65 

.99 

2.15 

2.88 

1.71 

4.59 

3.16 

3.02 

3.58 

3.6 

99 

5759 

1.14 

6.10 

1.13 

~~ l  •  06 

•  63 

~ 5.11 

ft  -  2  -  2  A 


( 


TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

' \i  NAMES  KV  I .  SAW YE R  AFB  Ml  PERIOD  OF  RECORDS  5701-5712,5804-5010,5911-8807 

r  UTC  s  +05  MONTHS  ALL  HOURSs  ALL 


"7  R  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANNUAL 


5.17  1.46  6.16  .87*  25.89* 

2.03  1.09  '  ""  15.02* 

2.95  1.96  4.91* 

5.05  2.69  2.35  1.56  40.48 


■> 

3.44 

3.  14 

4.09 

2.5? 

3.16 

4.97 

2.02 

2.45 

2.56 

33.79 

?  f 

1.80 

2.83 

1.70 

1.12 

4.34 

4.64 

2.16 

1.30 

2.92 

30.26 

**  *J 

2.47 

1.70 

"3.85 

2.61 

2.20 

2.64 

.91 

3.65 

3.06 

27.96 

4  A 

2.41 

3.36 

1.98 

3.94 

4.90 

4.49 

1.27 

2.45 

2.42 

34.02 

4>  2 

1.55 

4.35 

.93 

1.95 

2.43 

3.94 

1.07 

3.10 

2.13 

27.10 

4‘| 

1.51 

1.88 

4.10 

1.06 

6.03 

2.07 

3.16 

3.97 

2.00 

31.47 

77 

2.58 

2.46 

6.37 

2.88 

3.34 

1.31 

6.10 

1.66 

.72 

35.69 

2.9  2 

3.06 

9.29 

2.81 

2.4? 

5.19 

3.07 

1.24 

5.83 

40741 

3.24 

2.62 

4.26 

2.45 

.34 

2.65 

4.72 

1.18 

3.10 

32.72 

9  ,• 

1.42 

5.21 

.49 

9.00 

.56 

4.25 

3.81 

2.58 

2.37 

33.16 

2.35  33.80 

4.41  31.38 

2.97  42.69 

1.20  28. 9e 

1.78  37.64 

1.79  25.41 

3.95  44.32 

l .  26  .  38.09 

1.37  40.05 

1.87  27.46 

§S  2.T5  2.55  4.90  1.35  3.98  2,99  3.05  1.04  3.52 

■l  2.63  2.33  1.27  5.13  3.52  7.66  3.20  2.17  3.00 

1 ->  2781  6.29  3705  2.55  3.77  5.39  T.  14  "  F.“B5  2.06 

’  >  3.14  1.01  4.39  2.75  7.32  4.43  3.04  3.05  2.52 

1 »  5.99  3.95  1.34  3.13  4.29  5.99  3.98  7.04  3.28 

3.62  1.40  .88  28.11 

3.53  3.85  3.67  32.22 

14.31* 


•7  2.47  .10  1.61  2.31  3.98  3.48 

2.15  2.88  1.71  4.69  3.16  3.02 

I  i  T7T3  1706  76  F  37T1 


29.87 

36.29 

"43.07 

38.86 

47.61 


■  ,  5 

.66 

1.82 

2.63 

2.76 

1.29 

3.39 

5.30 

3.16 

i  -t 

2.61 

1.85 

1.09 

3.62 

4.73 

3,36 

2.10 

2.78 

••>  V 

4.65 

6 . 37 

3.74 

'4  .'09 

4,66 

3.34 

4.03 

1 . 28 

!  - 

2.86 

2.20 

3.93 

2.12 

4.25 

3.74 

2.05 

2.83 

7  7 

2.64 

3.01 

5.57 

3.59 

4.92 

3.57 

1.11 

4.05 

I  ' 

2.31 

3.92 

3.60 

1.43 

1 . 44 

1.23 

1.53 

.93 

1 

4.31 

1.96 

3.65 

4.76 

5.83 

6.70 

2.68 

3.29 

1 

2.  34 

8.67 

2.95 

3".31 

4.22 

5.93  ‘ 

2.16 

2.46 

1 

2.53 

3.01 

6.  12 

6.44 

2.83 

1.69 

5.50 

2.04 

U  ' 

2.95 

2.33 

2.01 

2.64 

2.71 

5.79 

.98 

1.30 

1.73 

3.11 

1.33 

1.81 

2.35 

-.  76* 

1.29 

2.13 

4.63 

3.05 

5.12 

5.48 

5.01 

3.91 

3.67 

8  -  2  -  2A 


operating  location  *a»  total  monthly  precipitation  amounts  in  inches 

USAEETAC,  ASHEVILLE  NC  '  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER: 

727A38 

STATION  NAME:  K.  1. 
LST  TO  UTC :  +05 

SAWYER  AFb  Ml 

PERIOD 

month: 

OF  RECORO:  5>0 
ALL  HOURS:  A 

YEAR 

JAN 

FEB  MAR  APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT  NOV 

LEAj[T _ 

.El 

.31 

•  •  •  •  < 

.A3 

•  6S 

.10 

•  A9 

1.06 

.  3A 

1.23 

.91 

.98 

GREATEST 

V96 

3.  AS 

A  .  •)  1 

S.99 

6. 87 

9.29 

9.00 

7.82 

7.66 

7.1A 

7.0A 

MEAN 

2.07 

1.60 

2.33 

2.66 

2.96 

3.2A 

3.A2 

3.52 

A. 02 

2.95 

2.72 

MEDIAN 

1.76 

1.67 

2.  AS 

2.53 

2.33 

3. OS 

2.81 

3.60 

3.90 

2.87 

2.52 

SD 

1.0A3 

.791 _ 1 

•  I 95 

1 .  1  A3 

I.  SI  2 

2. COO 

1.862 

1.599 

1.597 

1.616 

1.A22 

TOTAL  OBS 

_ jii 

BAA 

930 

916 

961 

930 

961 

930 

900 

929 

900 

■  - 

~THE  GREATS  St  VALUE 

~0F  ‘ 

“  9.29 

OCCURRED  ON 

06/68 

note:  *ThE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE.  Ml 


r 


TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  0 AY  DATA 

r  A  T  ION-  NAME  :  k7~77  SAW~YER~AR>m7  PERIOD  OF  RECORD:  5701-57"  12'. 5804 - 581CY5 9 1 1 -8 8 0  7 

jT  TO  UTC :  *05  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


“AR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANNUAL 


.4i 

.65 

.10 

.69 

1.06 

.34 

1.23 

.91 

.98 

• 

-*4 

ro 

25.41 

A.-'l 

5. 99 

6.07 

9.29 

9.00 

7.82 

7.66 

7.14 

7.04 

5.83 

47.61 

2.?  3 

2.68 

2.96 

3.24 

3.42 

3.52 

4.02 

2.95 

2.72 

2.50 

34.75 

2. AS 

2.53 

2.33 

3.05 

2.81 

3.60 

3.90 

2.87 

2.52 

2.37 

33.60 

•  IPS 

1.148 

1.512 

2. COO 

1.862 

1.599 

1.597 

1.616 

1.422 

1.113 

5.860 

9  30 

916 

961 

930 

961 

930 

900 

929 

900 

911 

11027 

):  Of  9729  OCCUR reo  on  06/68 

I:  IS  8  A  SF  0  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90X  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


f 


OPERATING  LOCATION  Vi*  EXTREME  DAILY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 


USAFETAC 

,  ASHEVILLE  NC 

FROM 

SUMMARY 

OF  DAY 

OATA 

STATION 

NUMBERS  727435 

STATION  name 

: :  K.  I. 

“SAWYER 

AF3  MI 

-  -  - . — 

PERIOD 

OF  RECORDS  57<1 

LST 

TO  UTCS 

+  05 

MONTHS 

ALL 

HOURS  S  A 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

57 

.138 

.20 

.16 

.38 

1.17 

.40 

.84 

1.10 

1.59 

.38 

2.56 

58 

.20* 

.28 

.54 

.88 

.97 

1.01 

.18 

59 

.90 

60 

.24 

.55 

.72 

1.45 

1.25 

1.84 

1.93 

2.35 

1.63 

1.52 

.77 

61 

.23 

.68 

1.10 

1.53 

1.03 

2.29 

.97 

1.54 

1.44 

.31 

1.02 

62 

.50 

.89 

•  68 

.48 

1.01 

.  72 

.82 

1.13 

1.21 

.52 

.34 

63 

.57 

.19 

.67 

.79 

.40 

.95 

.73 

.85 

1.02 

.27 

.90 

64 

.69 

.47 

1.05 

.33 

.96 

.55 

1.13 

.95 

.96 

.68 

.73 

65 

.31 

1.17 

1.09 

.31 

1.30 

.20 

1.01 

.54 

.66 

.25 

.62 

66 

.43 

.39 

.  52 

726“ 

.74 

1.32 

.  39 

1.24 

1.09 

1.93 

1.52 

67 

1.32 

.45 

.  76 

.86 

.76 

1.46 

.87 

.75 

.36 

1.56 

.52 

68 

.39 

.51 

.29 

.45 

.84 

1.97 

.56 

.87 

1.32 

.92 

.30 

69 

.70 

.67 

1.80 

.72 

.62 

.69 

.58 

.26 

1.00 

1.37 

.54 

70 

.26 

.21 

.47 

.89 

2.18 

.  15 

1.92 

.36 

1.00 

1.75 

.65 

71 

1.76 

•  q5 

1.39 

.45 

.63 

.51 

1.52 

.39 

1.38 

1.27 

.66 

72 

.32 

.29 

.45 

1.22 

.83 

.60 

.92 

1.64 

1.11 

.52 

1.26 

73 

.26 

1.05 

1.09 

1.15 

2.14 

.63 

.33 

1.24 

i.47 

1.13 

.45 

74 

.13 

.49 

.47 

.87 

.55 

.99 

.93 

1.52 

1.54 

.61 

.97 

75 

.  33 

.63 

1.24 

.98 

.60 

.97 

1.29 

2.00 

.76 

.43 

.68 

76 

.22 

.51“ 

1 .06  “ 

775 

2. 34 

1.20 

.49 

.90 

.46 

.33 

.32 

77 

.38 

.41 

1.42 

1.12 

1.16 

1.37 

1.99 

2.74 

2.31 

.97 

.76 

78 

.33 

.53 

.16 

.64 

1.29 

1.47 

T.  29 

1.36 

2715 

“T.Oft 

1.28 

79 

.95 

.26 

1  .48 

.  75 

1.31 

1.31 

2.02 

.83 

.71 

1.28 

•  64 

BO 

.81 

.  32 

.25 

1.03 

1.01 

.69 

.56 

1.05 

1.33 

.17 

.  66 

91 

.30 

,44 

.21 

1,19 

.79 

1.32 

.  40 

2.39 

.94 

1.11 

.36 

92 

1.33 

.12 

.23 

.88 

.71 

.44 

1.90 

1.40 

1.89 

.89 

1.17 

83 

.37 

.60 

.94 

1.02 

2.39 

.51 

1.10 

1.76 

1.70 

2.71 

1.47 

84 

.17 

1.31 

.74 

1.58 

.30 

2.63 

.87 

2.24 

1.21 

1.18 

1.06 

85 

.40 

1.44 

‘  .9  9 

2.27“ 

.91 

.34 

1.27 

.98 

1 . 32 

1.54 

2.08 

86 

.52  ' 

.55 

~.~64 

.06 

‘  .45 

.72 

.94 

.45 

1.16 

.38 

87 

.21 

.55 

.31 

.85 

.74 

.43 

1.51 

1.62 

.77 

.91 

1.36 

98 

1.56 

.39 

.31 

.27 

.34 

.29 

— 1777 

ft  2  -34 


1 


w 


1 


I 

( 


EXTREME  DAILY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

1TION  NAMEs“kTT.  SAW  YE  RA  F  3  MI  "  PERIOD  OF  RECQPO :  5701-57 12 ,5804-58 10,591 i-8807 


TO  UTC: 

♦  05 

MONTH 

:  ALL 

HOURS: 

ALL 

M4R 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

.16 

.38 

1.17 

.40 

.84 

1.10 

1.59 

.38 

2.56 

.33* 

2.56+ 

•  20* 

.28 

.54 

.88 

.97 

1.01 

.18 

1.01  + 

.90 

.57 

.90* 

.72 

1.45 

1.25 

1.84 

1.93 

2.35 

1.63 

1.52 

.77 

.34 

2.35 

1 .  10 

1.53 

1.03 

2.29 

.97 

1.54 

1.44 

.81 

1.02 

.89 

2.29 

.  68 

.48 

1.01 

.72 

.82 

1.13 

1.21 

.52 

.34 

.57 

1.21 

.67 

.79 

.40 

.95 

.  73 

.85 

1.02 

.27 

.90 

.66 

1.02 

1 . 05 

.33 

.96 

.55 

1.13 

.95 

.96 

.68 

.73 

.40 

1.13 

1.09 

.31 

1.30 

.20 

1.01 

.54 

.  66 

.25 

.62 

.57 

1.30 

.52 

.26 

.74 

1.32 

.39 

1.24 

1.09 

1.93 

1.52 

.34 

1.93 

.  76 

.86 

.76 

1.46 

.87 

.75 

.36 

1.56 

.52 

.  16 

1.56 

•  29 

.45 

.84 

1.97 

.56 

.87 

1.32 

.92 

.30 

.65 

1.97 

1 . 56 

.72 

.62 

.69 

.58 

.26 

1.00 

1.37 

.54 

.63 

1.80 

.47 

.89 

2.18 

.  15 

1.92 

.36 

1.00 

1.75 

.65 

.42 

2.18 

1.09 

.45 

.68 

.51 

1.52 

.39 

1.36 

1.27 

.66 

.65 

1.76 

.46 

1.22 

.83 

.60 

.92 

1.64 

1.11 

.52 

1.26 

1.70 

1.70 

1.09 

1.15 

2.14 

.63 

.38 

1.24 

1.47 

1.13 

.45 

.*>4 

2.14 

.47 

.87 

.55 

.99 

.93 

1.52 

1.54 

.61 

.97 

.40 

1.54 

1.24 

.98 

.60 

.97 

1.29 

2.00 

.76 

.43 

.68 

1.18 

2.00 

1.06 

775 

2.34 

'  l .  23 

.49 

.90 

.46 

.33 

.32 

.59 

2.34 

1.42 

1.12 

1.  Id 

1.37 

1.89 

2.74 

2.31 

.97 

.76 

.78 

2.74 

.TfT 

•  64 

1.29 

1.47 

3.29 

1.36 

2.T5“ 

“i  ro6 

I.2TT 

.37 

3.79“ 

1.45 

.75 

1.31 

1.31 

2.02 

.83 

.71 

1.28 

.64 

.31 

2.02 

.25 

1.03 

1.01 

.69 

.56 

1.05 

1.33 

.17 

.66 

.35 

1.33 

.21 

1.19 

.79 

1.32 

.40 

2.39 

.94 

1.11 

.36 

1.14 

2.39 

.25 

.88 

.71 

.44 

1.90 

1.40 

1.89 

.89 

1.17 

.74 

1.90 

.94 

1.02 

2.39 

.51 

1.10 

TTTb 

l.?0 

~77TT~ 

1.47 

.45 

YTTT 

.74 

1.58 

.30 

2.63 

.87 

2.24 

1.21 

1.18 

1.06 

.47 

2.63 

7720 

.91 

.34 

1.27 

.98 

1.32 

1.54 

2.08 

1.10 

2.20 

.67 

.64 

.06 

.45 

.72 

.94 

.45 

1.16 

.38 

.33 

Til  6 

.31 

.85 

.74 

.43 

1.51 

1.62 

.77 

.91 

1.36 

1.03 

1.62 

.81 

.27 

.34 

.29 

1.47 
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l 


OPERATING  LOCATION  *A' 


EXTREME  DAILY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 


USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER! 


7274,  35 


STATION  NAMES  K. 
LST  TO  UTC:  +05 


I.  SAWYER  AFB  MI 


PERIOD  OF  RECORD:  < 

month:  all  hours 


note:  *THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90'i  OF  THE  OATA  AVAILABLE  FOR  THI 


B  -  2  -  3B 
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EXTREME  OAILY  PRECIPITATION 

AMOUNTS 

IN  INCHES 

FROM 

SUMMARY 

OF  DAY  OATA 

;cin  name:  k.  i. 
n  IJTC:  +05 

SAWYER 

AFB  MI 

PERIOD 

month: 

OF  "RECORD:  5701-5712, 5804-5810,5911-8807 
ALL  HOURS:  ALL 

pMAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT  NOV  DEC  ANNUAL 

-  ■ 

- 

— 

- . . 

..'•'0  2.20 

2.39 

2.63 

3.29 

2.7A 

2.31 

2.71  2.56  1.70  3.29 

'HO  916 

961 

930 

961 

930 

900 

929  900  911  11027 

-f  _ 3.29 

_ OCCUR RE 0  ON 

07/19/78 

S  iASbO  ON  A  MONTH  W I TM  LESS  THAN  90’S  OF  THE  OATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


OPERATING  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SNOWFALL  IN  INCHES 


USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

FROM  SUMMARY  OF 

0 A Y  DATA 

STATION  NUMBERS 

727435 

STATION  NAMES  K.  I. 

L ST  TO  UTCS  +05 

SAWYER  AFB  MI 

PER  100  OF 
MONTHS  ALL 

RECORt! 

HOC 

AMOUNTS 
( INCHES) 

JAN 

FE3 

MAR  APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NONE 

20.0 

“1476“' 

41.2  66.0 

91.7  99.7 

$9.9 

9  9  Ms ' 

97.1 

77.6 

TRACE 

26.0 

27.2 

24.8  14.2 

5.0  .3 

.  1 

.2 

2.7 

14.2 

0. 1-0.4 

18.0 

15.4 

10.0  7.0 

1.5 

.1 

2.7 

o 

• 

Ol 

1 

*«* 

• 

17.5 

16.  d 

11.5  5.9 

1.0 

3.3 

1.5-2. 4 

5*6 

6.7 

3.9  1.6 

.7 

.8 

2. 5-3. 4 

4.3 

2.9 

2.3  1.1 

.  1 

.1 

.5 

3. 5-4. 4 

2.0 

3.  1 

1.3  .9 

•  6 

4.5-6. 4 

2.9 

1.1 

1.6  '“'77 

.2 

6.5-10.4 

2.1 

2.2 

2.3  77 

10.5-15.4 

.  3 

.  7 

.9 

15.5-25.4 

.3 

.  i 

.3 

25.5-50.4 

OVER  50.4 

DAYS  WITH 

MEAS  AMTS 

54.0 

48.1 

34.0  17.8 

3.3 

.2 

8.2 

TOTAL  NO.  OF 
OBSERVATIONS 

911 

(343 

930  916 

961  930 

961 

930 

900 

950 

OPERATING  LOCATION  ‘A*  _  _  _ TOTAL  MONTHLY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  '  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  727635  STATION  NAME  *  K •  I •  SAWYER  AFB  MI  . . .  '  PERIOD  OF  RECOR^ 


L  ST 

TO  UTC : 

*05 

- - 

MONTH 

:  ALL 

HOI 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

57 

3.3* 

9.1 

5.6 

12.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

l 

58 

.6* 

.6 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.2 

59 

TRACE* 

2 

60 

21.5 

60.1 

30.6 

11.0 

6.9 

TRACE 

.0 

.0 

TRACE 

2.0 

1 

61 

13.9 

21.5 

2  6.2 

3.8 

1.8 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

I 

62 

2S.6 

36.3 

10.  a 

1.3 

1.6 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

9.1 

63 

18.6 

16.7 

13.7 

2.3 

2.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

trace 

1 

66 

16.0 

26.6 

25.1 

6.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.2 

65 

12.5 

18.9 

28.1 

3.6 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.  1 

1 

66 

12.6 

6.3 

2  7.7 

9.8 

1.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.6 

67 

37.5 

23.8 

16.6 

2.6 

3.8 

.0 

TRACE 

.0 

TRACE 

10.3 

2 

68 

16.1 

30.3 

3.7 

3.3 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

5.6 

«! 

69 

66.3 

29.6 

37.5 

.6 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

6.5 

70 

60.6 

20.2 

17.2 

.9 

2.2 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

I 

71 

92.3 

36.0 

2673 

2.6 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

i 

72 

17.0 

22.5 

37.2 

17.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.3 

73 

13.9 

31.1 

.2 

1176 

3.9 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

i 

76 

9.9 

31.1 

8.  1 

17.1 

2.3 

.0 

.0 

.0 

3.6 

8.7 

i 

75 

36.6 

28.3 

66,6 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

- 

76 

36.6 

16.7 

60.2 

“173' 

1.2 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

16.8 

i 

77 

20.1 

12.7 

17.6 

15,8 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

i 

78 

68.6 

25.5 

16.0 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.1 

i 

79 

62.6 

21.1 

29.0 

16.0 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

11.3 

i 

80 

23.9 

20.6 

6.5 

3.1 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.0 

81 

'  ~Ti.o 

22.8 

19.1 

1.7 

.2 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

6.3 

82 

60.3 

6.9 

16.6 

20.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.6 

83 

31.0 

30.1 

37.6 

16.6 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

] 

86 

19.2 

26.6 

26.0 

.2 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.1 

l 

85 

69.5 

68.  1 

65.6 

25.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

2 

86 

6  7.6 

22. 3 

3679“ 

379 

.1 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

.8 

i 

87 

16.6 

20.6 

10.2 

13.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.0 

i 

88 

69.9 

20.  1 

38.2 

3.1 

.0 

.0 

.0 

B  -  3  -  2  A 
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TOTAL  MONTHLY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  ‘SUMMARY  OF  DAY  DATA 


AMES  K.  I.  SAWYER  aFB  MI"  “  PERIOD  OF  RECORO:  5  701-5  712 , 5894-581  <5y591d-8807 


C:  +05 

MONTH 

:  ALL 

HOURS: 

ALL 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

12.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

26.8 

11.3* 

67.9* 

.6* 

.4 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.2 

1.2* 

TRACE* 

29.2 

17.6 

46.8* 

11.0 

4.9 

TRACE 

.0 

.0 

TRACE 

2.0 

11.5 

15.9 

137.5 

3.5 

1.8 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

12.5 

29.1 

106.8 

1.3 

1.4 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

9. 1 

9.9 

24.3 

120.2 

2.3 

2.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

19.7 

27.0 

97.8 

4.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.2 

7.0 

30.5 

110.5 

3.6 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.1 

15.0 

10.8 

91.0 

9.8 

1.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.6 

40.6 

29.7 

128.8 

2.4 

3.6 

.0 

TRACE 

.0 

TRACE 

10.8 

22.4 

8.3 

123.4 

3.3 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

5.6 

20.7 

70.9 

15075^ 

.4 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

6.5 

7.0 

55.4 

180.5 

•  9 

2.2 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

15.0 

49.5 

145.6 

2.8 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

28.6 

22.9 

208.2 

17.  1 

.0 

.0 

•  .0 

.0 

.0 

2.3 

8.1 

36.1 

140.3 

11.6 

3.9 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

10.4 

54.5 

125.6 

17.1 

2.3 

.0 

.0 

.0 

3.4 

8.7 

16.3 

16.9 

113.8 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

37.2 

12.8 

160.3 

1.3 

1.2 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

14.8 

17.1 

24.  1 

151.8 

15.3 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

13.3 

64.1 

148.4 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.1 

14.9 

29.2 

137.3 

15.0 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

11.3 

15.6 

14.2 

151.1 

3.1 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.0 

7.1 

28.6 

90.8 

1.7 

.2 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

6.3 

7.7 

61.3 

150.6 

20.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.4 

5.1 

9.0 

99.8 

14.8 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

11.4 

31.7 

156.2 

.2 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.1 

17.3 

23.2 

110.6 

25.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

25.1 

54.5 

248.4 

3.9 

.1 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

.8 

11.3 

10.6 

131.3 

13.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.0 

16.3 

38.1 

118.5 

3.1 

.0 

.0 

.0 

111.3* 

■  -- 

...  - 
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OPERATING  LOCATION  'A*  TOTAL  MONTHLY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 

USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  OATA 


station  mumper: 

727435 

station  name:  k.  I. 

SAWYER 

afb  MI 

PERIOD 

OF  RECORD:  * 

LST  TO  UTC:  *05 

MONTH! 

ALL 

HOUPS: 

YEAR 

JAN 

FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

ML 

AUG 

SEP 

OCT 

NC 

Lc  A  ST 

9.H 

4.9 

.2 

.2 

.0 

_ .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5. 

GREATEST 

92.  8 

48.1 

49.6 

25.6  _ 

4.9 

trace 

TRACE 

TRACF 

3.4 

14.8 

40. 

MEAN 

30.6 

_ 2  3 .8 

22.9 

_ 7.6 

.9 

TRACE 

TPACE 

trace 

.1 

3.2 

16. 

MFPI AM 

2  3.6 

22.7 

24.1 

3.7 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.1 

15. 

SO 

17.  SO  5 

9.357 

12.953 

7.086 

1.343 

.000 

.000 

.000 

.621 

4.114 

8.88 

TOTAL  OBS 

_ 911 

843 

930 

_ 916 

_ 961 

930 

961 

930 

900 

950 

9C 

The  '<5rEa TEST  value  oF  iTC'Cu^B  On - 017  71 — 


NOTE:  *THE  VALUE  IS  BASED  ON  a  MONTH  WITH  LESS  THAN  90S  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  TI 


S'  -  3  -  2B 


TOTAL  MONTHLY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  OATA 

T I ON~  NAME !  K .  TTTawYER  AF  B  MI  '  PERIOD  OF  RECORD:  5701-5712,5804-5610,5910-8807 

TO  UTC:  *05  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANNUAL 


.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.1 

8.3 

90.8 

45.6 

25.8 

4.9 

TRACE 

TRACE 

TRACF 

3.4 

14.8 

40.6 

70.9 

248.4 

27.9 

7.6 

.9 

TRACE 

TPACE 

TRACE 

.1 

3.2 

16.8 

31.1 

137.0 

24.  1 

3.  7 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.1 

15.3 

26.8 

134.3 

2.95  4 

7.096 

1 . 34  3 

.000 

.000 

.000 

.621 

4.114 

e.  887 

17.945 

34.612 

930 

916 

961 

961 

930 

900 

950 

900 

9  i  i 

11048 

I -‘“or  - 9275 - OCCURRED  On - 0T77T  "  '  - • - 

IS  BASEO  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90S  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


5  -  3-26 

* 


OPERATING  LOCATION  ' A •  EXTREME  DAILY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:"  727535  ~  STATION  NAM£:'K.  I.  SAWYER  AF 8  MI  '  PERIOD  OF  RECOR 


LST 

TO  UTC : 

+  05 

— 

MONTH 

:  ALL  HO 

YEAR 

JAN 

FEP 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

57 

1.3* 

2.2 

1.5 

3.9 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

53 

•  6* 

.2 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.2 

59 

TRACE* 

60 

5.3 

9.  3 

13.0 

5.2 

1 . 7 

TRACE 

.0 

.0 

TRACE 

1.1 

61 

3.9 

11.1 

11.0 

3.  1 

.9 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

62 

5.0 

9.9 

6.9 

.9 

1.5 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.9 

63 

5.7 

1.9 

6.7 

1.3 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

65 

6*4 

5.1 

9.7 

1.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

65 

2.9 

12.7 

8.3 

2.5 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.7 

66 

*.6 

3. 3 

6.3 

2.7 

.5 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.5 

67 

11.0 

5.2 

6.  7 

.7 

1.8 

»  vJ 

trace 

.0 

TRACE 

5.3 

65 

5.2 

6.6 

1.5 

1.3 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.6 

69 

15.5 

11.5 

21.0 

.2 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

5.1 

70 

9.0 

3.9 

7.6 

.  6 

2.2 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

71 

23.0 

9.6 

9.5 

1.9 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

72 

5.1 

6.5 

10.  3 

6.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

73 

5.5 

10.5 

.2 

5.1 

3.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

75 

3.5 

7.1 

1.6 

6.7 

2.3 

.0 

.0 

.0 

3.0 

5.5 

75 

0.6 

5.1 

17.2 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

76 

5.0 

5.3 

13.6 

1  .  3 

1.1 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.5 

77 

5.9 

3.5 

6.  7 

6.9 

Tk  AC6 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

7<> 

10.3 

6.5 

3.9 

1.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

79 

0.3 

5.5 

10. 1 

5 , 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.1 

90 

5.9 

3.2 

2 . 6 

1  .  1 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.2 

91 

7 . 7" 

6  •  4 

3.0 

.6 

.2 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

5.5 

92 

17.1 

1  •  ci 

2.5 

9.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.5 

93 

7.5 

15.2 

1  3.7 

5.0 

TRACE 

.0 

.  0 

.0 

TRACE 

TRACE 

05 

5.7 

11.5 

9. 1 

.2 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.  1 

05 

10.  1 

17.9 

19.8 

9.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

96 

10.2 

0.5 

11.3 

2.3 

.1 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

.7 

07 

2.7 

10.5 

5.5 

9.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

90 

19.6 

6  •  6 

12.0 

1.5 

.0 

.0 

.6 

3  -  3  -  3A 


I 


EXTREME  DAILY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


' ! no  'name:  k.  i 

iT'J  ’JTC:  +05 

.  SAWYER 

AFB  Ml 

PFR 100 

month: 

OF  RFCORO:  5701-5712,5804- 
ALL  HOURS:  ALL 

5810,5910-8807 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1.5 

3.9 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

10.8 

4.7  * 

10.8* 

.6* 

.2 

.0“ 

.0 

.0 

TRACE 

.2 

.6* 

TRACE* 

8.0 

4.5 

8.0* 

13.0 

4.2 

1.7 

TRACE 

.0 

.0 

TRACE 

1.1 

3.9 

3.4 

13.0 

11.0 

3.1 

.9 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

7.0 

9.5 

11.1 

6.  1 

.9 

1.4 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.9 

3.4 

4.8 

8.8 

‘>.7 

1.3 

1.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

6.6 

7.0 

7.0 

•3.7 

1.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

3.0 

7.8 

8.7 

■5.3 

2.5 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.7 

3.8 

3.6 

12.7 

o.3 

2.7 

.4 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.4 

ll.fi 

8.0 

11.8 

o.  r 

.7 

1.9 

.0 

TRACE 

.0 

TRACE 

4.9 

7.5 

2.3 

11.0 

1.4 

1.3 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.6 

9.2 

13.0 

13.0 

:  l .  j 

.2 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

4.1 

3.0 

7.7 

21.0 

7.6 

.6 

2.2 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

7.3 

11.0 

11.0 

^ 

l.° 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.6 

6*4 

23.3 

1  0.  1 

5.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

2.0 

7.1 

10.8 

■> 

•  t. 

4.  1 

3.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

4.6 

8.7 

10.5 

1.4 

6.7 

2.3 

.0 

.0 

.0 

3.0 

4.4 

6.5 

6.0 

7.1 

17.2 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

9.3 

3.0 

17.2 

13.0 

1.3 

1.1 

•  0 

.0 

.0 

TRACE 

3.5 

4.0 

8.0 

13.6 

7 

6.9 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

7.7 

14.5 

14.5 

3.0 

1.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

3.6 

7.2 

10.3 

10.1 

5  •  ** 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.  1 

4.8 

3.7 

10.1 

1.1 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.2 

2.3 

5.1 

5.1 

3 . 3 

.6 

.2 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

4.4 

4.0 

13.4 

13.4 

J  •  ^ 

9.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.5 

1.5 

3.2 

17.1 

;  ?.  7 

4.0 

TRACF 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

5.3 

11.3 

15.2 

'.1 

.2 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

TRACS 

.  1 

8.8 

4.9 

11.5 

i  ■> .  ;i 

9.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

6.2 

16.2 

19.8 

I  1  «  s 

2.3 

.  1 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

.7 

2.8 

3.3 

11.8 

4.0 

9.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

l.l 

5.5 

13.5 

13.5 

l  2  .  0 

1.5 

.0 

.0 

.0 

19.6* 
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OPERATING  LOCATION  'A'  EXTREME  DAILY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  number: 

727435 

STATION  NAMES  K.  I. 
LST  TO  UTC:  +05 

SAWYER  AFB  MI 

PER 1 00  OF  RECORD: 
MONTH!  ALL  HOUC 

year 

JAN 

FEB  MAR  APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

GREATEST 

23.6 

17.9 

21.0 

9.9 

3.0 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

3.0 

5.  1 

TOTAL  OBS 

Dll 

346 

930 

91  5 

961 

930 

961 

930 

900 

950 

THE  GREATEST  VALUE  OF  23. a  OCCURRED  ON  01/04/71 

NOTc:  *THE  VALUE  IS  riASEQ  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  DO"!  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR 


P  -  3  -  39 


EXTREME  DAILY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

K.  I.  SAWYER  AFB  Ml  PERIOD  OF  RECORO:  5701-5712.5804-5810,5910-8807 

35  MONTH!  ALL  HOURS:  ALL 


JOR  MAY  JiJN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANNUAL 


.9 

3.0  TRACE  TRACE  TRACE 

3.0 

5.  1 

a. a 

16.2 

23.8 

1  5 

96 1  930  961  930 

900 

950 

900 

91  i 

ilOAB 

3.8 

OCCURRED  ON  01/04/71 

N  A 

month  with  less  than  90^  of  the 

oata  available 

FOR  THE 

MONTH 

B  -  3  -  33 
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OPERATING  LOCATION  «A*  PERCE NTAGE  FREQUENCJT_OF  OCCURRENCE  OF  SNOW  OEPTH  IN  INCHES 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  '  FROM  SUMMARY  OF  DAY  BATA 


STATION  NUMBER:  727A35  STATION  NAME:  K.  I .  SAWYER  AFB  mT' 

LST  TO  UTC*.  +05 


PERIOD  OP  RECORD:  '•r 
MONTH:  ALL  HOURS: 


AMOUNTS 

(INCHES) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NONE 

.2 

A.  2 

A7.7 

— 95 . 6“ 

160.0 

ioo;o 

ioo.o 

99.9 

91.5 

4 

TRACE 

.2 

.7 

“  A.  6 

1A.3 

3.0 

3. 1 

1 

1 

1.2 

.6 

3.7 

7.  A 

.6 

2.1 

1 

? 

1.7 

1.9 

A. 6 

4  •  6 

.A 

1.2 

3 

3.2 

.7 

5.  A 

2.5 

.2 

.6 

A-6 

10.  1 

6.3 

10.3 

3.8 

.  1 

.1 

1 .  A 

1 

7-12 

27.3 

19.3 

19.  1 

5.3 

13-2A 

3  R  .7 

AO. .3 

31.6 

7.1 

25-36 

13.0 

23.2 

15.9 

1.6 

u) 

-J 

1 

00 

3.3 

2.6 

.6 

o 

1 

a- 

o 

.  1 

61-120 

OVFP  120 

DAYS  WITH 

MF A S  AMTS 

99.6 

99.  3 

91.2 

37.  A 

1  .A 

.1 

5. A 

l 

TOTAL  NO.  OF 
OBSERVATIONS _ 

930 

BAB 

930 

91 6 

961 

930 

961 

930 

900 

979 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SNOW  DEPTH  IN  INCHES 
"FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

ON  NAME:  k.  I.  SAWYER  AF9"mI  PERI OlTTTF  RECORO :  ^610-5712 ,5804-56 10, 5910-8807 


0  UTC:  *05 

- - 

— - . . . - 

MONTH:  ALL 

hours: 

ALL 

MAR 

APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

4.2 

-+rn— 

95. 5  roo.o 

100.0 

100.0 

99.9 

9i ;  5  “ 

40.9 

1.8  — 

57.4 

4  •  6 

14.8 

3.0 

3.1 

12.3 

2.1 

3.4 

3.7 

7.4 

.6 

2.1 

12.3 

5.6 

2.8 

4.5 

4«  6 

.4 

1.2 

8.7 

“5.6 

2.4 

5.4 

2.5 

.2 

.6 

5.8 

8.9 

2.3 

10.3 

8.8 

.  1 

.1 

1.4 

10.5 

25.3 

6.0 

19.  1 

5.3 

7.  1 

22.8 

8.3 

31.6 

7.1 

2.3 

24.3 

11.8 

15.9 

1.6 

.2 

3.4 

5.1 

.6"  #1  .5 


.0 


91.2 

37.4 

1.4 

.1 

5.4 

46.9 

96.1 

39.1 

930 

916 

961  930  961 

930 

900 

979 

930 

943 

11158 

r 


OPERATING  LOCATION  'A'  EXTREME  DAILY  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  IN 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAHYER  AF8  MI 

LST  TO  UTC :  *05 

INCHES 

PERIOD  OF  RECORD:  56! 
MONTH:  ALL  HOURS:  i 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

56 

0+ 

27 

57 

26 

27 

13 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

8 

58 

TRACE*!' 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

59 

5* 

17 

60 

17 

42 

39 

11 

4 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

4 

61 

11 

20 

19 

1 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

62 

27 

36 

34 

6 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

4 

3 

63 

16 

14 

15 

2 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

64 

13 

27 

17 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

6 

65 

15 

29 

29 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

8 

66 

17 

17 

15 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

17 

67 

43 

34 

30 

3 

3 

0 

0 

0 

6 

5 

7 

68 

13 

29 

30 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

12 

69 

50 

43 

29 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

4 

7C 

26 

25 

23 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

71 

36 

34 

29 

21 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

72 

18 

23 

35 

23 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

73 

15 

18 

12 

6 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

74 

17 

23 

17 

12 

1 

0 

0 

0 

4 

4 

8 

75 

24 

26 

33 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

22 

76 

21 

23 

34 

4 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

5 

8 

77 

19 

18 

22 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

.  "  o 

10 

78 

32 

37 

23 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

8 

79 

37 

38 

29 

24 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

5 

5 

90 

11 

_ 17 

16 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

81 

16 

n 

7 

1 

0 

c 

0 

0 

0 

1 

5 

82 

83 

84 

85 

86 

35 

14 

17 

22 

33 

32 

24 

26 

30 

33 

28 

20 

13 

23 

35 

10 

11 

7 

29 

1 

0 

0 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

<3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

"  '  2 . 

TRACE 

0 

0 

TRACE 

“2 

5 

7 

10 

4 

8? 

88 

1  3 

49 

15 

38 

IT 

39 

IT 

6 

0 

0 

~2F . 

0 

<r  - 
0 

73  - 

mcr 

3“ 

9  -  4  -  2A 
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EXTREME  OAILY  SNOW 

OEPTH 

AMOUNTS  IN 

INCHES 

1 

FROM 

SUMMARY 

OF  DAY 

OATA 

1  “JAMES  K.  I 

.  SAWYER 

AF8  Ml 

PERIOD  OF  RECORDS  5610- 

5712,5804 

-5810,5910-8807 

UTC : 

♦  05 

— 

—  -  - . 

MONTH 

S  ALL 

HQURSs  ALL 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

ANNUAL 

[ 

0* 

27 

28 

28* 

1 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

8 

12+ 

27* 

TRACE* 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

TRACE* 

1 

5* 

17 

18 

18+ 

1' 

11 

4 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

4 

6 

42 

!  ;  - 

1 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

19 

20 

6 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

4 

3 

12 

36 

2 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

19 

19 

7 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

6 

15 

27 

|  / 

30 

_  0 

0 

0 

0 

0 

1 

8 

9 

30 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

17 

32 

32 

|  I 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

5 

7 

5 

43 

P 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

12 

38 

38 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

4 

20 

50 

i ' 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

34 

34 

21 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

13 

36 

r 

23 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

13 

35 

6 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

23 

23 

7 

12 

l 

0 

0 

0 

4 

4 

8 

10 

23 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

22 

7 

33 

'  *7 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

5 

8 

18 

34 

> 

1  - 

13 

0 

0 

0 

0 

0 
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OPERATING  LOCATION  'A*  EXTREME  DAILY  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  IN  INCHES 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  '  '  FROM  SUMMARY  OF  0 AY  DATA 

PER IQO  OF  RE  CORO:  5< 
MONTH:  ALL  H3URS:v 

YEAR  *  J AN  FEb  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NO) 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AT6"mT 

LST  TO  UTC :  +05 


GREATEST 

50  43 

39 _ 

30  _ 

4 

0 

0 

0 

4 

6 

27 

TOTAL  08S 

930  849 

930 

916 

961 

930 

961 

930 

900 

979 

930 

THE  GREATEST  VALUE 

OF 

50 

OCCURRED 

ON 

01/10/69 

note:  *THE  value 

IS  3ASF0 

ON  A 

MONTH  WITH 

LFSS 

THAN  90%  OF 

THE 

DATA  AVAILABLE  FOR 

THE 

B  -  4  -  28 
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EXTREME  DAILY  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

PER  TOD  OF  RECOR G  :  ~5 6TO-  571T,  ?3M -5610 , 5910-8807 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 

r**’*APR**  *  MAY . JUISI**  JUL*"*  AUG*’*  SEP  OCT  *  NOV  **  OEC  ANNUAL 


s^n;  i.  sawyff  afd  mt 

: :  +05 


30 

_  4 

0 

0 

•  •  •  •  * 

0 

4 

6 

27 

38 

50 

916 

961 

930 

961 

930 

900 

979 

930 

943 

11158 

50 

OCCURRED 

ON 

01/10/69 

hi  on  a 

MONTH  WITH 

LFSS 

THAN  90 %  OF 

THE 

OATA  AVAILA8LE  FOR 

THE 

MONTH 

B  -  4  -  28 
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OPERATING  LOCATION 

•  A> 

FIRST 

AND  LAST  DAYS  OF 

OCCURRENCE  BY 

SNOW- YEAR 

USAFETAC 

,  ASHEVILLE 

NC 

FROM  SUMMARY 

OF  DAY  DATA 

STATION 

NUMBERS  727635 

STATION  NAMES  K.  I 

.  SAWYER  AFB  MI 

PER 100  OF 

RECORDS  5 

- -  .. 

. 

-  -  -  - 

SNOW- YEARS 

1  AUG  - 

FIRST 

FIRST 

FIRST 

LAST 

LAST 

SNOWFALL 

MEASURABLE 

MEASURABLE 

SNOWFALL 

MEASURABLE 

MEASI 

SNOW-YEAR 

snowfall 

SNOW  DEPTH 

SNOWFALL 

56 

- 

57 

JAN  20 

JAN  20 

NOV  08 

MAY  09 

APR  13 

A1 

57 

- 

53 

OCT  26 

NOV  05 

NOV  09 

MAY  10 

MAY  10 

D 

58 

- 

59 

SEP  30 

OCT  01 

OCT  11 

OCT  01 

59 

- 

60 

OCT  09 

NOV  06 

OCT  25 

JUN  16 

MAY  09 

M 

60 

- 

61 

SEP  30 

OCT  19 

NOV  07 

MAY  25 

MAY  25 

A 

61 

- 

62 

SEP  29 

NOV  07 

NOV  17 

MAY  08 

MAY  08 

A 

62 

- 

63 

SEP  19 

OCT  23 

OCT  23 

MAY  22 

MAY  22 

A 

63 

- 

66 

OCT  06 

NOV  01 

NOV  02 

APR  16 

APR  16 

A 

66 

- 

65 

OCT  06 

OCT  08 

OCT  08 

MAY  23 

APR  26 

A 

65 

“ 

66 

SEP  25 

OCT  23 

OCT  26 

MAY  28 

MAY  28 

A 

66 

- 

67 

SEP  30 

OCT  16 

NOV  01 

JUL  06 

MAY  20 

M 

67 

- 

63 

SEP  27 

OCT  10 

OCT  10 

MAY  17 

APR  25 

A 

63 

- 

69 

SEP  25 

OCT  27 

OCT  23 

JUN  03 

APR  28 

A 

69 

- 

70 

OCT  11 

OCT  15 

OCT  22 

MAY  05 

MAY  05 

M 

70 

- 

71 

SEP  23 

NOV  13 

NOV  15 

MAY  26 

MAY  12 

M 

71 

• 

72 

NOV  02 

NOV  03 

NOV  06 

APR  26 

APR  23 

M 

72 

- 

73 

OCT  12 

OCT  21 

OCT  21 

MAY  16 

MAY  16 

M 

73 

- 

76 

SH°  12 

NOV  02 

NOV  08 

MAY  18 

MAY  05 

M 

76 

“ 

75 

SEP  21 

SEP  21 

SEP  22 

APR  23 

APR  19 

A 

75 

- 

76 

SEP  12 

NOV  12 

NOV  13 

MAY  07 

MAY  03 

A 

76 

. 

77 

SEP  21 

'  OCT  15 

OCT  16 

MAY  06 

APR  07 

A 

77 

- 

78 

CCT  06 

NOV  10 

NOV  11 

APR  20 

APR  20 

A 

78 

- 

79 

OCT  07 

OCT  07 

NOV  11 

MAY  05 

MAY  05 

A 

79 

- 

80 

OCT  06 

OCT  07 

OCT  13 

MAY  08 

APR  26 

A 

SO 

31 

SEP  26 

OCT  03 

OCT  13 

JUN  20 

MAY  09 

A 

31 

- 

32 

OCT  0  i 

OCT  oT 

OCT  21 

APR  20 

APR  20 

A 

82 

- 

83 

OCT  15 

OCT  16 

OCT  16 

MAY  06 

APR  17 

A 

83 

- 

86 

SEP  13 

NOV  09 

NOV  10 

MAY  13 

APR  30 

A 

86 

- 

85 

SEP  26 

OCT  30 

NOV  10 

APR  26 

APR  17 

4 

35 

- 

86 

SEP  12 

NOV  03 

NOV  11 

MAY  01 

MAY  Ol 

A 

B  -  5  '-  1A 
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FIRST  AND  LAST  DAYS  OF  OCCURRENCE  8Y  SNOW-YEAR 
FROM  SUMMARY  OF  OAY  DATA 

NAMET"k.  I.  SAWYER  APiTmI  '  PE~rT66  OF  RECORD:  5610-5712,5804-5810,5910-8807 


SNOW-YEAR:  1 

AUG  -  31 

JUL 

f  irst 

FIRST 

LAST 

LAST 

LAST 

A  SURA3LE 

MEASURABLE 

SNOWFALL 

MEASURABLE 

MEASURABLE 

NOWF  ALL 

SNOW  DEPTH 

SNOWFALL 

SNOW  DEPTH 

JAN  2C 

NOV  08 

MAY  09 

APR  13 

APR 

15 

NOV  05 

NOV  09 

MAY  10 

MAY  10 

DEC 

13 

JCT  01 

OCT  11 

OCT  01 

v;v  0-4 

OCT  25 

JUN  16 

MAY  09 

MAY 

11 

'CT  19 

NOV  07 

MAY  25 

MAY  25 

APR 

02 

NOV  07 

NOV  17 

MAY  08 

MAY  08 

APR 

12 

JCT  23 

OCT  23 

MAY  22 

MAY  22 

APR 

30 

NOV  01 

NOV  02 

APR  14 

APR  14 

APR 

15 

’CT  08 

OCT  08 

MAY  28 

APR  26 

APR 

20 

jCT  23 

OCT  24 

“AY  28 

MAY  28 

APR 

26 

'CT  16 

NOV  01 

JUL  04 

MAY  20 

MAY 

11 

’CT  10 

OCT  10 

MAY  17 

APR  25 

APR 

25 

CT  27 

OCT  28 

JUN  03 

APR  28 

APR 

14 

CT  16 

OCT  22 

MAY  05 

MAY  05 

MAY 

05 

vJV  13 

NOV  15 

MAY  26 

MAY  12 

MAY 

12 

NOV  03 

NOV  04 

APR  24 

APR  23 

MAY 

01 

’CT  21 

OCT  21 

MAY  16 

MAY  16 

MAY 

04 

.  ,V  02 

NOV  08 

MAY  18 

MAY  05 

MAY 

06 

s;p  21 

SEP  22 

APR  23 

APR  19 

APR 

19 

:v  12 

NOV  13 

MAY  07 

MAY  03 

APR 

02 

'CT  15 

OCT  16 

MAY  06 

APR  07 

APR 

10 

...V  10 

NOV  11 

APR  20 

APR  20 

APR 

21 

OCT  07 

NOV  11 

May  05 

MAY  05 

APR 

17 

CT  J7 

OCT  13 

MAY  03 

APR  24 

APR 

24 

CT  03 

OCT  13 

JUN  20 

MAY  09 

APR 

05 

'CT  01 

OCT  21 

APR  20 

APR  20 

APR 

23 

CT  16 

OCT  16 

MAY  04 

APR  17 

APR 

20 

•  JV  09 

NOV  10 

MAY  13 

APR  30 

APR 

11 

.CT  30 

NOV  10 

APR  26 

APR  17 

APR 

18 

i  JV  03 

nUv  u 

MAY  01 

MAY  01 

. APS' 

IT 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC 

_ _ _ FIRST 

AND  LAST  DAYS  OF 
FROM  SUMMARY 

OCCURRENCE  BY 
OF  DAY  DATA 

SNOW-YEAR 

RECORD: 

1  AUG 

STATION  number: 

727438 

STATION  NAME:  K. 

I.  SAWYER  AFB  Ml 

PERIOD  OF 
SNOW- YEAR: 

FIRST 

FIRST 

FIRST 

LAST 

LAST 

SNOWFALL 

MEASURABLE 

MEASURABLE 

SNOWFALL 

MEASURABLE 

ME/ 

SNOW-YEAR 

SNOWFALL 

SNOW  DEPTH 

SNOWFALL 

SNC 

86-  97 

AUG  27 

OCT  14 

NOV  1 6 

APR  03 

APR  02 

87  -  88 

OCT  02 

OCT  02 

NOV  10 

APR  27 

APR  27 

MFOI AN-OATE _ SEP  30 _ OCT  22 _  NOV  02  may  08  APR  29 


pppppppp 

AA4AAA 

RRRRRRRR 

TTTTTTTTTT 

CCCCCC 

PPPPPPPOP 

AAAAAAAA 

RRRRRRRRR 

TTTTTTTTTT 

CCCCCCCC 

pp  pp 

AA 

AA 

RP 
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TT 

CC  0 

Pp  pb 

AA 

A  4 

R.R 

PR 

TT 

CC 

ppppppppp 

44 

AA 

RRRRRRRRR 

TT 

CC 

PDPr>pppp 

A AA4AAAAAA 

RRRRRRRR 

TT 

CC 

pp 

aaaaaaaaaa 

RR 

RR 

TT 
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PP 

AA 

AA 

RR 
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TT 

CC  Cl 

pp 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

CCCCCCCC 

P» 

AA 

AA 

RR 

R  R 

TT 

CCCCCC 

PART  C 


SURFACE  WIND  SUMMARIES 


PEAK  WINDS. 

THESE  TABLES  ARE  CREATED  FROM  SUMMARY  Oc  day  data,  speeds  are  in  knots. 

DIRECT  IONS  ARE  TO  16  COMPASS  POINTS  FROM  THE  BEGINNING  OF  PERIOD  OF  RECORD 

Through  june  1968,  but  in  july  1968,  all  stations  except  those  of  the  national 

WEATHER  SERVICE  STARTED  RECORDING  DIRECTIONS  IN  TENS  OF  DEGREES.  DATA 
IS  SUMMARIZED  8 Y  MONTH  FOR  EACH  YEAR  FOR  THE  ENTIRE  PERIOD  OF  RECORD 
AVAILABLE •  GIVEN:  THE  GREATEST  MONTHLY  VALUE  FOR  ALL  YEARS  COMBINED,  THE 
GREATEST  YEARLY  VALUE  FOR  ALL  YEAPS  COM3! NED,  AND  THE  DATE  OF  THE  ABSOLUTE 
PEAK  W l NO  RECOROED  FOR  THE  ENTIRE  PERIOD  OF  RECORD.  AN  ASTERISK  (*>)  INDICATES 
A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR  WHICH  LESS  THAN  90X  OF  PEAK  SPEEDS  ARE  AVAILABLE. 

PEAK  "WI NDS— PERCE N T "OCCURRENCE  FREQUENCY . 

ALSO  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA.  DATA  IS  SUMMARIZED  BY  MONTH,  FOR  ALL 

years  Combined,  for  eleven  wind  speed  groups,  the  1-4  knot  speed  group 

INCLUDES  CALlM_ WINDS.  IF  THE  PEAK  WIND  IS  REPORTED  FOR  A  PARTICULAR  DAY 
AS  "CALM, *  THAT  COUNT  GOES  INTO  THE  "1-4  KNOT"  CATEGORY.  TABLES  INCLUDE 
MEANS,  ME0I4NS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS.  THE  VALUES  IN  THIS  SUMMARY 
ACCOUNT  FOR  A  PEAK  WIND  BEING  RECORDED  FOR  EACH  DAY  OF  EACH  MONTH. 

WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEEO--PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

T  'ESF  TABLES  ARE  CREATEO  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS.  THEY  SUMMARIZE 
THE  OAT  A  AS  FOLLOWS:  ~ 

— _ bT'f'I  GH  f "  3- HOUR  "STAN  D  A  R  D  T  I  ME °  E  R  T  0  0  S  FOR  EACH  MONTH  (  ALL  YEARS  COMBINED). 

-  MY  MONTH  ( ALL  YEA R S  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  by  year  Tall  years  and  all  hours  combined). 

These"  tables  GTvmTvAKiAfE"oisTRiBuf ion  of  the  percent  occurrence 

FREQUENCY  (POF)  for  eleven  WIND  SPEED  GROUPS  versus  twelve  wind  direction 
SECTORS  GIVEN  IN  30  DEGREE  INCREMENTS.  "CALM"  AND  " V  Afi  I  ABLE"  WINDS  ARE 
GIVE*'  SEPARATELY.  CARDINAL  WIND  DIRECTIONS  (N,E,S,W)  APPEAR  FOR  REFERENCE. 

TOTAL  PERCENTAGE'S,  MEANS,  AND  MEDIANS  FOR  EACH  SECTOR,  ALONG  WITH  TOTAL  OBS- 
ERVATION  COUNTS,  A°£  PRINTED  BELOW  EACH  SUMMARY. 

ALSO  PROVIDED:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  OF  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FOR  SPECIFIED  CEILING /VISIBILITY  CONDITIONS.  THESE  CONDITIONS  ARE: 

WHEN  THE  VISIBILITY  IS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  1/2  MILES  (0800  METERS) 

THE  CEILING  MUST  BE  .GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  200  FEET  BUT  LESS  THAN  1500  FEET. 

IF  THIS  CONDITION  IS  NOT "MET .“THEN  THE  FOLLOWING  CONDITION  IS  TESTED: 

WHEN  THE  CEILING  IS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  200  FEET,  THE  VISIBILITY  MUST 
BE  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  1/2  <0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4300  METERS). 


CONVERSION:  1  KNOT  «  .514791  METERS  PER  SECOND 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PEAK  SURFACE  WINDS  IN  KNOTS 
FROM  SUMMARY  OF  OAY  DATA 


STATION  NUMBER:  707*35  STATION  NAME  t  K.  I.  SAwYER  AFS  Ml  PERIOD  OF  RECORD:  62> 

LST  TO  UTC :  +05  MONTH:  ALL  HOURS^__, 


YEAR 

JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

62 

N 

33 

N 

26 

N 

37 

A 

34 

W 

30 

WNW 

33 

N 

33 

SSm 

43 

u 

33 

SSW 

31 

63 

MW 

34 

s 

39 

NNW 

45 

SSW 

44 

S 

29 

WNW 

4? 

ssw 

25 

NE 

31 

NE 

36 

ssw 

31 

NNW 

36 

64 

SSw 

40 

SW 

36 

£ 

39 

SSw 

59 

s 

37 

WSW 

43 

NNE 

35 

wsw 

35 

SW' 

39 

H 

41 

VI  NW 

32 

65 

NNW 

38 

J 

3  8 

N 

35 

W  SW 

33 

ssw 

33 

NW 

32 

WNW 

32 

N 

29 

SW 

26 

N 

37 

NW 

46 

66 

S 

34 

S 

31 

►INF 

43 

ESC 

32 

WNw 

33 

V* 

31 

WNW 

40 

NNF 

27 

NNW 

29 

SW 

39 

N 

67 

67 

NW 

37 

N 

38 

S 

3o 

N 

35 

SSw 

39 

Sr 

32 

NNW 

32 

NNE 

35 

N 

31 

N 

35 

S 

33 

6  3 

S 

37 

NNW 

44 

ij 

46 

Nw 

57 

Sw 

50 

ENe 

3d 

23/ 

33 

13/ 

43 

16/ 

29 

20/ 

37 

29/ 

40 

69 

16/ 

37 

36/ 

35 

36/ 

4  3 

36/ 

33 

30/ 

42 

22/ 

46 

19/ 

32 

25/ 

41 

19/*34 

34/ 

32 

36/ 

39 

70 

36/ 

36 

36/ 

40 

36/ 

35 

27/ 

42 

29/ 

37 

02/ 

32 

33/ 

35 

27/ 

32 

27/ 

38 

18/ 

41 

2o/ 

60 

71 

33/ 

43 

1-9/ 

40 

01/ 

4  9 

35/ 

40 

23/ 

39 

20/ 

32 

30/ 

32 

25/ 

40 

22/ 

32 

20/ 

44 

20/ 

42 

72 

34/ 

4  5 

34/ 

32 

36/ 

4  3 

09/ 

29 

36/ 

■.0 

01/ 

32 

23/ 

39 

36/ 

26 

26/ 

39 

29/ 

54 

02/ 

38 

73 

36/ 

34 

16/ 

37 

16/ 

4  2 

03/ 

41 

35/ 

40 

22/ 

31 

21/ 

32 

20/ 

39 

20/ 

31 

21/ 

36 

32/ 

36 

74 

32/ 

35 

34/ 

35 

2  7/ 

3  3 

35/ 

36 

13/ 

32 

33/ 

35 

27/ 

34 

22/ 

30 

21/ 

33 

36/ 

39 

35/ 

30 

76 

13/ 

50 

33/ 

30 

03/ 

36 

02/ 

29 

27/ 

60 

22/ 

40 

34/ 

32 

21/ 

37 

32/ 

30 

25/ 

38 

29/ 

43 

76 

70/ 

37 

3  5/ 

39 

01/ 

39 

21/ 

34 

21/ 

34 

1  7/ 

54 

01/ 

31 

2  7/ 

32 

24/ 

35 

31/ 

32 

30/ 

32 

77 

31/ 

34 

34/ 

32 

32/ 

36 

35/ 

38 

24/ 

38 

31/ 

43 

30/ 

*1 

33/ 

32 

24/ 

42 

2  8/ 

34 

23/ 

46 

78 

36/ 

5  3 

36/ 

31 

20/ 

3 '3 

3  3/ 

42 

01/ 

36 

19/ 

38 

27/ 

47 

20/ 

30 

32/ 

36 

36/ 

36 

24/ 

37 

79 

35/ 

29 

31/ 

32 

36/ 

50 

31/ 

42 

19/ 

49 

35/ 

40 

03/ 

33 

18/ 

32 

20/ 

37 

35/ 

41 

19/ 

40 

30 

27/ 

42 

20/ 

29 

29/ 

37 

33/ 

39 

35/ 

36 

36/ 

34 

19/ 

29 

20/ 

37 

24/ 

39 

22/ 

43 

33/ 

29 

31 

19/ 

27 

34/ 

33 

32/ 

30 

32/ 

36 

36/ 

35 

24/ 

34 

20/ 

27 

27/ 

2? 

33/ 

40 

33/ 

39 

30/ 

33 

3.? 

91/ 

41 

35/ 

33 

28/ 

3  7 

32/ 

44 

13/ 

2  9 

17/ 

29 

32/ 

36 

35/ 

29 

03/ 

32 

35/ 

50 

33/ 

39 

63 

36/ 

41 

02/ 

42 

36/ 

41 

0  8/ 

37 

36/ 

30 

17/ 

34 

22/ 

35 

27/ 

32 

20/ 

29 

33/ 

31 

20/ 

34 

34 

20/ 

30 

36/ 

36 

36/ 

44 

36/ 

41 

24/ 

43 

21/ 

39 

23/ 

*0 

29/ 

34 

19/ 

34 

21/ 

53 

19/ 

40 

35 

33/ 

3  i 

24/ 

38 

36/ 

40 

35/ 

39 

32/ 

32 

2.9/ 

38 

24/ 

33 

23/ 

37 

13/ 

33 

35/ 

36 

2  of 

35 

86 

36/ 

39 

36/ 

7  3 

36/ 

5  3 

36/ 

35 

24/ 

37 

23/ 

36 

20/ 

29 

?.?  / 

27 

31/ 

25 

19/ 

34 

19/ 

47 

97 

36/ 

32 

35/ 

56 

01/ 

36 

32/ 

40 

18/ 

4  3 

30/ 

23 

23/ 

bo 

34/ 

27 

35/ 

25 

35/ 

42 

34/ 

34 

68 

36/ 

41 

34/ 

36 

22/ 

33 

36/ 

34 

32/ 

31 

23/ 

31 

22/ 

34 
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PEAK  SURFACE  WINDS  IN  KNOTS 
FROM  SUMMARY  OF  OAY  DATA 

J  NAME:  K  . "  FT  “S  AwYER  aT8  Ml  period  OF  RECORD:  6202-6806,6807-8807 

'ITC:  +0*5  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

■) 

N 

37 

W 

34 

W 

30 

WNW 

33 

N 

33 

SSW 

43 

W 

33 

SSW 

31 

NW 

38 

SSW*43 

ssw 

64 

S 

29 

WNW 

42 

SSW 

25 

NE 

31 

NE 

36 

SSW 

31 

NNW 

36 

N 

36 

NNW 

45 

o 

SSw 

59 

s 

37 

WSW 

43 

NNE 

35 

WSW 

35 

SW 

39 

W 

41 

WNW 

32 

S 

37 

SSW 

59 

S  A 

33 

ssw 

33 

NW 

32 

WNW 

32 

N 

29 

SW 

26 

N 

37 

NW 

46 

N 

39 

NW 

46 

5 

ESC 

32 

WNW 

38 

n 

31 

WNW 

40 

NNE 

27 

NNW 

29 

SW 

3? 

N 

57 

SSE 

36 

N 

57 

J> 

N 

35 

SSW 

39 

SW 

32 

NNH 

32 

NNE 

35 

N 

31 

N 

35 

S 

33 

S 

37 

SSW 

39 

") 

NW 

57 

SW 

50 

ENE 

3d 

23/ 

39 

19/ 

43 

16/ 

29 

20/ 

37 

29/ 

40 

36/ 

43 

NW 

57 

i 

38/ 

33 

30/ 

42 

22/ 

46 

19/ 

32 

25/ 

41 

19/* 34 

34/ 

32 

36/ 

39 

36/ 

41 

22/*46 

27/ 

42 

29/ 

37 

02/ 

32 

3  3/ 

35 

27/ 

32 

27/ 

38 

18/ 

41 

26/ 

50 

02/ 

36 

26/ 

50 

35/ 

40 

2  3/ 

39 

20/ 

32 

30/ 

32 

25/ 

40 

22/ 

32 

20/ 

44 

20/ 

42 

29/ 

38 

01/ 

49 

3 

09/ 

29 

36/ 

40 

01/ 

32 

23/ 

39 

36/ 

26 

26/ 

39 

2  9/ 

54 

02/ 

38 

32/ 

35 

29/ 

54 

y 

03/ 

41 

35/ 

40 

22/ 

31 

21/ 

32 

20/ 

39 

20/ 

31 

21/ 

36 

32/ 

36 

22/ 

37 

16/ 

42 

*> 

35/ 

36 

13/ 

32 

33/ 

35 

27/ 

34 

22/ 

30 

21/ 

33 

36/ 

39 

35/ 

30 

36/ 

36 

36/ 

39 

'■> 

C2/ 

28 

27/ 

60 

22/ 

40 

34/ 

32 

21/ 

37 

32/ 

30 

25/ 

38 

29/ 

43 

20/ 

34 

27/ 

60 

i 

21/ 

34 

21/ 

34 

1  9/ 

54 

01/ 

31 

2  7/ 

32 

24/ 

35 

31/ 

32 

30/ 

32 

35/ 

36 

19/ 

54 

f. 

35/ 

38 

24/ 

30 

31/ 

43 

30/ 

41 

33/ 

32 

24/ 

42 

28/ 

34 

23/ 

46 

34/ 

29 

23/ 

46 

> 

33/ 

42 

01/ 

36 

19/ 

38 

27/ 

47 

20/ 

30 

32/ 

36 

36/ 

36 

24/ 

37 

32/ 

30 

36/ 

58 

31/ 

42 

19/ 

40 

35/ 

40 

03/ 

38 

19/ 

32 

20/ 

37 

35/ 

41 

19/ 

40 

21/ 

36 

36/ 

50 

7 

33/ 

39 

35/ 

36 

35/ 

34 

19/ 

29 

20/ 

37 

24/ 

39 

22/ 

43 

33/ 

29 

29/ 

35 

22/ 

43 

?■ 

32/ 

36 

36/ 

35 

24/ 

34 

20/ 

27 

27/ 

22 

33/ 

40 

33/ 

39 

30/ 

33 

19/ 

28 

33/ 

40 

7 

■■2/ 

44 

19/ 

2  9 

17/ 

29 

32/ 

36 

35/ 

29 

03/ 

32 

35/ 

50 

33/ 

39 

19/ 

34 

35/ 

50 

l 

0  3/ 

37 

36/ 

30 

17/ 

34 

22/ 

35 

27/ 

32 

20/ 

29 

33/ 

31 

20/ 

34 

33/ 

37 

02/ 

42 

'♦ 

36/ 

41 

24/ 

4  3 

21/ 

38 

23/ 

40 

29/ 

34 

19/ 

34 

21/ 

53 

19/ 

40 

24/ 

45 

21/ 

53 

35/ 

39 

32/ 

32 

29/ 

39 

24/ 

33 

23/ 

37 

18/ 

33 

35/ 

36 

28/ 

35 

36/ 

49 

36/ 

49 

i 

36/ 

35 

24/ 

37 

23/ 

36 

20/ 

29 

32/ 

27 

31/ 

28 

19/ 

34 

19/ 

47 

20/ 

30 

36/ 

53 

- 

32/ 

40 

18/ 

43 

30/ 

23 

23/ 

56 

34/ 

27 

35/ 

25 

35/ 

42 

34/ 

34 

01/ 

42 

35/ 

56 

A 

36/ 

34 

32/ 

31 

23/ 

31 

2  2/ 

34 

36/*4 1 

C  -  2  -  U 


f 


—  -  1 


r 


OPERATING 

LOCATION  *  A ' 

PEAK  SURFACE 

WINDS  IN 

KNOTS 

USAFETAC, 

ASHEVILLE  NC 

FROM  SUMMARY  OF  DAY 

DATA 

OF  RECORD:  6202 

STATION  NUMBER:  727A35 

STATION  NAME :  K.  I . 

SAWYER  AFB  MI 

PER I 00 

-  - 

LST  TO  UTC :  +05 

month: 

ALL  HOURS:  it 

YEAR 

JAN 

FEB  MAR  APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT  NOV 

-  --  ■  ■  ■ 

.  - . - 

- 

GREATEST 

36/  58 

35/  66 

36/  S3 

SSW  59 

2  7/  60 

19/  5A 

2  3/  56 

18/  A3 

SSW  A3 

29/  5A  N 

57  ? 

TOTAL  OBS 

doa 

762 

3  3  A 

809 

"  9  3A 

806 

B31 

902 

770 

B01 

77? 

THE  PEAK  WIND  OF  60  FSC1M  27/  OCCURRED  UN  05/19/76 

NOTE:  *ThE  value  is  based  on  a  month  with  LESS  than  90?,  of  data  available  for  the  MONTH 

JTHE  VALUE  IS  100  OR  GREATER  WITH  LESS  THAN  90 %  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


C  -  2  -  13 


I 


PEAK  SURFACE  WINDS  IN  KNOTS 
. . FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

\  METT,  T .  S  A  WYE  R'  A  FIT  MI  PERIOD  OF  'RECORD!  6202-6806, 600?- 880? 

TC!  *05  MONTH!  ALE  HOURS!  ALL 


APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


SSW  59 

27/  60 

19/  56 

23/  56 

18/  43 

SSW  43 

29/  54  N 

57 

36/  49 

27/  60 

-04 

806 

831 

802 

770 

801 

778 

803 

9634 

F R'lM  27/  OCCURRED  UN  05/19/75 


ASEO  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
TO  OR  GREATER  WITH  LESS  THAN  90%  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


OPERATING  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  DAILY  PEAK  WINDS 


USAFETAC 

,  ASHEVILLE  NC 

FROM 

SUMMARY 

OF  DAY 

DATA 

STATION 

NUMBER:  727436 

STATION  NAME:  K. 
LST  TO  UTC:  +05 

I.  SAWYER 

AFB  MI 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  620 
ALL  HOURS:  4 

MONTH 

CALM- 4 

5-9 

10-14 

1 5- 1 9 

WIND  SPEEDS 
20-24  25-29 

IN  KNOTS 

30-34  35-39 

O 

1 

50-64 

GE  65 

JAN 

.2 

5.2 

*15.0 

25.2 

24.6 

15.4 

8. 3 

4.0 

1.5 

.4 

.0 

FEB 

.3 

6.4 

20.7 

25.3 

20.5 

13.8 

8.8 

3.0 

1.0 

.  1 

.0 

MAR 

.0 

3.6 

15.3 

26.9 

24.5 

14.6 

8.2 

4.7 

2.0 

.2 

.0 

ADR 

.0 

1.2 

13.2 

26.1 

27.7 

16.6 

9.8 

4.2 

1.9 

.4 

.0 

MAY 

.0 

1.3 

14.5 

27.9 

30.0 

15.9 

7.  1 

2.3 

.7 

.2 

.0 

JUN 

.0 

2.9 

17.1 

32.4 

26.2 

13.3 

6.7 

1.5 

.9 

.1 

.0 

JUL 

•  0 

2.2 

19.  7 

31.3 

29.0 

10.3 

5.4 

1.0 

.6 

.1 

.0 

AUG 

.0 

2.6 

23.7 

3  2.2 

26.2 

9.2 

4.5 

1.2 

.4 

.0 

.0 

SEP 

.0 

2.6 

1-3.1 

30.6 

26.3 

15.2 

4.2 

2.2 

.4 

.0 

.0 

OCT 

.0 

3,0 

17.4 

25.7 

23.7 

16.7 

8.7 

3.9 

1.5 

.4 

.0 

NOV 

.0  ' 

4.5 

17.6 

29.3 

21.9 

14.4 

7.3 

2.7 

1.9 

.4 

.0 

PEC 

.2 

5.0 

~  19.4 

22.5 

26.0 

14.7 

7.3 

3.6 

.7 

.0 

.0 

ANNUAL 

.1 

3.4 

17.6 

26.0 

25.6 

14.0 

7.2 

2.6 

1.1 

.2 

.0 

PERCENT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  DAILY  PEAK  WINDS 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

a T 1 0 N  NAME ! ~K .  I .  SAWYER  AF B  MI  . .  "  PERI 00  OF  RECORD*  6202-6806,6807-8807 


;t  to  utc : 

♦  05 

month: 

ALL 

HOURS: 

ALL 

10-14 

15-19 

WINO 

20-24 

SPEEDS 

25-29 

IN  KNOTS 
30-34  35 

'-  39 

40-49 

50-64 

GE  65 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

TOTAL 

OBS 

15.0 

25.2 

24.6 

15.4 

6 .3  . 

4.0 

~  1.5 

.4 

“.0 

2 1.0 

20.0 

804 

20.7 

25.3 

20.5 

13.8 

8.6 

3.0 

1.0 

.  1 

.0 

19.9 

19.0 

762 

15.  1 

26.9 

24.5 

14.6 

8.2 

4.7 

2.0 

.2 

.0 

21.2 

20.0 

834 

13.2 

26.1 

27.7 

15.6 

9.8 

4.2 

1.9 

.4 

.0 

22.0 

21.0 

809 

14.5 

27.9 

30.0 

15.9 

7.  1 

2.3 

.7 

.2 

.0 

21.1 

20.0 

834 

17.  1 

32.4  ~ 

26.2 

13.3 

5.7 

1.5 

.9 

.  1 

.0 

19.9 

19.0 

806 

1  9 . 7 

31.8 

29.0 

10.3 

5.4 

1.0 

.5 

.1 

.0 

19.4 

19.0 

831 

23.7 

32.2 

26.2 

9.2 

4.5 

1.2 

.4 

.0 

.0 

18.8 

18.0 

802 

15.1 

30.6 

26.8 

15.2 

4.2 

2.2 

.4 

.0 

.0 

19.8 

19.0 

770 

17.4 

25.7 

23.7 

15.7 

8.7 

3.9 

1.5 

.4 

.0 

21.1 

20.0 

801 

17.5 

29.3 

21.9 

14.4 

7.3 

2.7 

1.9 

.4 

.0 

20.4 

19.0 

778 

14.4 

22.5“ 

26.0 

14. 7 

7.3 

3.5 

.7 

.0 

.0 

20.3 

20.0 

803 

,  17.6 

2  6.0 

25.6 

14.0 

7.2 

2.6 

1.1 

.2 

.0 

20.4 

20.0 

9634 

i 


OPERATING  LOCATION  "A”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  Hi' 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  ~  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER 

:  727435 

STATION  NAME 
LST  TO  UTC s 

:  K. 
+  5 

I.  SAWYER  AF 9 

MI 

PERIOD  TIP  RECORD:  AUG  73^ 
MONTH!  JAN  HOURS:  00-0. 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  1* 

-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

V 

(N)  350-010 

1  .1 

2.3 

2.6 

2.4 

1.2  .1 

9.6 

020-040 

.3 

1.9 

1.3 

.2 

4.2 

050-070 

1.2 

.  1 

.2 

1.5 

(E)  030-100 

.3 

.2 

.2 

1.2 

»— 

»— 

O 

• 

f-* 

uJ 

o 

.3 

.  1 

.9 

140-160 

.2 

.1 

•  2 

.5 

(S)  170-190 

1.3 

2.2 

2.9 

1.1 

.  1 

7.2 

200-220 

4.3 

4.1 

3.« 

1.0 

13.  1 

230-250 

4.3 

5.4 

•  6 

.  1 

10.6 

<W)  260-230 

3.9 

5.4 

1 . 6 

.2 

11. 1 

290-310 

2.9 

6.6 

2.3 

.2 

11.9 

320-340 

1.7 

5.3 

4.3 

1  .  7 

.  3 

13.5 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.5 

TOTALS 

23.0 

33.6 

20.5 

7.0 

1.6  .1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


w 


T 


t1 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINO  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


UN  name:  K.  I.  SAWYER  AF3  mi  '  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  ?8  -  JUL  Aft 

j  UTC:  ♦  5  MONTH:  JAN  HOURS:  00-02 


•  •  •  • 

-  I  A 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

1 c- 1 9  20-24  25-29  30-34 

36-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

yn 

MEAN 

WIND 

MEOIAN 

WIND 

2.6 

2.4 

1.2  .1 

9.6 

12.1 

12.0 

1.3 

.2 

4.2 

7.8 

8.0 

-> 

•  ‘ 

1.5 

3.9 

3.0 

.  ? 

1.2 

5.1 

4.0 

.  1 

.9 

4.9 

3.0 

• 

.5 

6.3 

7.0 

1.1 

.  1 

7.2 

10.  1 

10.0 

■) 

1.0 

13.1 

7.4 

6.0 

.a 

.1 

10.4 

5.4 

5.0 

1.6 

.2 

11.1 

6.3 

6.0 

"  .  3 

.2 

11.9 

6.9 

7.0 

»  •  T 

1.7 _ 

.  3 

13.9 

9.7 

9.0 

//////////////////////////////////////////////////////////// 

14.5 

///////// ft/ 

.  •  J 

7.0 

i.6  ' ‘  . i 

100.0 

6.8 

7.0 

Tr’ 

•  •  •  • 

TAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  A 


/ 


r 


! 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMB PR :  ~7 21 4  35 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  name:  K.  I.  SAHYER  AFB  MI 
LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  -  'a 
MONTH:  JAN  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DEGREES) 


HINO  SPEED  IN  KNOTS 

1-4  5-0  10-14  15-10  20-24  25-20  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  M 

1  R 


(N)  350-010 

1.5 

1.6 

3.8 

1.2 

1.4 

9.5  1 

020-040 

2.0 

1.3 

1.0 

.4 

.  1 

4.8 

050-070 

.3 

.6 

1.0 

(E)  080-100 

.5 

.  1 

.6 

110-130 

.4 

.5 

.1 

1.1 

140-160 

.  1 

.3 

.4 

(S)  170-190 

1.3 

2.0 

2.0 

1.4 

.4 

7.7 

200-220 

4.0 

4.1 

3.0 

•  8 

11.5 

230-250 

5.6 

5.4 

.5 

.  3 

11.8 

<W)  260-260 

2.0 

5.5 

1.0 

.2 

6.7 

290-310 

3.7 

7.2 

2.3 

.5 

13.7 

320-340 

2.9 

4.3 

4.7 

2.5 

.4 

14.8 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.0  // 

TOTALS 

24.6 

32.9 

Ie.4 

7.3 

2.3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


t 


I 


2 


I  I 

I 

1 

I 


<■  CENT  AGE 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEFD 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

jam*-:  k. 
TC:  +  5 

l.  "'SAWYER  AFS  'mI  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  - 

MONTH:  JAN  HOURS:  03-05 

JUL  88 

u  1^-10 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-30  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

V 

MEAN 

HINO 

MEOIAN 

WIND 

1.2 

1.4 

9.5 

11.5 

11.0 

.4 

.  1 

4.8 

7.3 

6.0 

1.0 

5.0 

5.0 

.6 

2.8 

2.5 

; 

1.1 

6.0 

5.0 

.4 

5.3 

6.0 

1.4 

.4 

7.7 

9.9 

9.5 

•  K 

11. ft 

7.3 

6.0 

.3 

11.3 

5.5 

5.0 

i  .2 

6.7 

6.6 

7.0 

.5 

13.7 

7.0 

7.0 

’  2.5_ 

_  _ .4 

14.8 

9.8 

10.0 

///////////////////////////////////////✓////////////////// 

1  i  i 

14.0 

lYifiin 

//////////// 

a  .  8  7 .  rT 

T  TAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  93C 


2 


C  -  4 


I 


OPERATING  LOCATION  "A»  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  0 1 RECT I  ON  VCRSIJS  Wl 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME!  K.  I.  SAWYER  AFB  -II  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78 

L  ST  TO  UTC:  +  5  month:  JAN  hours:  06-0 


DIRECTION 
( OEGRFFS ) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPtEO  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

(N)  350-010 

1.8 

3.0 

3.4 

1.7 

1.0 

10.0 

020-040 

.  3 

1.2 

.5 

.  1 

.3 

3.2 

050-070 

•  ® 

1  .  3 

.2 

2.2 

(C)  050-100 

.2 

.3 

. ! 

•  ft 

110-130 

■» 

•  iL 

•  6 

.9 

1 AO- 1 60 

1.0 

•  6 

1.0 

IS)  170-190 

1.9 

2.0 

1  .  6 

1  .  r. 

1.2 

.  1 

9.5 

20 0-220 

4.0 

4.  1 

2.2 

.6 

.  1 

11.8 

230-250 

3.7 

.3.4 

.  - 

T 

•  C 

M  •  1 

<W)  260-230 

3  .<• 

5.1 

•  3 

9.0 

290-310 

2.6 

4.9 

2.3 

•  6 

.  1 

10.4 

320-340 

3.5 

6«  3 

A  •  '* 

1  .  ? 

•  o 

1  6 . 2 

VARIABLE 

calm  ///////////// n ////////// f //// r ///// r  r / //////////////////////////////////////  i6.s 

TOTALS  V.'7  37.  5  17.0  6.4  3.6  .1  100.0 


T.1TAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


0  30 


Cf  NT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINO  SPEEO 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


NAMEs'k.  !.  SAWYER  AF-!  Ml 
ire:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  76  -  JUL  88 
month:  JAN  HOURS:  06-08 


A I  NO  SPEED  IN  KNOTS 


1'. 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 
W  I  NO 

,  4 

1.7 

1.0 

10.0 

10.9 

11.0 

.  1 

.3 

3.2 

a. 9 

8.5 

.  2 

2.2 

6.0 

6.0 

t 

.6 

5.5 

5.5 

.9 

5.9 

6.5 

_ 

1.6 

4.7 

4.0 

1.5 

1.2  .1 

9.5 

10.  7 

9.0 

0 

• 

.6 

.  1 

11  .« 

7.0 

6.0 

• 

0 

•  C 

6,1 

6.5 

8.0 

•  . 

9.0 

5.4 

6.0 

.  4 

.6 

.  1 

10.4 

7.5 

7.0 

• 

i .  _ 

•  '■> 

16.2 

9.5 

9.0 

///////////////////////////////////  /////////////////////// 

16.5 

//////////// 

•  ■  ■ 

6.  A 

3.5  .1 

100.0 

6.8 

7.0 

T  JTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HI 


'JSAFETAC,  ASH 

FVILLE  r;C 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBE 

R :  727433 

STATION  NAME:  K. 
LST  TCI  UTC :  +  3 

I.  SAWYER  AF-3  Ml 

PER  100  OF  RECORD:  AUG  7.8 
MONTH:  JAN  HOUkS:  09-1 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

8-9 

10-14  13-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  23-29  30-34  33-39 

40-49  50-64  Cl:  65  T rJ T A L 

”» 

(N)  330*010 

.3 

2.6 

3.9  3.7 

.8  .4 

11.0 

030-040 

1.1 

1  .  7 

1.1  .3 

.2  .1 

4.3 

030-070 

•  ^ 

•  r*. 

.1 

1  .  8 

(E)  080- 1 00 

.5 

.  3 

,  9 

110-130 

.  1 

.2 

.  I 

.4 

140-130 

• 

•  6 

. _ _  ... 

1.9 

(S)  1 70- 1 q0 

2.3 

2.  a 

2.9  1.1 

1.2  .1  .1 

10.2 

200-230 

3.  7 

4.9 

3 . c  .1 

•  9 

13.1 

7  30-230 

2. 

3.9 

1.4  .1 

.  1 

3.3 

(W)  260-280 

2.9 

4.  3 

1.2  .3 

9.3 

290-310 

2 . 8 

4.0 

1.7  .3 

.1  .1 

9.« 

T20-34C 

2.0 

3.6 

_ 3.3  _ l  .  G_ 

_ .4 

1  6  • 

VAR  I ARLE 

C  ALV 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  12.7 

TOTALS 

"19.9  ' 

7?.A  ' 

2  3.2' . 7.0  " 

3.3  .7  .1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  ORSER V AT I DNS  930 

4 


A 


• .  T  S  F  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


:  K.  I.  SAWYER  AF3  Ml  PC?IOO  OF  RECORD:  AUC  78  -  JUL  83 

:  *  <i  MONTH:  JAN  HOURS:  09-11 


'1 . 

WIND 

,..,-10  JO-24 

SPCED  IN 
29-2  9 

KNOTS 

30-34 

36-39  40-49  90-64  CE  69 

TOTAL 

% 

AN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

•  7  •  o 

.4 

1  1.0 

12.7 

12.0 

.3  .2 

.  1 

4.9 

9.0 

8.0 

1.6 

9.0 

5.0 

.9 

3.4 

2.5 

.4 

7.3 

7.5 

1.9 

6 « 

7.0 

1.1  1.2 

.  1 

.  1 

10.2 

10.5 

10.0 

.1  .r> 

13.1 

7.9 

7.0 

.1  .  1 

2.3 

9.4 

6 . 0 

*• 

9.9 

6.7 

6.0 

!  .6  .1 

.  I 

9.9 

7.  7 

7.0 

I.-.  .A 

16.0 

9.7 

10.0 

/////////////////////////////////////////////////////// 

12.7 

//////////// 

7.C  3.3 

.  7 

.  1 

100.0 

7.6 

6,0 

■'  L  NUMPf3  OF 

OBSERVATIONS 

930 

OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  NINO  DIRECTION  VERSUS  Wl 


USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

OF  RECORD:  AUG  78 
JAN  HOURS:  12-1 

STATION  NUMBER! 

727435 

STATION  NAME:  K. 
LST  TO  UTC:  ♦  5 

I.  SAWYER  AFS 

MI 

PER Iuu 

month: 

WIND  SPEEO  IN 

KNOTS 

DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

20-24  25-29 

30-34 

35-3)  40-49 

50-64  GE  65  TOTAL 

(DEGREES) 

% 

(N)  350-010 

2.2 

4.0 

5.4  2.6 

1.2  .4 

.  1 

15.8 

020-040 

1.4 

1.7 

1.3  .3 

4.7 

050-070 

_ 1.1 

_ .  3 _ 

_ ,_2 _ 

_ .. _  .  .. 

1.6 

(E)  030-100 

.4 

.5 

.i 

1.1 

110-130 

.9 

.3 

1.2 

140-160 

•  5 

.  4 

.9  .2 

2.0 

(S)  170-190 

1.1 

2.9 

3.1  2.7 

1.0 

11.5 

200-220 

2.  C 

4.3 

6.2  1.3 

.5  .1 

13.4 

230-250 

I  .  4_ 

3.1 _ 

2.0  .3 

6.9 

(W)  260-280 

1.7 

3.  1 

2.9  .6 

.2 

3.6 

290-310 

1.1 

4.2 

3 .  F  1 . 3 

.3 

10.6 

320-340 

2.2 _ 

_ 4.9 _ 

7.6 _ 2 . 3_ 

_ .5  _ 

17.5 

VARIABLE 

cam  /7//77T7/ ?'//////////// ///////////////////////////////////////////////////////  a. 9 

totals'  16. Y  7977  T?.T  n.6 i:r  '.5  .1  loo.o 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


TAGF  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEEO 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


:  K. 

♦  5 

I.  SAWYER  AF9 

Ml 

PERIOD 

month: 

OF  RECORD:  AUG  78  - 
JAN  HOURS:  12-14 

JUL  85 

-19 

WIND  SPEEO  IN 
20*24  25-29 

KNOTS 

30-34 

39-39  ^,0-49 

50-64  GE  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

1.2  .4 

.  1 

15.8 

11.6 

11.0 

•  5 

4.7 

8.0 

7.0 

1.6 

4.3 

4.0 

1.1 

5.5 

5.0 

1.2 

4.2 

4.0 

■> 

2.0 

8.9 

10.0 

7 

1.0 

11.5 

11.1 

11.0 

J  .  3 

.5  .  1 

13.4 

10.1 

10.0 

.  3 

6.9 

7.6 

7.0 

.2 

8.6 

8.7 

8.0 

1  .  3 

.3 

10.6 

9.9 

10.0 

•  •  •  • 

_.8_ 

17.5 

10.2 

10.0 

/'///////////////////////////////////////////////////  A.  9  //////////// 

'l,i  3.7  .5"  .1  100.0  9.3  10.0 

i 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER  S  727435  STATION  NAME  5  K.  I .  SAWYER  AFD  MI  PERIOD  OF  RECORO:  AUG  1 

L  ST  TO  UTC !  ♦  5  MONTH:  JAN  HOURS:  lc 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

T01 

3j 

(N)  350-010 

3.1 

3.3 

4.3 

1 .6 

•  6 

•  5 

13. 

020-040 

2.9 

2.5 

1.3 

.4 

7. 

050-070 

1.4 

•  6 

_ 

_ .. _ 

_ _ ... _ 

_ _ _ _  .... 

2. 

(F)  n«o-100 

•  9 

.8 

.1 

1 . 

110-130 

.2 

.4 

• 

140-160 

.4 

.  4 

1.1 

.4 

.  1 

2. 

(S)  170-190 

1.6 

4.6 

4  #  h 

1.3 

.5 

.  i 

13. 

200-220 

2.2 

3.0 

A.  1 

1.3 

.  1 

10. 

230-250 

.8 

4.0 

1.5 

.3 

6. 

(W)  260-280 

1.1 

3.1 

2.9 

.5 

.  1 

.  i 

7. 

290-310 

1.9 

6.1 

4.1 

1.0 

_ 

13. 

320-340 

_ 

5.7 

6 . 0 

2.7 

.5 

.  i 

16. 

VARIABLE 


calm  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  5. 


TOTALS 

17.’ 

34.5  2 9.7 

10.0 

1.9  .6 

100. 

total  number  of  observations  930 


ND 


PERCENTAGE  FREQUENCY  GF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  OIRECTIQN  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


ION  name:  k. 
to  UTC:  +  5 

I.  SAWYER  afb  mi 

PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  - 
month:  JAN  HOURS:  15-17 

JtJL  88 

> 

N 

r' 

)-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

V 

'9 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

•  •  J 

1 

4.3 

1.6 

.6  .5 

13.5 

10.1 

10.0 

j 

*  T 

x  • 

.4 

—  . 

7.1 

6.3 

5.0 

2.0 

4.4 

4.0 

| 

l 

-1 

1 . 7 

4.7 

4.5 

t 

| 

I 

.6 

5.0 

5.0 

i 

1 .  1 

.4 

.  1 

2.5 

10.5 

10.0 

i' 

|  ^ 

1.3 

.5  .1 

13.3 

10.3 

10.0 

i 

:  h.i 

1.3 

.1 

10.6 

9.3 

10.0 

I  i.r* 

.3 

6.6 

7.8 

7.0 

4  7  t  n 

.5 

.1  .1 

7.0 

6.8 

8.0 

4.1 

1.0 

13.1 

8.5 

8.0 

i 

0  •  0 

2.7 

.5  .1 

16.3 

11.0 

10.5 

I 

''^///////////////////////////////////////////////////////////// 

5.5 

//////////// 

'4.7 

10.0 

1.9  .a 

ioo.o 

8.7 

9.0 

TjTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS 


USAFETaC,  ASHEVILLE  NC 

From  hourly  obsfrvations 

STATION  NUMRER: 

727435 

STATION  NAME 
LSI  TO  UTC: 

:  K. 

+  5 

I.  SAWYER  AFB 

MI  PERIOD  OF  RECORO!  AUG 

MONTHS  JAN  HOURS:  l! 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

6-9 

\T- 

rM 

•— < 

1 

o 

-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-3R  40-49  50*64  GE  65  TO' 

4 

(N)  350-010 

2.0 

2.6 

2.9 

1.3 

1.0  .2 

10, 

020-040 

1.3 

1.7 

1.2 

.3 

4, 

050-070 

1.8 

.9 

2, 

(E)  oeo-ioo 

.5 

.5 

.3 

.  1 

1, 

110-130 

«  5 

.3 

1 

140-160 

•  H 

•  6 

1.0 

.  1 

2. 

(S)  170-190 

1.3 

_ 4 . 0 

4.5 

1.4 

.5 

12. 

200-220 

3.  3 

4.4 

3.5 

.6 

12. 

230-290 

2.2 

2.5 

.9 

5, 

(w)  260-230 

2.  3 

3 .  R  _ 

•  fc 

.2 

.2 

7. 

290-310 

4.7 

5 .  8 

1.9 

.1 

12. 

320-340 

3.5 

5.5 

3.5 

2.0 

.« 

15. 

VARIABLE 

caTm  fTf r /H/T/  fl/// // /7/ //'/  /  /  f  /  r  n  f  ////// /r  t /// r  /  f  // r /// r  /  f /// f  t /////// f  // r  r  tr  n  /  12. 


TOTALS 

25.3 

32.6 

20.2  6.3  2.5  .2 

100. 

TOTAL  NUMBER  OF  “OBSERVATIONS  930 


■>t:  cCENTAGE 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

DIRECTION  VERSUS  WIND 

SPEED 

j  !  name:  k. 

1  UTC  s  +  5 

I.  SAWYER  AF8  MI  PERIOD 

MONTHS 

OF  RECORD:  AUG  78  - 
JAN  HOURSS  18-20 

JfUL  M 

Ll4 

16-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-36  40-49 

50-64  GE  65  TOTAL 

X 

MEAN  MEDIAN 
WIND  WIND 

•  •  • 

? .  0 

1.3 

1.0  .2 

10.0 

10.1 

10.0 

1  .2 

.3 

4.5 

7.5 

6.5 

2.7 

3.5 

3.0 

.  3 

.  1 

1.5 

6.6 

6.0 

.9 

4.3 

4.0 

1.0 

.1 

2.5 

8.2 

3.0 

i  r 

:  *  • 

1.4 

.5 

12.3 

9.8 

10.0 

.'•r 

.8 

12.0 

->* 

• 

cc 

7.0 

,  «  "* 

6.5 

6.  1 

6.0 

•  t 

.2 

.2 

7.7 

6.5 

6.0 

1  .  J 

.1 

12.5 

6.0 

5.0 

2.0 

.8 

15.4 

9.2 

8.0 

6.3  2.5  "  .2 


100.0  6.0  7.0 


total  number  Of  Observations  93o 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS 


USAFETAC.  ASHE 

VILLS  NC 

FROM  HOURLY  OB  SE  R VA  T I  HNS 

STATION  NUMBER 

:  727435 

STATION  NAME 
LST  TO  UTC : 

*.  K. 

■f  S 

1.  SAWYER  AFB  Ml  PERIOD 

month: 

OF  RECORD:  AUG  ; 
JAN  HOURS:  21 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15 

-19 

WIND  SPFED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49 

50-64  GE  65  TQ1 

(N)  350-010 

1.7 

1.6 

3.0 

2.5 

1.2  .2 

10. 

020-040 

1.1 

1.3 

.5 

2. 

050-070 

1.0 

.3 

1 . 

(E)  OfiO-lOO 

1.4 

.  1 

.  1 

.  1 

1 . 

110-130 

.  3 

• 

143-160 

1.1 

.6 

•  H 

.1 

2. 

(SJ  170-100 

1.4 

2.7 

3.5 

1.2 

.2 

p. 

200-220 

2.6 

4.2 

4.3 

1.1 

.  1 

12. 

230-250 

3.0 

3.2 

1  .  7 

.2 

S. 

(W)  260-2  BO 

3.3 

4.5 

1.6 

9. 

290-310 

2.5 

6 . 9 

2.2 

.  4 

11. 

320-340 

1.6 

7.1 

4.3 

.9 

.3  .1 

14. 

VARIABLE 


CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  15 


TOTALS 

21.0 

32.4 

22.0  6.5  1.3  .4 

100. 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS 

930 

. r a ge  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

'  FROM  hourly  OBSERVATIONS 


If:  <.  I.  SAWYER  \F3  MI  "  PERIOD  OF  RECORO!  AUG  78  -  JUL  88 

*  *  MONTH:  JAN  HOURS:  21-23 


* I NO  SPEED  IN  KNOTS 

--IS  20-24  28-2?  30-34  38-37  40-49  80-64  GE  68 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

3.8  1.2  .2 

10.2 

12.1 

12.0 

2.9 

6.6 

5.0 

1.3 

3.7 

4.0 

.  I  .1 

1.7 

5.5 

3.0 

.3 

3.0 

3.0 

.  1 

2.6 

6.6 

6.0 

1.3  .2 

9.0 

10. 0 

10.5 

1.1  .1 

12.3 

8.3 

9.0 

•  4 

8.2 

6.7 

6.0 

9.6 

8.9 

6.0 

» 

11.9 

7.0 

7.0 

.9 _ _ .3 _  .  1 _  _ 

14.3 

8.9 

8.0 

i/////// f /// n //////////// n / t //// t //////// f / t //////// / 

15.8 

//////////// 

6.8  1.3  . 

100.0 

6.9 

3.0 

■'  L  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSU 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION' NUMBER:  727435  STATION  NAMES  K.  I.  SA«YER  AF3  HI  PERIOD  OF  RECORD:  AIJG 


LST 

TC  UTC 

:  +  5 

MONTH:  JAN  HOURS 

: 

DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED 
20-24  25- 

IN  KNOTS 

29  30-34  35-39  40-49  50-54  GE  65 

T 

{ DEGREES ) 

(N)  350-010 

l.S 

2.5 

3.7 

2.0 

1.0 

.2  .0 

1 

020-040 

1.4 

1.7 

1.1 

.3 

.1 

.0 

■ 

050-070 

1.0 

.6 

.1 

(El  030-100 

.7 

.3 

.  1 

.0 

.0 

110-130 

.4 

.  3 

.0 

.0 

140-lfoO 

•  6 

.5 

.  b 

.  1 

.0 

! 

(S)  170-100 

1  .  7 

3.0 

3.2 

1.5 

.6 

.0  .0 

1( 

200-220 

3.3 

47? 

3.7 

79 

.2 

.3 

7 

230-25Q 

3.0 

3.9 

1.2 

*» 

•  c 

‘  .c 

( 

(W)  260-230 

2.7 

4.4 

1.4 

.3 

.  1 

.  D 

< 

290-310 

7.7 

5.5 

"2.5 

it 

•  a; 

.  1 

.  0 

11 

320-340 

2.2 

$  •  6 

5.3 

'“T.4 

.5 

.0 

1‘ 

VARIABLE 

C  A  L  M 

/////////////////////////////// /////// t / f /////// f / 1 //{/ 1 //// 1 / f / 1  f  t // 1 f  t /// (t 

U 

TOTALS 

21.5 

32 . 3 

22.9 

7.3 

2.6 

.2 

10( 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 


OP?*?  A  TING  LOCATION  "S”  PF.FCFNTAGE  FKFCUENCY  OF  ilCCU**fcNCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSl 

0SAFCT4C,  ASHEVILLE  f.'C  FRO*  HOURLY  L'«.  St  V  AT  IT15 

STATION  NUMBER!  7?  74  35  STATION  NA  If.:  K.  I.  SAWYC-’  iF  i  HI  PERIOD  OF  PcCORD:  AUT 


L  ST 

TG  L'TC 

:  «-  5 

month:  jan  hours: 

CITE  CORY  a: 

CEILING  C" 

VISIBILITY 

200  RUT  LESS 

GE  1/2  MILE 

Than 

AND/UR 

(0-.IOC 

1500  FFFT  WITH  VISIBILITY  Sf  1/7  m[LE  (0;>00  METERS] 

METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4300  METERS)  WITH  CE 1 

DIRECTION 

1-4 

5-0 

10-14 

15-1  ‘3 

rtINO  SPEED  IN  KNOTS 

70-24  2  4  -  7 4  33-  34  35-jo  40-40  50-64  GF  65  1 

(DEGREES) 

( N )  350-01C 

1.5 

4  •  V 

i‘  •> 

4.6 

.3.1 

020-040 

2.3 

3.1 

7.4 

4 

•  A  1 

•  0 

050-070 

1  .  I 

1.3 

.0 

in  o'->c- no 

1.7 

• r'. 

•  > 

■'i 

CD 

• 

110-130 

.4 

C. 

• 

•  ') 

.0 

140-15C 

.  3 

.  7 

1  ,r 

.  .? 

•  0 

IS)  170-1  HO 

1.5 

2.  ) 

4  .  r% 

2 . 5 

1.4  .  1  1 

?  0  o  -  £  J>  (l 

1.5 

3.4 

•  r> 

.0  .  ) 

230-230 

2.0 

1.4 

•  - 

.  3 

.0 

(  n )  250-23 0 

1  .  ’ 

I  .  f 

, : 

.2 

.1  .3 

7  00- 3  1  0 

1  .  3 

1.0 

1.5 

.  7 

.  1 

320-343 

1  .  i 

6.  1 

7.  1 

3.5 

l.l.o  ; 

VAR  I  A  ILF 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

T'JTalS 

1  U  5 

7  t.O 

20.  1 

13.5 

~r.4  .2  1C 

TITal  NU'M FR  PF  MSf^ATPN', 


2  1  3D 


GEM  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


it;  k.  I.  Sa w YE 5  AE-;i  HI 
F  C  :  ♦  b 


PER  I  no  OF  RECORDS  AUG  78  -  JUL  88 

month:  oan  hours:  all 


NO 


IE  00 


FEET  WITH  VISIcILITv  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 


V.O/J 


(  0  !  0  0 

METERS) 

nUT  LESS  THAN 

3  MILES  (4800  METERS)  WITH 

CEILING 

GE  200 

FEET. 

•  •  •  • 

r>-r> 

MOD  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  2  ^ " 2  m  30-34 

3S-3Q  40-49  60-64  GE  66 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

1 

% 

WIND 

WIND 

7 

4.6 

.  3 

.  1 

20.1 

11.5 

12.0 

6 

.6 

.0 

3.7 

7.9 

7.0 

4 

3.6 

4.9 

4.0 

.) 

*1 

•  • 

2.4 

5.7 

5.0 

.0 

1.0 

6.0 

5.5 

- 

.  2 

.0 

2.8 

8.3 

3.5 

TS 

2 . 6 

1  .  3 

.  1 

12.9 

11.8 

12.0 

.0 

.  ) 

3 . 6 

9.7 

8.0 

6 

.0 

3.9 

5.7 

4.0 

4 

.2 

.  1 

.0 

3  •  6 

6.  7 

5.0 

> 

.  7 

.  1 

6.4 

9.9 

0.0 

•  •  ■  • 

T.r> 

1.1 

.0 

20.2 

10.9 

10.0 

7  A 


0  \ 


'/////////////////////////////////////////////////////A// 


6.7  //////////// 


13.6  1.4  .2 


100.0  9.0  10.0 


\L  NUMdF R  OF  09SF  R / A  T I 9NS  2136 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS 


USAFFTAC.  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBER:  727435 

STATION  NAME 
L  ST  TO  UTC : 

:  K. 

♦  5 

FROM  hourly  OBSERVATIONS 

I.  SAWYER  AFVmT  "  PERIOD 

month: 

OF  RECORD:  AUG  7 
FE3  HOURS:  00 

DIRECT  ION 
(OEGREES) _ 

1-4 

5-9 

10-14  15 

-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49 

50-64  GE  65  TOT 

% 

( N )  350-010 

3.1 

3.3 

4.5 

1.2 

.5 

12. 

020-040 

I.  1 

1.5 

1.3 

.5 

.4 

4  , 

050-070 _ 

.  1 

_ 

.  1 _ 

(E)  OBO-lOO 

.7 

.  1 

1 10-130 

1 .  1 

.2 

i  . 

140-150 

1.9 

_ 1.9 

.2 

•  2 _ 

4. 

(S)  170-190 

3.  1 

5_m  3 

2 .  l_ 

.2 

.2 

n. 

2C0-220 

5.3 

4.4 

3.4 

.9 

.2 

14. 

230-250 _ 

1. 2 _ 

_ _  5 _ 

_ 

4. 

(W1  260-2B0 

4.2 

2.5 

.1 

6. 

2R0-310 

2.3 

3.5 

1.1 

.2 

7. 

32  0 -  3  40  _ 

2.1 

3.2 

1.6 

1.4 

.  .1  .2 

f*  , 

VARIABLE 

CALM' 

//////////////// 7 1 // /f ////////// f /////////// f //// f ////// 1 // f /////////////// 1 /  21  . 

TOTALS 

29.0 

2B.0 

15.3 

4.6 

1.3  .1  .2 

100. 

TOTAL  NUMBER  OF ' OBSERVATIONS  BAR 


,T AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEEO 
‘  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


l- :  K . 

♦  5 

I.  SAWYER  AF9  MI 

PERIOO  OF  RECORD:  AUG  78  -  JUL  88 
MONTH!  FEB  HOURS:  00-02 

>-19 

WIND  SPEEO  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WINO 

1.2 

.5 

12.8 

9.  1 

10.0 

.  5 

.4 

4.9 

9.1 

8.0 

.9 

6.9 

7.0 

.8 

2.7 

2.0 

1.3 

3.8 

3.0 

.2 

4.2 

5.8 

5.5 

.2 

.2 

11.8 

6.3 

6.0 

.9 

.2 

14.4 

7.3 

6.0 

4.4 

4.9 

4.0 

6.8 

4.  1 

4.0 

.  2 

7.7 

6.0 

6.0 

.1  .2 

8.7 

9.2 

7.5 

////////////////////////////////////////////////////// 

21.3 

//////////// 

•  6 

1.3  .1  .2 

100.0 

5.6 

6.0 

l  number  of  Observations 

849 

C  -  4 


1 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  k 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFB  MI 

L ST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD*.  AUG  7H 
MONTH:  FEB  HOURS:  03- 


A I  NO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 
( DEGREE  S ) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOT  A 

(N) 

3B0-010 

2.5 

4.4 

4.2 

1.3 

.5.1  .2  .1 

13.8 

020-040 

1.  3 

1.6 

1.2 

.4 

.4 

4.8 

000-070 

1.2 

.7 

1.9 

(E) 

030-100 

•  (> 

.4 

.9 

110-130 

1.1 

.4 

1.4 

140-140 

1.4 

1.9 

.6 

3.9 

IS) 

170-190 

3.5 

4.0 

3.3 

10.8 

200-220 

5.7 

4.2 

3  •  T_ 

.1 

.2 

14.1 

230-250 

2.6 

1.0 

.2 

4.4 

(W) 

260-230 

4.4 

?.l 

.9 

7.  1 

290-310 

3.9 

3.2 

.7 

.2 

8.0 

320-340 

1.9 

2.6 

3.  1 

.9 

.2 

8.6 

VARIABLE 

CALM  7 //77///77T7  / //TnnT7T7//T7n 77777 /// // fit '////// / / / ///////// / ///// / / ///// t / /  20.3 

Totals  ToTl  277o  7777  374  173  7T  72  . .1  loo.'o 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  040 


C  -  4  -  12 


I 


PERCENTAGE  frequency  of  occurrence  surface  hind  direction  versus  wind  speed 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


r.  NAME:  K. 

utc:  +  5 

I.  SAWYER  AFB 

MI 

PERIOD 

month: 

OF  RECORD:  AUG  78  - 
FEB  HOURS:  03-05 

JUL  88 

14  15-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39 

40-49 

50-64  GE  65 

TOTAL 

•{ 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

,'i  i .  s 

.5  .1 

.2 

.  1 

13.8 

10.4 

10.0 

•  2  #4 

.4 

4.8 

8.8 

8.0 

1.9 

3.9 

3.5 

.9 

3.9 

3.5 

1.4 

4.4 

4.0 

#  N 

3.9 

5.9 

5.0 

7 

10.6 

7.0 

6.0 

.9  .1 

.2 

14.1 

6.6 

5.5 

.2 

4.4 

4.5 

4.0 

.  *7 

7.1 

4.2 

4.0 

.7  .2 

8.0 

5.8 

5.0 

.  1  .9 

.2 

8.6 

9.0 

9.0 

— 

- - -  .  ..  . 

//////////////////// /////i/f ////////////// ffftff /////////// 

20.3 

//////////// 

.7  3.4 

1.3  .1 

.2 

.  1 

100.0 

5.7 

5.5 

total  number  of  observations  bad 


C  -  4  -  12 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC.  ASHEVILLF  NC 

. 

PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

DIRECTION  VERSUS 

STATION  NUMBERS 

727435 

STATION  NAME 
LST  TC  UTCi_ 

:  K. 

♦  5 

I.  SAWYER  AFB  mT  PERIOD 

month: 

OF  RECORO:  AUG  7 
FEB  HOURS:  06 

DIRECTION 
( DEGREES) _ 

1-4 

5-9 

10-14  15 

-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49 

50-64  GE  65  TOT 

X 

IN)  350-010 

2.9 

3.7 

3.3 

•  •  •  • 

1.5 

1.2  .2  .1 

13. 

020-040 

.7 

2.5 

1.2 

.5 

.  1 

4. 

050-070 

1.6 

.2 

1 . 

(E)  030-100 

1  .  1 

.5 

1 . 

110-130 

1.3 

.4 

2. 

140-150 

2.0 

.7 

.  1 

2. 

(S)  170-190 

4.4 

3T 

2.3 

.6 

11. 

200-220 

4.7 

5.7 

2.6 

.7 

_ _  _  „ 

13, 

230-250 

3.2 

3.2 

6. 

(W)  260-230 

3.3 

l.l 

.6 

4. 

290-310 

3.3 

3 . 2 

•  b 

.5 

b. 

320-340 

1.5 

3.3 

3.3 

1.2 

.2  .1 

9. 

VARIABLE 

CALM  //// /f /f //////// r/J7  /////// 1 1 /////// 1 // 1 ////////// 1 / f ////// f //// f /// f ///// f / /  20. 

TOTALS  -  3T7o  2tT7  1475  5.6  T75  7l  '  . "  "  .  ?  .1  100. 

TOTAL  f-TOMBER"  OF  OBSERVATIONS'  349 


C  -  4 


13 


I 


OPERATING  LOCATION  «A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  t 

USAFPTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBERS 

727435 

STATION  NAME 
LST  TO  UTCS 

:  K. 
♦  5 

I.  SAWYER  AFB 

MI 

PERIOD 

month: 

OF  RECORDS  AUG  7< 
FEB  HOURS:  09- 

WIND  SPEED  IN 

KNOTS 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15 

-19 

20-24  25-29 

30-34  35-39 

■f* 

o 

• 

o 

50-64  GE  65  TOT l 

X 

(N)  350-010 

1.4 

2.3 

4.9 

.3  .7 

.2 

13.; 

020-040 

.9 

1.8 

2.0 

.4 

.2  .1 

5 .  * 

050-070 

2.0 

•  5 

.5 

•  1 

3. : 

(E)  080-100 

.9 

.2 

l.. 

110-130 

1.5 

.5 

2.< 

140-160 

1.5 

1.2 

.  7 

3.' 

(S)  170-190 

3.4 

4.0 

2.6 

.9 

.1 

11. 

200-220 

3.9 

6.  1 

3.3 

1.2 

... 

15.1 

230-250 

2.6 

3.4 

.9 

6.' 

<W)  260-280 

2.7 

2.7 

.9 

6.  ‘ 

790-310 

2.9 

2.3 

1.4 

.7 

.  1 

3.i 

320-340 

1.3 

4.4 

4.1 

.9 

.2 

11.' 

VARIABLE 

CALM  "  7/ 7  77 777777 7777777/ 777/ 7/7777777777 7777 77//// 77////// ////////////////////////  13. 

2570  30 7 A  21.8  ~  6. A  f.T  7f  71  ''  "  100. 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  849 


TOTALS 


4 


( 


r'RCENT AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  OIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


A 

IN  NAMES  K. 

i.  sawyer  afb 

MI 

PERIOD 

OF  RECORDS 

AUG  78  - 

JUL  88 

1 

:  UTC:  ♦  5 

- -  — 

MONTHS 

FEB  HOUR Ss  09-11 

1 

WIND  SPEED  IN 

KNOTS 

9^ 

1 

IP 

20-24  25-29 

30-34 

35-39  40-49 

50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

i, 

* 

WIND 

WIND 

<a 

..9  2.2 

.8  .7 

.2 

13.2 

12.4 

12.0 

l’.O  .4 

.2  .1 

5.4 

9.5 

9.5 

.  •>  .1 

3.1 

5.2 

4.0 

1.2 

3.5 

3.0 

2.0 

3.4 

3.0 

.  7 

3.4 

5.7 

5.0 

.9.1  11.1 

1.2  15.0 

6.9 


.  >  _  _  6.4 

.4.7.1  9.0 

. .  1  .9 _ ,2. _  11.0 


1/ // 1 ///// t/tt  ft /////t /t //// ft  z //////////////////////// 1 /// /  i3.4 

.  -  674  T74  71  72  .  '  100  76 


7.7  7.0 

7.9  8.0 

5.9  5.0 

6.0  6.0 

7.2  6.0 

9.3  9.0 


//////////// 

771 - 8  76 - 


T jTAL  NUM3ER  OP  OBSERVATIONS  849 


C  -  4  -  14 


/ 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  M 

USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC  . ~  . FPOM  H0U&LV  OBSERVATIONS 

ST  AT ION~NUMBER !  727435  STATION  NAME!  K .  I.  SAWYER  A^B^MI  "PEP  1 0  D  O'F  RECORDS  AUG  78 

L  ST  TC  UTCS  +  5  MONTH!  FE8  HOURS!  12- 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECT  ION  1-4  5-9  TO- 14'  15-19  20-24  25-29  30-34  38-39  40-49  50-64  GE  65  TOTA 

(DEGREES) _ _ _ _ _  _  % 


(N)  350-010 

2.7 

5.1 

6.2  2.5  1.6 

.4 

18.5 

020-040 

2.2 

2.4 

1.2  _  .4  .1 

.2 

6.5 

050-070 

.5 

1.3 

1.3 

IE)  080-100 

1.1 

.9 

2.0 

110-130 

1.5 

.2 

.2 

2.0 

140-160 

.3 

1 .  9 

.9 

3.5 

(S>  17C-190 

2.1 

5.2 

4.7  1.3  .4 

13.7 

200-220 

1.4 

6.8 

2.8  1.3  .3 

13.2 

230-250 

1.3 

3.7 

2.1  .2 

7.  3 

(WJ  260-230 

2.5 

1.4  .1 

5.5 

290-310 

.9 

2.4 

3.3  1.2  .1 

7.9 

320-340 

1.4 

4.4 

3.3  1.6  .6 

11.4 

VARIABLE  ' 

CALM 

///////////////////// ////////// / // / //////////// / ///  t / // n // // // // / //// / /// u / 

6.7 

TOTALS 

13.4 

36.7 

26.1  3.9  3.6 

.  6 

100.0 

.  -  - 

— 

- -  - - 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS  349 

C  -  4  -  15 


t 


1 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  NINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY . OBSERVATIONS 


M 1 0 N  name:  k. 
r  TO  UTC 5  ♦  5 

I.  SAWYER  APB 

MI 

. PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  AUG  78  - 
FE8  HOURS:  12-14 

JUL  83 

13-14  1*5-19 

WIND  SPEEO  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

36-30  40-49 

50-64  GE  65  TOTAL 

•4 

MEAN 

WIND 

median 

WIND 

6.2  2. 5 

1.6  .4 

18.5 

11.1 

10.0 

1.2  .4 

.1  .2 

6.5 

7.6 

6.0 

1.3 

6.0 

6.0 

2.0 

3.9 

4.0 

.2 

2.0 

3.9 

3.0 

.4 

3.5 

6.9 

7.0 

4.7  1 .3  _ 

_ .4 

13.7 

9.3 

9.0 

2.-  1.3 

.3 

13.2 

9.8 

8.0 

2.1  .2 

7.3 

7.8 

8.0 

1.4  .1 

5.5 

7.  1 

7.0 

3.?  1.2 

.1 

7.9 

10. 1 

10.0 

3.3  1.6 

.6 

11.4 

10.2 

9.0 

' ////////////// ////////////////////////////// //////////////////  6.7 

//////////// 

26.1  3.B 

3.6  .6 

100.0 

8.5 

8.0 

T1TAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  349 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC.  ASHEVILLE  NC 

-  —  ■ 

PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

DIRECTION  VERSUS  W 

STATION  NUMBER 

:  727435 

STATION  name:  k. 
L ST  TO  UTC:  *■  5 

I.  SAWYER  AF b  MI  PERIOD 

MONTH! 

OF  RFCORO:  AUG  73 
FEB  HOURS:  15- 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49 

60-64  GE  65  TOTAI 

"< 

(N)  350-010 

2.7 

6.1 

4.7  1.4 

1.9  .4 

19.2 

020-040 

3.1 

6*6 

2.6 

.2  .  1 

12.6 

050-070 

1 . 3 

i.« 

.  1 

3.2 

(E)  oao-ioo 

.  7 

.4 

1.1 

110-130 

.7 

.6 

1.3 

140-150 

1.5 

2.7 

.6 

5.3 

(S)  170-190 

1.3 

5.4 

4.6  1.8 

.5 

14.0 

200-220 

„  *  '3 

4.7 

3.7  .9 

.6 

10.7 

230-250 

1.4 

2.2 

1.4  .1 

.2 

5.4 

<W)  260-230 

.7 

2. 1 

1.6  .1 

4.7 

290-310 

1.2 

2.1 

2.4  .9 

.  1 

6.  7 

320-340 

1.2 

4.2 

4.2  1.8 

.2 

11.7 

VARIABLE 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  4.1 

TOTALS 

17.6 

40.9 

26.0  7.0 

3.5  .7 

100.0 

TOTAL  NUM HER  OF  OBSERVATIONS  649 


c-.-^  _  -  l6 


t 


f ;nt age  frequency  of  occurrence  surface  WIND  direction  versus  wind  speed 

r  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


>F  :  K . 

:  +5 

I.  SAWYER  AF 3 

HI 

PERIOD  OF  RECORD:  AUO  73  - 
MONTH:  FEB  HOURS*.  15-17 

JUL  38 

16-19 

WIND  SPEEO  IN 
20-2A  25-29 

KNOTS 

30-3A  35-39 

40-49  r> 0 - 6 4  GE  6*5  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

l.A 

1.9  .  A 

19.2 

9.9 

3.0 

.2  .1 

12.6 

7.2 

6.0 

3.2 

A. 7 

5.0 

1.1 

3.  A 

3.0 

1.3 

A. 5 

A  .  0 

6.3 

6.5 

6.0 

1.8 

.5 

1  A  .  0 

9.  7 

9.0 

.9 

•  6 

10.7 

10.2 

9.0 

.  1 

.2 

5. A 

8.3 

8.0 

.  I 

A. 7 

7.2 

6.5 

.9 

.  1 

6.  7 

9.  A 

10.0 

l.A 

.2 

11.7 

10.  1 

10.0 

'// 7 7 7 7/777777/777 7 / 7 7 7 7 / 7 ///// 7 //////////////// 7 /////// /  a.  i  7/77/7/7/7/7 

1  77  c  375  77  . .  100.0  8. A  '  3.0 

T4L  NUMHER  UP  OBSERVATIONS  HAD 


1 6 


□  PCS  AT  IMG  LOCATION  »&•' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERS 
FRQm  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  "NUMBER!  '727435  'STATION "TANF :  K.  I  .  SAWYER  AFH  Ml  '  PFRlOO  OF  RECORD:  AU* 


LST 

TO  utc 

:  +  s 

MONTH:  FEB  HOURS: 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

10-14 

16-19 

HIND  SPEED  IN 
20-24  2 5-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

( N )  350-010 

4.9 

4.9 

3.2 

1.3 

l.l  .1 

C20-040 

4.7 

3.8 

. 

.4 

050-070 

4  .  fj 

2 .  s 

( E )  CB0-1P0 

2.4 

•  4 

110-130 

.  9 

.  i 

140-160 

3 . 2 

_ _ 3  .  1_ 

•  . 

(S)  170-190 

2.4 

S.  1 

2.4 

1.9 

.7  .1 

1 

200-230 

2.1 

4.7 

l.“ 

.6 

.6 

2 30 -2  SO 

1.2 

__  i  •  •» 

•  . 

.4 

<w»  200-200 

1  •  0 

•  t_ 

.  7 

290-310 

).  2 

3.  1 

2 .  ■' 

.5 

.  1 

320- 340 

4.2 

9.1 

1.3 

.2 

1 

VARIABLE 

CALM 

/ / ///// / /////// / /// / / // // / /////// t //// / // / ////////////// / / //// / // / //////// / / /  J 

totals 

2J.2 

34.4 

i4."i  * 

6 .  O' 

‘3.1  .2 

l< 

T  '■>  T  A  L  NUMBE’  OF  OBSERVATIONS  B49 


C  -  A 


17 


I 


PL-CENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WlNO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
F PQM  hourly  observations 

*.TtlN  \TamT:-k7  T.  'SA^yTR  '  AF'fTMi""  PERIOD  OF  record:  AUG  78  -  JUL  88 

r  TO  UTC :  ♦  8  MONTH:  FEB  HOURS:  18-20 


WIND  SPEEO  IN  KNOTS 


1>-14 

18—19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

*• 

MEAN 

WINO 

MEDIAN 

WIND 

3.2 

1.3 

1.1  .1 

15.5 

8.4 

7.0 

.8 

.4 

9.3 

5.5 

4.0 

7.1 

4.0 

4.0 

2.7 

3.3 

3.0 

1.1 

2.7 

2.0 

5.8 

5.3 

6.0 

i.  •  ** 

1.9 

.7  .1 

12.5 

9.3 

8.0 

•  * 

•  6 

9.6 

8.4 

8.0 

■y 

.4 

3.5 

6.8 

9.0 

.  7 

2.6 

5.5 

4.0 

?  .  0 

.5 

.  i 

8.8 

7.2 

6.0 

•.1 

1 .  3 

.2 

11.3 

8.8 

6.0 

/// / / // / // /////////// / ///////////////// / //// / /////////// // ///// /  10.2  //////////// 

14.1  6.TT  “T.l  .2  ~  100.0  6.5  6.0 

Yr' T A L  NUM8L’  OF  OBSERVATIONS  649 


C  -  A 


17 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  WIN 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER*  727435  '  ST  A  TTOn"  N  A  ME  !K.  I.  SAWYER  AF~B  HI  PERIOD  OF  RECORD!  AUG  78  - 

LST  TO  UTC •  ♦  5  MONTH!  FEB  HOURS!  21-23 


DIRECTION 

(DECREES) 

1  -  A 

5-9 

10-1 A  15 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

-19  20-2A  25-29  30-3A  35*39  A0-A9  50-6A  GE  65 

TOTAL 

'i 

(N)  350-010 

3.2 

3  #  6 

A.  1 

1.3  .9 

13.3 

02O-OAO 

2.  A 

i .  i 

.  7 

.A 

A. 5 

050-070 

1.9 

•  t> 

.1 

2.6 

(E)  080-100 

1  •  A 

.  i 

1.5 

110-130 

2 . 1 

.i 

2.2 

1  AO- 160 

2.1 

2.1 

.2 

A. 5 

(S)  170-190 

2.9 

6. 0 

2.  A 

•  7  •  o 

12.6 

200-220 

A.  1 

3.3 

3.1 

1  .A  .  1 

12.0 

230-250 

2.0 

1.2 

.2 

.  1 

3.6 

<W)  260-280 

2.  A 

2.0 

.2 

A. 6 

290-310 

3.2 

2.8 

1  .  A 

.9  . . _ 

8.  A 

320-3A0 

3.1 

A  ,  0 

2.2 

.6  .A 

• 

o 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////// /(///////// ft /(t//nn//in///trnn 

20.0 

T  IT  ALT 

- 3CT7T 

2771 

lA.fi 

57o  2  .  A 

100.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSER VAT  IONS  3A9 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINO  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


T I  ON  name:  k. 
TO  UTC:  ♦  5 

I.  SAWYER  AF3 

HI 

PERIOD 

MONTH! 

'  OF  RECORD!  AUG  78  - 
FE9  HOURS:  21-23 

JUL  88 

1 0-14  15-19 

WINO  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39 

40-49 

50-64  GE  65  TOTAL 

'i 

MEAN 

WINO 

MEDIAN 

WIND 

•f- 

• 

►-* 

1  • 

1  U) 

.9 

13.3 

9.4 

9.0 

.  7 

.4 

4.5 

6.6 

4.0 

.  1 

2.6 

4.1 

3.5 

1.5 

3.3 

3.0 

2.2 

3.4 

3.0 

4.5 

5.2 

5.0 

2.4  .7 

.  t» 

12.6 

8.2 

7.0 

i.l  1.4 

.  1 

12.0 

6.0 

8.0 

.2  .  1 

3.5 

4.8 

4.0 

.  ? 

4.6 

4.6 

4.0 

1.4  .Q 

8.4 

7.1 

6.0 

2.2  .6 

.4 

10.2 

7.8 

7.0 

OPERATING  LOCATION  "A" 


USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS 
pRflM  hourly  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727435 


STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFB  Ml 
LST  TO  UTC :  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG 
MONTH:  FEB  HOURS:  l 


l 

c 


MIND  ! 

SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION 

1-4 

*6-9 

10-14  15 

-19 

20-24 

25-29  30-34 

35-39  40-49  50-04  GE  65 

TC 

•  ■  • 

(DEGREES) 

(N)  350-010 

2  79 

4.5 

4 .4"  " 

i  .ir 

r.i 

.2  .0 

.1  .0 

14 

020-040 

2.0 

2.7" 

1.3 

.3 

.3 

.1 

6 

050-070 

1.6 

1.0 

.1 

.0 

2 

(E)  080-100 

i.i 

.4 

1 

110-130 

173" 

.3  " 

.0 

1 

140-160 

1.7 

1.9 

c 

•  > 

.0 

4 

(S)  170-190" 

3.0 

4,8" 

3~n~" 

.9 

.3 

.0 

12 

200-220  " 

3.5 

"5  .  O'" 

y— 1~ 

“79 . 

. “.3 

12 

230-250 

2.1 

2.3 

.7 

.1 

.0 

5 

(H)  260-280 

2.7 

T.9 

.7 

7o“ 

-  - 

5 

290-310 

. 2.7 

"2  79 

1.6 

.6“ 

.1 

8 

320-340 

1.5 

3.6 

3.1 

1.2 

.3 

.0  .0 

10 

VARIABLE 

. 

_  _ 

. . . 

CAL'1 

///////////////////////////////////////////////////////// /////✓////// //////// 

14 

TOTALS 

26.4 

31 . 5 

18.6 

5.6 

2.4 

.3 

.1 

100 

TOTAL 

NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

6792 

•  •  •  •  I 

t  •  •  • 

C  -  A 


19 


L_. . 


J 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEEO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  .  “  '  J 


ATI  ON  NAMES  K.  I.  SAWYER  AFB  MI  ~  . '  PERIOD  OF'  RECORDS  AUG  78  -  JUL  68 

T  TO  UTC s  ♦  5  MONTHS  FES  HOURSS  ALL 


io-u  is- 

•  «  «  a 

19 

WIND 

20-24 

SPEEO  IN  KNOTS 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

4 

‘WIND 

WIND 

4.4  i 

.6 

r.  l 

o 

• 

• 

o 

14.9 

10.2 

10. 0 

1.3 

.3 

.3 

.1 

6.6 

7.6 

7.0 

.  1 

.0 

2.3 

4.4 

4.0 

" 

1.5 

3.5 

3.0 

.0 

1.7 

3.6 

3.0 

c 

•  -• 

.0 

4.T 

“  5.7 

5.0 

3.  1 

.  9 

.3 

.0 

12.2 

8.2 

8.0 

3.1 

.9 

.3 

12.3 

8.0 

3.0 

.7 

.1 

.0 

6.2 

6.0 

5.0 

.7 

.0 

— 

5.3 

5.3 

5.0 

1.6 

1 

.6 

1 

8.0 

7.3 

6.0 

|  3.1  1 

.2 

.3 

.0  .0 

10.3 

9.3 

9.0 

VZ//////////////////////////////////////////////////////////// 

14.5 

t/tt/mr/if 

IS. 6  5 

.6 

2.4 

.3  .1 

100.0 

6.7 

7.0 

TOTAL 

NUMBER  OF 

OBSERVATIONS  6792 

•  •  •  < 

OPERATING  LOCATION  M  A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  NINO  DIRECTION  VERSUS  WI 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K •  I.  SAWYER  AFB  Ml  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  76 

LST  TO  UTC :  *5  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  Gc  20 6  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0600  METERS). 

_ _ ANO/OF. _ _  _ _ _  _ ...  . . . 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (5800  METERS)  WITH  CEILING 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  1 - A  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

(DEGREES)  _ _ _ _ _ _ _  _ _  K 

(N) " 350-010  *  3.1  6.3  B.3  3.2  .9  .2  22.0 

020-040  3.4  4.4  3.0  .3  .2 _  1 1  •  2 

050-070 _ 1.6  1.0  .1 _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _2*?. 

(E)  080-100  1.6  . 9_ _  _ _  2*3 

110-130  1.6  .6  .1  _ _ 2'3 

140-160 _ 2.1  3.4  1.4 _ ,_l . . . . . . .  .  6. 9 

(S)  170-190  2.3  4.3  3.0 _ 1.3 _ ,_5_  _ _  12.6 

200-220  2.6 _ 5.1  2.5  _.S _ .5  11.5 

230-250 _ 1.7  1.1  .  1 _ _ _  _  .  .  ...  .  2.9 

(W)  260-280  1.0  .5  _  1*^ 

290-310_ _ J.5 _ 1,0  1.2 _ 1.4 _  B.O 

320-340 _ 1.0  3.1  4.8  2.2 _ U .  . .  .  11  •  4 


VARIABLE 


CALM  ///////// //////////////// //////T// 777/ ///////////////////// //////////////////  7.4 

“TOTALS  2375  3271  2574  973  T71  71  . . . .  700.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  1671 


: RCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


’N  NAME:  K.  I.  SAWYER  AF&  MI 

;  ijtc:  ♦  s 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  -  JUL  88 
MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


r 


OPERATING  LOCATION  hA"  PERCENTAGE  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wini 

IJSAFEfAC.'  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727415  STATION  NAME !  K.  I.  SAWYER  AF8  MI  "  "  PERIOD  OF  RECORD!  AUG  78  - 

LST  TO  UTC!  +  5  MONTH!  MAR  HOURS!  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

TOTAL 

X 

DIRECTION 

(OFGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

16-19 

20-24 

25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

(N)  350-010 

3.3 

3.5 

6.6 

2.8 

1.6 

.6  .1 

18.6 

020-040 

_ 1.5 

3.3 

1.9 

_  .  9 

_ .2 

7.8 

050-070 

1.3 

1.2 

.2 

2.7 

(E)  080-100 

1.0 

.  1 

.3 

1.4 

110-130 

1.0 

1.7 

.2 

2.9 

140-160 

.8 

1.2 

.0 

2.7 

<  S 1  170-150 

3.3 

4.7 

2.3 

1.0 

.3 

12.6 

200-220 

3.8 

5.7 

1.8 

.9 

.1 

12.3 

230-250 

1 . 7 

1.4 

.  3 

3.4 

(W)  260-230 

1.3 

.9 

.3 

.1 

3.1 

290-310 

_ 2.6 

_ 3.3 

•  S_ 

.1 

.1 

.  1 

6.9 

320-340 

1.3 

3.2 

3.4 

.2 

8.2 

VARIABLE 

"calm"" 

/////////7///7/////7/////////////////////////////////////////////////2//////2 

17.5  / 

TOTALS 

23.4 

30.2 

19.  1 

5.9 

2.9 

.7  .1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  21 


-4 


1 


I 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

fl«TN  NAMES  K  7  I.  SAWYER  AF8  MI  PER  IOO  OF  RECORD'S  AUG  78  -  JUL  89 

TJ  UTCS  ♦  8  MONTHS  MAR  HOURSS  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


!■)- 1  A 

16-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

V. 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WINO 

r  w  ■  ■ 

&  •  *> 

2.8 

1.6 

.6  .1 

18.6 

11.6 

12.0 

1.9 

.9 

.2 

7.8 

8.3 

8.0 

.2 

2.7 

4.0 

5.0 

.  i 

1.4 

5.2 

4.0 

•  2 

2.9 

6.0 

6.0 

_.»3 

2.7 

7.4 

6.0 

2.:i 

1.0 

.3 

12.6 

8.6 

8.0 

l.r? 

.9 

_  .1 

12.3 

7.1 

6.0 

.  3 

3.4 

5.3 

4.5 

.  3 

. . .1 

3.1 

5.1 

4.0 

•  0 

.1 

.  1 

.  1 

6.3 

6.1 

5.0 

3.*. 

.2 

3.2 

8.5 

8.0 

///////////////////////////////////////////////////////////// 

17.5 

//////////// 

!9.1 

8.9 

2.9 

.7  .1 

100.0 

6.8 

7.0 

T OT AL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


\ 


C  -  A 


21 


.  1 


T 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  Wll 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727435 

STATION  NAME 

LST  TO  UTC: 

•  K  • 

t  5 

I.  SAWYER  AF3  Ml 

-  -  __ 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  AUG  78  ■ 
MAR  HOURS:  03-0! 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15 

- 19 

WIND  SPEEO  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39 

40-49 

50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

(N)  350-010 

2.4 

3.5 

4.7 _ 

3.4 

1.6  .4  .4 

16.6 

020-040 

.9 

3. 9 

1  *9 

.5 

_  .2 

7.4 

050-070 

1.1 

1.3 

.5 

2.9 

(E)  080-100 

.0 

•5 

.3  _  _ 

.  1 

1.8 

110-130 

.3 

1.2 

.  1 

2.0 

140-160 

.3 

2.3 

.2 

.  1 

2.9 

(S)  170-190 

2.3 

5.7 

1.9 

1.3 

.3 

12.0 

200-220 

4 . 1 

4.3 

2.4 

.4 

11.2 

230-250 

2.5 

.4 

.3 

3.2 

(W)  260-280 

2.9 

1.0 

.4 

.  1 

4.4 

290-310 

2.5 

2.7 

.6 

.2 

320-340 

2.5 

4.4 

3.0 

.5 

.2 

VAR  I  ABLE 

C  ALM 

//////////////////////////////////////////////2///////////////////////2////// 

18.9 

TOTALS 

73.6 

31.3 

16.2 

6*6 

2.3  .4  .4 

100.0 

■ 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

t 


C  -  A  - 


22 


S9 


lUfcl 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


TION  NAME:  K.  I.  SAWYER  4F3  Ml 
TO  IJTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECOROS  AUG  76  -  JUL  86 
MONTH:  MAR  HOURS:  03-05 


Ifi 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


It' 

10-1A 

15-19 

20 -24  25-29  30-3A  36-39  A0-A9  50-6A  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

\ 

WIND 

WIND 

2= i 

A. 7 

3. A 

1.6  .A  .A 

16.6 

12.1 

11.0 

8. 

I  .9 

.5 

.2 

7.  A 

8.5 

8.0 

.5 

2.9 

6.0 

6.0 

6. 

.9 

.  1 

1.8 

6.5 

6.0 

.  1 

2.0 

5. A 

5.0 

7. 

.2 

.  1 

2.9 

7.1 

8.0 

1.9 

1.3 

.3 

12.0 

8.2 

7.5 

6  • 

2.  A 

A 

11.2 

6.6 

6.0 

A. 

.3 

3.2 

A.  A 

A  .  0 

A. 

•  A 

.  1 

A.  A 

A. 8 

A  .  0 

5. 

.5 

.2 

5.9 

5.7 

5.0 

"i 

3.0 

.6 

.2 

10.6 

8.  1 

8.0 

,.J 

1 

'/A 

5 


/ / /// ////// /// /////7 777 777/77 / / / / / / / // / ///// / / / / / ////// // / / / / /  16.9  7/7/7/77//// 

i'6.7  575  273  75  7.  . “  ~ .  10070  “675  7.0 

TJTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


t 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

— 

percentage 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

DIRECTION  VERSUS  i 

STATION  NUMBER 

:  727435 

STATION  NAME:  K. 
L ST  TO  UTC:  +  6 

I.  SAWYER  AF 3  Ml 

PERIOD 

MONTHS 

OF  RECORO:  AUG  V 
maR  HOURS:  06- 

0  IRECT ION 
( DEGREES ) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

uj 

,  1 

vO 

S' 

o 

1 

-r* 

sD 

50-64  GE  65  TOTJ 

X 

( N )  350-910 

1.9 

3.3 

5,8  2 .  a 

1.3  .3  .6 

.  l 

17.1 

020-040 

2.2 

3.4 

2.2  .6 

.2 

a.d 

050-070 

1.1 

1.0 

2 .  ( 

(E)  080-100 

.  6 

1.2 

CL 

•  V 

2.< 

110-130 

.3 

.9 

.5 

..  .. 

2.2 

O 

c 

1 

o 

xj- 
*— A 

1.0 

1.1 

.4 

2.  fc 

(S)  170-190 

3.9 

_ 3 .4 

3.4  _  .  9 

.1 

11. i 

200-220 

4.3 

4.1 

2.4  .4 

11.2 

230-250 

2.0 

1.1 

.3  .3 

3.2 

(W)  260-280 

2.2 

1.7 

3.1 

290- 3 1 0_ 

2.5 _ 

2.9 

.  >•  _ 

.  1 

6  •  i 

320-340 

1.4 

3.3 

3.9  1.0 

9  .  < 

VARIABLE 

C  ALT  ' 

/////// t ///////////////// f // f ///////////////// t ////////// f ////// f ///// n //// /  le.c 

TOTALS 

23.9 

2  7.9 

20.6  6.0 

2.2  .3  .5 

.  l 

100. C 

. .  " 

“  “  . 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4 


23 


I 


CENTAL  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
'  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

name:  K.'T.  SAWYER  "AF3"  mT  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  -  JUL  88 

rc:  +  5  month:  mar  hours:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

* 

MEAN 

WINO 

MEDIAN 

WIND 

2.8  1.3  .3  .5  .1 

17.1 

12.5 

12.0 

.6  .2 

3.6 

7.9 

7.0 

2.0 

4.7 

4.0 

2.4 

6.  7 

6.0 

2.2 

6.8 

a.o 

2.8 

6.5 

6.5 

.7  .1 

11.7 

8.0 

8.0 

• 4 

11.2 

6.7 

6.5 

.3 

3.0 

5.8 

4.0 

3.9 

4.3 

4.0 

.1 

6.2 

6.2 

5.0 

1.0  _ 

9.6 

9.3 

10.0 

1 


100.0 


7.0 


OPERATING  LOCATION  "A" 
'JSAFETAC.  ASHEVILLE  NC 

percentage 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

DIRECTION  VERSUS  w 

station  number: 

727435 

STATION  NAME 
LSI  T 3  UTC: 

:  < 

.  I.  SAWYER  AF'l  MI  PERIOD 

MONTH! 

OF  RECORD:  AUG  78 
mar  HOURS:  09- 

DIRECTION 
( DEGREES ) 

1-4 

5-9 

10-14  16 

-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49 

50-64  GE  65  TOTA 

o 

c 

» 

o 

1.6 

6.3 

6.o 

5.8 

2.4  .9  .2 

24.1 

020-040 

1.2 

3.0 

2.7 

1.3 

8.2 

050-070 

1.9 

2.2 

.6 

4.6 

(E)  080-100 

1  .  2 

.  8 

.2 

2.2 

110-130 

•  *t 

1.8 

.  1 

2.4 

140- 160 

1.1 

2.3 

1.6 

.  1 

4. 3 

(S)  170-190 

2.3 

4.9 

4.6 

1.7 

.  1 

13.7 

200-220 

1.8 

4.4 

2 . 9 

1.  1 

.2 

10.  < 

230-260 

1.1 

2.2 

1.6 

.  3 

.3  .1 

5.5 

(W)  260-280 

.3 

2.4 

3 .  E 

290-310 

•  5 

2.6 

1.3 

.6 

5.1 

32C-340 

.  6 

2.  7 

4,6 

1.4 

.  1 

9.6 

variable 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  5.6 


TOTALS 

14.5 

35.6 

27.  7 

12.3 

3.1 

I  .  0 

■> 

•  t 

100. c 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


/// 

////////////////////////////////////////////////////////  S.6  //////////// 

i  2 . 1  571  I .  J  '  .2  100. 0  0.2  9.0 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  OIRECTION  VERSUS  WIND  St 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  number:  727435  STATION  NAMES  K.  I.  SAWYER  AF?  Ml  '  . PTRlQO  OF  RECORD:  AUG  73  -  jUl 

LST  TO  UTCS _♦  5  MONTH:  MAR  HOURS:  12-14 

. . . . . . . . . * . . . . 

WINO  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  1-4  6-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  ME/ 

(DEGREES)  v-  WI‘ 


(N)  350-010 

1.3 

4  •  o 

8.3 

6.6 

2.7  .9  .3 

25.4 

13, 

020-040 

1 . 9 

5.7 

4.1 

.5 

12.3 

3, 

050-070 

1.3 

2.0 

.4 

.  1 

3.9 

6 

(E)  080-100 

•  5 

1.3 

.  i 

.2 

2.2 

7 

110-130 

.6 

1.3 

•  2 

2.7 

6 

140-160 

1.1 

2.3 

i  .s 

.  1 

.  1 

5.1 

7 

(S)  170-190 

2.2 

5.5 

5.3 

?.e 

.6 

16.3 

10 

2C0-220 

•  5 

2.2 

3.5 

1.3 

.9 

8.5 

12 

230-2FC 

.4 

1.3 

1.4 

•  3 

.1  .1 

4.2 

9 

<w)  260-280 

*  ^ 

1.0 

1 .5 

.5 

.2 

3.9 

10 

290-310 

.5 

1.5 

2.7 

.  3 

.2 

5.3 

1C 

320-340 

.  3 

’.0 

3.4 

1.6 

_ .3 

7.7 

11 

V  AR I  ABLE 

calm  /  nn //// / ////// / ///////////////////////// // // // //// / /////// / / //////// / / //// /  2.7  /// 

TOTALS  Tl.7  flTO  1 274 . 1473  5.1 .  1.0  .3  100.0  10 

TOTAL  NUMBER  OF  03SFRVAT IONS 


930 


ASCENT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  OIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
f  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


\  ”NW :"  K rnr .  SAWYER  "aF§  "mT  ~  TDUOd  OF  RECORD:  AUG  73  -  ^JUt  ffa 

MTC :  +  5  MONTH:  MAR  HOURS:  12-14 


14  1  ‘3- 1 9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  26-29  30-34  36-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

.3  6.6 

2.7  .9  .3 

25.4 

13.3 

13.0 

.1  .6 

12.3 

S.2 

8.0 

a_ 

3.9 

6.1 

5.0 

.1  .2 

2.2 

7.2 

6.5 

•  l 

2.7 

6.  1 

7.0 

_ a__ 

_ .1 _ 

5.1 

7.9 

9.0 

.3  2.e 

.6 

16.3 

10.4 

10.0 

:  .  4  1.3 

.9 

e.6 

12.0 

12.0 

i  •  **  _ #3 

_ .1  .  1 

4.2 

9.6 

a.o 

!  .  .6 

.2 

3.9 

10.2 

10.0 

.7  .3 

.2 

5.3 

10.4 

10.0 

.4  1.6 

_ 

_ .3 

7.7 

11.6 

12.0 

/// / /// / / / / / / // ////////// // / / ////// / ////// / // // / / / / /// / / / // / 

2.7 

//////////// 

.4  -u.r 

6.1  1.0  .3 

190.0 

10.3 

10.0 

T  ; TAL  NUMBER  of  03SFRVATI0NS  930 

V 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

DIRECTION  VERSUS  WIND 

STATION  NUMBER:  727435 

STATION  NAME:  K. 
LST  TO  UTC:  ♦  5 

I.  SAWYER  AF3  Ml  PERIOD 

month: 

OF  RECORD:  AUG  75  - 
MAR  HOURS:  15-17  . 

DIRECTION  1-4 

(DEGREES) 

5-9  10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49 

50-64  GE  65  TOTAL 

% 

23.0 

19.9 

4.9 

2.3 

2.2 

7.0 

13.5 

а.  2 

2.7 

2.5 

5.6 

б. 5 


V>  P I 4°LE 
CALM 
T  (IT  ALT" 


////////✓//////////////////////✓///////////✓//////////✓////////////✓///✓///// 

ttt? 


9.1 


35.-7 


13.1  " 4.5  .7  . 3 

T3I4L  NIJM9EP  OF  UBSF  v V At  I ONS  930 


2.3  / 

100.0 


IN) 

350-010 

.5 

5.9 

7.3 _ 

4.7 

_  __  2.9  .5 

020-040 

1.6 

10.3 

7.1 

.5 

.1 

050-070 

1.4 

2.5 

.6 

(F) 

050-100 

.4 

1.6 

.2 

110-130 

1.0 

1 .2 

. 

__  . 

_ _ _  _ 

140-160 

1.2 

3.4 

1.9 

.4 

IS) 

170-190 

1.3 

4.0 

4.7 

3.1 

.3  .1 

200-220 

.2 

2.2 

3.4 

i .  e 

.5 

230-250 

.5 

.9 

1.2 

.  l 

(W) 

260-250 

.5 

.5 

•  5 

.1 

_ .6  .1 

290-310 

.  1 

1.9 

2.7 

•  4 

.2 

320-340 

.  1 

1  •  5 

3.  1 

1.5 

.2 

26 


I 


I 

p tiRCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINO  SPEED 
|  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

k  ■namfTT.'T:  sawyer-- af3~m~i  Period  of  re  cor'd:'  auc  78  -  jul  a'a 

h  ijt c :  ♦  5  month:  mar  hours:  1*5-17 

WIND*  SPEED  IN*KNOTS 


!-14 

15-19 

20“  24 

25-29  30-3A  35-39  A0-A9 

50-64  GE  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

7.3 

A.  7 

2.9 

.5  .3 

23.0 

13.2 

12.0 

7.1 

.8 

_.l 

19.9 

8.8 

8.0 

... 

A. 5 

6. A 

6.0 

.  7 

2.3 

6.7 

6.0 

2.2 

5.0 

5.5 

1.7 

.A 

7.0 

a. 2 

8.0 

-  .  7 

3.1 

.3 

.  1 

13.5 

11. A 

11. 0 

>  •  4 

1.8 

.5 

9.2 

11.9 

12.0 

? 

*  •  t 

.  1 

2.7 

8.6 

7.0 

•  ~ 

.1 

.6 

...  1 

2.5 

12.3 

10.0 

.  7 

•  6 

.2 

5.6 

11.1 

10.0 

3.1 

1.5 

.2 

6.5 

11.9 

10.5 

///  ft // tT7T7t)TfTt  ft  ft /Tf  ft  ft  ft//// 1  /  f /// f  /// f /// f  // f  ft//// f  /  2.3  //////////// 

*3.7  lTTi  ‘471  .7  .3  “100.0"“  1071  10.0 

TjT4L  NUMBER  OF  UBSE  v V  AT  I ONS  930 


C  -  4  - 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERS 

USAFFTAC.  ASHEVILLE  NC  '  "  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

TTATION  NUMBERS  727435  STATION  NAME:  K.  I.~SAWYFR  AFF  mT“ .  PERIOD  (TF  RECORO!  AU 

L  ST  TO  UTCS  +  5  MONTH!  MAR  HOURS: 


W I  NO  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  1-4  5-9  10-14  1*5-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

(DEGREES) 


(N) 

350-010 

2.7 

4.5 

5.3 

3. 7 

1.6  .4 

.5 

.1 

020-040 

3.3 

10.4 

4.5 

.3 

.  1 

050-070 

3.4 

2.7 

.  1 

(E) 

060-100 

1.9 

1.9 

110-130 

.4 

1.5 

140-160 

1.3 

3.3 

1 

.4 

(S) 

170-190 

.9 

4.4 

5.7 

1.5 

.6 

200-220 

1 .  1 _ 

2. 6 

1.7 

.5 

.1 

230-250 

.4 

.5 

1.3 

.  1 

(W) 

260-230 

.5 

.9 

•  6 

.2 

.  1 

290-310 

.6 

2.0 

2.0 

.  3 

320- 34C 

•  6 

3.  a 

4.2 

1.0 

VARIABLE 

CAL'*  ///? /////// //////“/  /////////////////////////////////////////////////////////// 

Totals  17.6  39.0  2TT2 —  bTo  TVs  .4  _  .5  .1  1 

total  number  of  OBSERVATIONS  930 


nt  age  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

f  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


c:  <. 

♦  5 

I.  SAWYER  AFB  MI 

PERIOD  OF  RECTRd:  AUC  78  - 
MONTH!  MAR  HOURS:  13-20 

JUL  88 

'-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN  MEDIAN 
WINO  WINO 

1.7 

1.6  .4  .5  .1 

18.3 

12.1  11.0 

.  3 

.  1 

19.1 

7.5  7.0 

6.2  4.4  4.0 

3.9  4.6  4.5 

1.9  6.0  7 

7.3  _ 7.7  8 

13.1  10.6  10 

6.0  8.7  7 


2.4 

2.4 

5.1 

9.6 


/// / ////// / // // / / / / / /// / / / / / // / // / / // // /// / // / / / / / / / / / t  4.2  //////////// 

>76  275  74  ,5  ~.'i  ~  ro‘0.0  STS  8.0 


a l  number  of  Observations  930 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE _ FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINC 

USAFETAC.  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

ST  AT'  I  (J»f MUM3f R  S  72  7435  STaTDST  NAMcT~K .  I.  SAWYER  AFB  Ml  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  73  - 

LST  TO  UTC :  ♦  5  MONTH:  MAR  HOURS:  21-23 


_ W I  NO  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

_ (DEGREES) _ _ _  _  __  _ _  _ _  _ 

(N)  350-010  3.0  5.1  ^.4  3_.  0_  |.4  1.0  .?  17.4 

020-040  U  7  4.2  1.7  1.  1  .2  8.9 

050-070  1.2  1.0 _ .1  _ .... _ _ _ _  _  2.3 

(F)  080-100  1.0  1.5  .1  .1  2.7 

110-130  1.2  1.4  .5  _  3.1 

_ 140-160 _ 2.3  1.7  1.1  .2 _ _ _  _  5.3 

( S )  170-190  2 .  °  5.1 _ 4^4 _ 1  ._4  .  6  14.4 

200-220  2.0  3.9  3.2  __  _  9.1 

_ 230-250 _ .9  l.Q  .  5 _ jJ _ _ _ _ _  _ _ _  _ _ _2_«  5 

( M)  260-280  _.  _  2_«2 _ 1.0.  _.  .2  3.3 

290-310  1.  7 _ 2.3  _ *5_ _ .Ji_  _  __  5.3 

320-340  2.5  4.9  2.4  .6  10.5 


VARIABLE 

calm  7,7777/77777777//777/77///7‘777/7VT/7/7////////////////////////////////////////  15.2  / 

Totals  227?  3371  lUTt  772  ?7T  T.0  72  . .  '  TOO.O 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


I 


~'T 


CMAGE  FREQUENCY  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

1  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

«.  IF: ~F.  I .  SAWYER  AF 9  HI  . PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  -  JUL88 


C:  +  5 

| . .  . . . 

MONTH!  MAR  HOURS 

:  21-23 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
i  l‘i-19  "20-24"  25-29  30-34 

35-39 

40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

3.0  1.4  1.0  .2 

17.4 

11.5 

10.0 

’  1.1  .2 

8.9 

8.4 

8.0 

2.3 

5.0 

4.0 

.  1 

2.7 

5.7 

5.0 

3.1 

6.0 

5.0 

.2 

5.3 

6.4 

5.0 

1.4  .6 _ 

14.4 

9.3 

3.5 

9.1 

7.4 

8.0 

.1 

2.5 

7.5 

8.0 

3.3 

4.2 

3.0 

•  '» 

5.3 

7.3 

6.0 

•  6 

10.5 

7.6 

7.0 

//////// /777//77 /////// 7 / 7/7 /// 77/ //////////////////// 7 7 

15.2 

7 7/77/7//// 7 

7.2  2.3  1.0  .2 

100.0 

7.1 

7.0 

TaL  number  of  OBSERVATIONS 

930 

L. 


-i. 


I 


X 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIr 

US AFET  AC .  ASSWILLF'  NC  '  ■  FROM  ! ( 0 Up  L Y  r* R S E P V A T I □ : i s 


STATION  NUMBER:  7274~34  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER"  A FH“R I .  PERIOD  OF  RECORD:  "  AUG  78  ■ 

LST  TO  UTC :  +  5  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


4 

DIRECTION 

1-4 

WIND  SPEED  IN 

5-9  "  10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

* 

(DEGREES) 

o 

(N) 

350-010 

'2.2 

4.7 

6.1 

4".  1“ 

2.0" 

.6  .3  .0 

20.  1 

020-040 

1.  P 

5.5 

3.3 

.3 

“71" 

. . -  -  .  . 

11.5 

— 

050-070 

1.6 

1.7 

__ 

.0 

- ••  - -  -  — . . 

3.7 

(E) 

030-100 

.  9 

1.1 

.2 

.  1 

2.3 

110-130 

.8  “ 

“1.4  “ 

2.4 

140-160 

1.1 

2.2 

1.2 

.2 

.0 

4.7 

(S) 

170-190 

2.4  “ 

4.7 

“4.1“ 

"1. 7 

.4 

.0 

13.4 

200-220 

7.2 

"  3.7'  "" 

2.7 

.5 

“72 

9.6 

— 

"T30-26"o“" 

1.2 

1.2 

~ 9~ 

'7i 

.0  ■' 

3.5 

(W) 

260-2  30' 

I  74' 

T.2 

75 

.  1 

.T 

.0 

3.4 

290-31 0  ““ 

1.4 

2.4 

T.  4  ' 

.4 

“71 

.0 

6.6 

320-340 

1.2 

3.2 

3.4 

1  .0 

.1 

9.0 

VARIABLE 

... _ _ _ 

,  .. 

CALM 

////// f ///// f //////////// f //////////////// f // f /// f /////// 1 //// f / 1 ////// ft  f  f  f  f 

10.6 

TOTALS 

_ 19.2 

33.0 

24.4 

) 

•  ' 

cr 

1 

3.1 

.6  .3 

100.0 

....  - 

TUTAL  NUMBER 

OF 

•  •  • 

OBSERVATIONS  7440 

C  -  4 


29 


I 


I 


:MiAut  rkr^Ut^CV  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 


1  ..  — 

“'FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

Smf:  k. 

b:  +  5 

L  .  .. . 

I.  SAWYER  AF9  MI 

PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  - 
month:  mar  HOURS:  all 

JUL  88 

t . 

; i?-i9 

> 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  29-29  30-34  39-39 

40-49  90-64  Gc  65  TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

' 

V.  ' 

WTftO 

2.0  .6  .3  .0 

20.1 

12.5 

12  /O 

1  .  . 

,  .•» 

.1 

11.5 

8.3 

8.0 

1  .0 

3.7 

5.4 

5  *<T 

.  i 

2.3 

5.8 

5.0 

2.4 

6.0 

6.0 

.7 

.0 

4.7 

7.  S 

7.0 

1.7 

.4  .0 

13.4 

9.5 

9.0 

.4 

.2 

9.6 

8.4 

8.0 

.1 

~  ."1  .0 

3.5 

7.4 

6.0 

.  1 

.1  .0 

3.4 

6.9 

5.0 

•  4 

.1  .0 

5.6 

8.  1 

7.0 

1 .0 

.1 

9.0 

9.5 

10.0 

//////////////////////////////////////////////////////// 

10.6 

//////////// 

9.3  3.1  .6  .3 

100.0 

8.2 

8.0 

TAL  NUMBER  OF  08SERVAT IONS  7440 

C  -  4 


29 


I 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  Wl 

■KAFTTAC,  ASWCVILLE  nC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBE 

Rs  727425 

STATION  NAMES  K. 
LST  TO  UTCs  +  5 

I.  SAWYER 

AF3  MI 

PERIOD  OF  RECORDS  AUG  78 
MONTHS  MAR  HOURS  S  ALL 

CATEGORY  A! 

CEILING  CE 

200 

BUT  LESS 

THAN 

AND/OR 

1500  "  FEET 

WITH  VISIBILITY  GE 

1/2  MILE  (0800  METERS). 

VISIBILITY 

CE 

1/2  MILE 

(0300 

METERS)  BUT 

LESS  THAN  3  MILES 

14800  METERS)  WITH  CEILINC 

DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

wind  “speed 

20-24  25- 

IN  KNOTS 

29  30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65  TOT Al 

(OEGREES) 

y. 

(N)  350-010 

2.5 

7.5 

11.6 

9.8 

3.3 

.2 

35.3 

020-040 

2 . 4 

7.  1 

6  »  9 

2.1 

.3 

18.8 

050-070 

1.5 

1  .  3 

.5 

.  1 

3.5 

(E)  OHO-lOO 

1.1 

1.4 

.1 

.  1 

2.7 

110-130 

.4 

1.4 

.2 

2.2 

w 

O 

1 

*— • 

v> 

o 

.0 

2.1 

1.9 

.3 

5.3 

IS)  170-100 

1.4 

3.3 

4.0 

1.6 

.7 

.  1 

11. C 

200-220 

.  7 

2.0 

2.7 

.7 

1 

6.1 

230-250 

.4 

.2 

.2 

.9 

(W)  260-230 

_ .e 

.4 

.1 

1.0 

200-310 

.6 

1.3 

.1 

2.0 

320-360 

.  4 

3.2 

3.4 

1.2 

.  1 

8.3 

VARIABLE 

CALM 

////// //////////////////////7/77/////////// //////////////////////////////////  2.o 

TOTALS 

n.-’r 

31.2 

31.0 

16.1 

.3 

100.0 

•  •  ■  ■ 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1h73 

C  -4  -  30 


I 


;  N I A  G  E  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


imTs  <•  I.  SAWYER  4FB  MI' 
5 


PERIOD  OF  RECORDS  AUG  78  -  JUL  88 
MONTHS  MAR  HOURSS  ALL 


,  THAN  1 800  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  «ILE  (0300  METERS). 

A  'I  D/OR 

(0300  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  G"E  200"  FEET. 


WIND  "SPEED"  IN  KNOTS 

13-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 


C  -  4  -  30 


OPERATING  LOCATIUN  “A"  PERCENT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  OIRFCTlON  VERSUS 

USAFETAC.  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAMPS  K.  I. SAWYER  AFT  HI  '  PERIOD  OF  RECORO:  AUG 

L  ST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  APR  HOURS:  0 


DIRECTION 

(DEGREES! 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WINO  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  26-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TO 

(N)  350-010 

3.4 

6  •  d 

4.1 

2.1 

1.0 

.  1 

17 

020-340 

2. 7 

6.0 

2.6 

1.1 

.3 

.1 

12 

050^070 

_ .3 

1.2 

1 

(E)  CS0-100 

.4 

.3 

1 10-1 30 

.4 

1.9 

.6 

2 

I 40-1 60  _ 

.6 

_ 2.2 

_ .3 _ 

_ .1 

. . . 

3 

(S)  170-190 

1.7 

5.3 

2.1 

9 

200-220 

3.4 

5.1 

1.7 

.4 

10 

230-250 

_ L.4 

1.0 

.  . 

_ _  . 

2 

(w)  260-230 

1.2 

.4 

.2 

1 

290-310 

4.0 

2.2 

.  1 

.2 

.  1 

6 

320-340 

3.6 

2.4 

1.1 

t  3 

.3 

.2 

3 

1  *  •  • 

VARIABLE 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  21 

TOTALS  2b7T_  BSTb  1277  571  1.3 .  .5  100 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


31 


1 


r-NTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
f  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


,.*>>:  K.  I.  SAWYER  AF3  HI  "  PER IQO  OF  RECORD:  AUG  78  -  JUL  88 

rc:  ♦  6  MONTH!  APR  HOURS!  00-02 


l  c  -  l  9 

WIND  SPEEO  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  38-39  40-49  80-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

2.1 

1.0 

.  i 

17.6 

9.3 

8.0 

1.1 

.3 

•  i 

12.8 

3.3 

7.0 

1.6 

5.2 

5.0 

.9 

4.0 

3.0 

2.9 

7.1 

7.0 

.1 

3.2 

6.8 

6.0 

9.6 

7.5 

8.0 

.4 

10.8 

6.8 

6.0 

2.4 

4.8 

4.0 

1.9 

4.9 

4.0 

.  1 

.2 

.  i 

6.7 

5.4 

4.0 

.  ? 

_ .3 

_ .2 

3.0 

6.9 

5.0 

"/////////////////////////////////////////////////////// 

21.9 

//////////// 

4.  i 

r.8 

.5 

100.0 

5.8 

6.0 

r \ L  NUMBER  OF  08SeRVAT IONS  90 0 


OPERATING  LOCATION  "A” 
USAFETAC.  ASHEVILLE  NC 

PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

DIRECTION  VERSUS  HI 

STATION  NUMBERS 

72  74  39 

STATION  NAHE:  k. 
LST  TO  UTC  :  +  5 

I .  SaTiYER  AFB  Ml  PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  AUG  73 
APR  HOURS!  OS-'O 

DIRECTION 
(DEGREES ) 

1-4 

5-9 

19-14  15-19 

RIND  SPEEO  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  33-39  40-49 

*>0-64  GE  65  TOTAL 

% 

(N)  350-010 

4.4 

5.7 

4.1  3.1 

1.0  .1 

IB. 4 

020-040 

2.  3 

5.5 

2.7  .6 

11.8 

050-070 

1.4 

1.1 

.  1 

2.7 

(c)  0RQ-10C 

%  H 

.  B 

.  1 

.  1 

1.3 

110-130 

.  3 

1.6 

.2  .1 

2.2 

140- 100 

.7 

l .  a 

.4 

2.9 

(S)  170-190 

3.3 

2.5 

2.9 

.1 

9.  1 

200-220 

4.9 

5.9 

.4  .3 

11.6 

230-2  SC 

1.9 

1.9 

3.4 

(W)  27,0-230 

1 .4 

.  6 

2.9 

29Q-310 

2.  3 

1  .  3 

.2  .4 

.2 

5.4 

320-340 

1.9 

3.3 

1.4  .2 

.  3 

7.7 

variable 

cal'*  / // // / ///////////// / / / ////// / /////////////////////// n /////// / /// / / / ////// / / /  20.7 

TOTALS  ?6.*6  33.6  127?  479  T.T  ".l"  109.0 


TOTAL  NUMBER  of  tlHSERV  AT  I 3NS 


9  00 


,  CNT AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WINO  OIRSCTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


ivies  k.  i .  sawyer  afb  mi  perioo  of  record:  aug  78  -  jul  es 

r: :  +  5  month:  APR  HOURS:  03-05 


:  is-19 

H I  NO  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-30  40-49  50-64  G€  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

HIND 

MEDIAN 

HIND 

3.1 

1.0  .1 

18.4 

9.6 

8.0 

.6 

11.8 

7.5 

7.0 

.  i 

2.7 

5.  1 

4.0 

.  i 

.1 

l  .8 

6.5 

5.0 

.  i 

2.2 

7.6 

8.0 

2.9 

6.2 

6.0 

.1 

9.1 

6.9 

7.0 

.3 

11.6 

5.7 

6.0 

3.8 

4.7 

4.5 

2.0 

4.1 

4.0 

•  4 

.2 

5.4 

6.3 

4.0 

.2 

.  3 

7.7 

7.7 

6.0 

V////////////////////////////////////////////////////////  20.7  /(////////// 

4.9  r.T  .1  100. 0  5.  7  6.0 

’Tit  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  000 


C  -  4 


32 


l 


OPERATING  LOCATION  "A” 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

PERCENTAGE 

FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

DIRECTION  VERSUS  Wir 

St  AT  ION  NUMBER: 

727435 

STATION  NAME!  K , 
L  ST  TO  UTC:  ♦  5 

.  I .  SAWYER  AF 3  Ml  PERIOD 

month: 

OF  RECORD:  AUG  75  v 
APR  HOURS:  06-0! 

DIRECTION 

(OFGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49 

50-64  GE  65  TOTAL 

% 

{ N )  350-010 

6.C 

6.  7 

5.2  3.2 

1.3 

22.4 

020-040 

2.0 

3.6 

2.4  .9 

.2 

9.  1 

''>*0-070 

.9 

l.S 

.  1 

2.3 

(E)  030-100 

.7 

1.4 

2.1 

110-130 

•  6 

1.2 

.4  .3 

2.6 

140-150 

.  7 

2.4 

.4 

3.6 

(S)  170-190 

2 . 4 

3.0 

2.3  .2 

.1 

3.1 

200-220 

4 . 1 

4.9 

1.4  .3 

.  1 

10.9 

230-250 

1.6 

2.1 

.  1 

4.0 

<w)  260-230 

1.7 

1.1 

.4 

3.2 

290-310 

7.3 

2.2 

.3  .1 

•  6 

5.2 

320-340 

3.1 

2.3 

2.1  .3 

.2  .  1 

3.  7 

VARIABLE 

~  ■ 

CAL '4  ~ 1 /////////// f /// f ////////// t/ ////////////////// f //// f / f /// f /////////// f ///// /  17.3 

TOTALS . .  TsTrt  1779“  T5.0  579  7.5  .  I  100.0 

T  'TAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


900 


c 


CENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRO!-  HOURLY  OBSERVATIONS 


NAME:  K.  I.  SAWYER  AF3  Ml 

TC:  ♦  5 

PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  - 
month:  APR  HOURS:  06-08 

JUL  88 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
13-19  20-24  23-29  30-34 

33-39  40-49  30-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

3.2  1.3 

22.4 

9.0 

8.0 

.9  .2 

9.1 

8.6 

8.0 

.1 

2.9 

6.0 

5.0 

2.1 

5.4 

6.0 

.3 

2.6 

7.9 

6.0 

3.6 

6.6 

6.0 

.2  .1 

8.1 

7.7 

8.0 

.3  .1 

10.9 

6.3 

6.0 

4.0 

5.2 

5.0 

3.2 

5.4 

4.0 

.1  .6 

5.2 

7.0 

5.0 

.9 _ .2 _  .1 

8.  7 

8.2 

7.5 

'//////////////////////////////////////////////////////// 

17.3 

//////////// 

3.9  2.3  .1 

100.0 

6.3 

7.0 

i’TAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4 


33 


I 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  RIND  DIRECTION  VERSUS  WIND 

USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER 

:  727435 

STATION  NAMES  K.  I.  SAWYER 

AFB 

MI 

PERIOD 

OF  RECOROS  AUG  76  - 

J 

LST 

TO  UTC:  +  5 

MONTHS 

APR  HOURS:  09-11 

W I NO  SPEED 

IN 

KNOTS 

DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25- 

29 

30-34 

35-39  40-49 

50-64  GE  65  TOTAL 

M 

(DEGREES) 

% 

(N)  350-010 

2.6 

6.2 

3.4  4.0  2.3 

.2 

23.8 

i 

020-040 

1.9 

7.7 

5.3  1.2  .1 

16.7 

050-070 

1.1 

1.3 

.3 

2.6 

(E)  050-100 

2.1 

1.4 

.3 

3.9 

110-130 

1.7 

.9 

.7  .2 

3.4 

140-150 

.9 

2.3 

1.0  .1 

4.3 

(S)  170-190 

1.7 

4. 7 

4.0  1.1  .2 

11.7 

200-220 

1.3 

4.6 

2.4  • 3  .2 

.1 

9.4 

230-250 

.  7 

•  6 

1.3 

3.0 

(W)  260-230 

•  b 

J.O 

1.2  .1  _  __ 

2.9 

290-310 

•  3 

2.4 

1.2  .3 

4.8 

320-340 

1.3 

2.4 

3.0  1.3  .6 

.3 

«.7 

i 

VARIABLE 

. .  .  " 

CAL” 

/// 77/7 /// / ////// / / /// ////// / //, ,// // // / ///// If f/f/f /////////////// / ////// / / /  4.7 

// 

TOTALS 

16.4 

35.5 

30.1  9.1  3.4 

.6 

loo. o 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


CNTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
,  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

a  <E:  K.  T. TawyER”"4F!3  mT“  “  PERIOD  OF  RECORO:  AUG  78  -  JUL  88 

:  ♦  5  month:  APR  HOURS:  09-11 


HIND  SPEED  IN  KNOTS 


19-19 

20-74 

26-29  30-34  35-39  40-49 

50-64  GE  65  TOTAL 

% 

MEAN 

HIND 

MEDIAN 

WIND 

4.0 

2 .3 

.2 

23.8 

11.5 

11.0 

1.2 

.1 

16.7 

8.8 

8.0 

2.6 

5.7 

6.0 

-  ■ 

3.9 

4.8 

4.0 

•  2 

_ 

_  _  _ 

3.4 

6.4 

5.0 

.i 

4.3 

7.4 

8.0 

i .  i 

_ .2 

11.7 

9.3 

9.0 

.  8 

.2 

.1 

9.4 

8.8 

8.0 

3.0 

9.0 

10.0 

.  1 

2.9 

8.6 

9.0 

.  3 

4.8 

8.1 

7.0 

1.3 

.6 

.3 

8.7 

• 

11.0 

//// 7 iTn r f n m rn it//// /if /// / / //////////////// / / //// /  4.7  //////////// 

971  374  75  . 1 015. ”5 '579  9.0 

r al  NUMBER  OF  OBSERVATIONS"  990 


“ - C  -  4  -  34 


OPERATING  LOCATION  "a"  _  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  Wl* 

USAFETAC*  ASHEVILLE  NC  "  FROM  HOUSL*  OBSERVATIONS 


Station  num^TH? 

:  727435 

STATION  name: 
LST  TO  UTC :  + 

K. 

5 

I .  TSwyeS  "aT3 

mT 

PER 1 00  OF  RECORD!  AUG  73  - 
MONTH:  APR  HOURS:  12-1< 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  14- 

19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

•4 

(N)  350-010 

1.2 

5.1 

9.7  4 

•  •  • 

.2 

2.8  .1 

23.1 

020-040 

1.3 

3.6 

9.4  1 

.2 

.1  _ 

21.1 

06 0-070 

1.4 

2.0 

.  7 

4.1 

(E)  080-100 

1.0 

1.0 

2.0 

110-130 

2.0 

.  9 

1.1 

4.0 

140-150 

1  .4 

3.0 

2.9 

.7 

3.0 

(S)  170-100 

1.3 

6. 0 

5.1  . .  1 

•  6 

....  .  A 

12.1 

200-220 

1.1 

.9 

.4 

7.0 

230-250 

.3 

•  8 

.6 

.7 

.  1 

2.9 

<W)  260-230 

.6 

.9 

1  .0 

.  1 

2.6 

290-310 

_  .2 

1.4  __ 

1 .2 _ 

.6 

.  3 

3.8 

320-340 

.4 

1.2 

3.1  1 

.3 

.9 

7.0 

variable" 

CALM 

/ ////' // / / /?// / // / / / // / /// 7 7  / 1  /  /  /  /  /  r  t  /  /  /  /  / // / / / / / / / / / / / / / ( /  /  / // / // // / / / / / 1  n  /  /  2.3 

TOTALS 

12.9 

31.9 

36.6  11 

.2 

5.0  .1 

100. c 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


rT AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  OIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
\  "  FROM  HOURLY  03SERVATI flNS 


%‘Z :  'TT  I.  'SAWYER  AE3  mT  . .  'PERIOD  OF  RECORD:  AUG  73  -  JOL  86 

*  ♦  s  MONTH:  APR  hours:  12-14 


| In- 19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-2  4  25-29  30-34 

36-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 
Hi  NO 

i  4.2 

2. 8  .1 

23.1 

12.6 

12.0 

,  1.2 

.1 

21.1 

9.4 

10.0 

4.1 

5.6 

5.0 

2.0 

4.5 

4.5 

4.0 

6.3 

4.5 

.7 

8.0 

9.0 

9.0 

1.0 

.4 

12.1 

10.4 

10.0 

.3 

.4 

7.0 

9.5 

9.0 

.7 

_ .1_ 

2.9 

9.9 

3.5 

.  1 

2.6 

8.3 

9.0 

.6 

.3 

3.8 

10.6 

10. 0 

1.3 

.9 

7.0 

12.6 

12.0 

/////////////////////////////////////////////////////// 

2.3 

////////'/// 

11.2 

5.0  .  1 

loo.o 

9.9 

10. 0 

•\L  NJM 

3ER  OF’  OBSE^RV A T  IONS 

900 

C  -  4  -  36 


OPERATING  LOCATION  «A“  percentage  frequency  of  occurrence  surface  wind  DIRECTION  VERSUS  WIN 

USAFETAC.  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER 

:  727435 

STATION  name:  <. 
LST  TO  UTC :  ♦  5 

I.  SAWYER  AF 3  MI 

PFRIUO  OF  RECORD:  AUG  7ft 
MONTH:  APR  HOURS:  15-1 

DIRECTION 
( DEGREES ) 

1-4 

5*9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

•> 

'b 

IN)  350-010 

•  3 

4.1 

jo 

! 

5.4 

1.6 

22.3 

020-040 

2.0 

13. 9 

10.2 

2.0 

.2 

25. 3 

050-070 

1.2 

5.4 

1.2 

5.9 

(E)  050-100 

.3 

1.1 

.1 

2.0 

110-130 

.7 

1.2 

_ .J 

.1 

_ 

2.7 

140-160 

.7 

3.0 

2.2 

1.1 

.3  .1 

7.4 

(S)  170-190 

.  3 

4 .3 

6.4 

1.7 

•  1 

11.9 

200-220 

.7 

1.4 

1.7 

.4 

.  . . 

4.2 

230-250 

.3 

1.0 

.8 

.4 

.2 

2.8 

(W)  260-250 

.6 

.4 

.2 

1.2 

290-310 

.  3 

.9 

1.7 

.6 

.3 

3.3 

320-340 

.  3 

.3 

2.9 

1.7 

.7  .2  .2 

6.5 

variable 

CALM  ~ 

/////777/7////////////////////>////7/////////////////////////////////////////  .7 

TTTaTs 

7.6 

3  5.  7 

3frrr 

1376 

3.4  .3  .2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

JT AGE  FREOUENCY  DF  OCCURRENCE  SURFACE  HINO  OIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

<•'  S  < .  I  “SAWYER  'aFB  Ml' .  '  PcRIO()  OF  RECORD*  AUG  78  -  JUL  88 

:  8  MONTH:  APR  HOURS:  15-17 


HIND  SPEED  IN  KNOTS 

‘-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 

::  HIND  HIND 


5.4  1.6 

2.0  .2 

.1 

i.i  .3 _ a 

1.7  .1 

.4 

.4 _ .2 _ 

.2 

.6  .3 

1.7  .7  .2 


22.3 

12.3 

13.0 

28.3 

9.4 

9.0 

5.9 

6.3 

6.0 

2.0 

5.4 

5.0 

r*- 

• 

<M 

7.6 

8.0 

7.4 

10.3 

_ 10.0 

11.9 

10.6 

10.0 

4.2 

9.5 

9.5 

2.8 

11.0 

11.0 

1.2 

10.6 

12.0 

00 

• 

ro 

11.6 

11.0 

6.8 

13.8 

13.0 

/////// ///////V// ///////////////////////////////// ////  . 7  //////////// 

!3.6  r. 4  nr  7T~ . ' .  ioo. o'  10.5  ro.ir" 


l  number  of  observations  900 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIN 

USAFFI  AC,  ASHEVILLE  N'C  ~  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  N'JMgtR:  727435  STATION  NAME:  K.  I  .  SAWYER  A'F3  Ml  “  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  - 

L  ST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  APR  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

6-9 

10-14  16 

WINO  SPEED  IN  KNOTS 

- 19  20-24  28-29  30-34  36-39  40-49  50-64  GE  66 

TOTAL 

a 

(N)  380-010 

2.2 

9.7 

7.7 

2.6  .6 

22.7 

020-040 

3.7 

12.6 

4.2 

.7  .7 

21.8 

080-070 

4*6 

4.2 

.  1 _ 

.1 _ 

9.0 

(E)  080-100 

i  •  4 

1.4 

.6 

.  1 

3.6 

110-130 

1.6 

1.  1 

.4 

3.1 

140-160 

_ 1_._4_ 

4  •  6 

_ 1.9 _ 

•  4 

8.3 

(S)  170-190 

.3 

6 

4.6 . 

1 . 2  .  2 

11.3 

200-220 

.4 

.8 

1.6 

.3 

3.1 

230-250 _ 

.2 

_ j_8 

_ .J  _ _ 

.  1 

1.6 

(W)  260-280 

.7 

.«  3 

.2 

1.2 

230-310 

.3 

1.2 

.4 

.2  .2 

2.9 

320-340 

.0 

_ 3.3 

3.9  _ 

1.1 _ .3  .3 

9.9 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.6 

TOTALS 

18.2 

44^8 

26.3 

6.7  2.1  .3 

100.0 

tutal 

NUM-3ER  OF  OBSERVATIONS  900 

C  -  4 


37 


I 


EnTAGE  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


vie:  k 

C :  +  5 

.  I.  SAwYFR  AF 6 

MI 

PERIOD  OF  RECORD:  AUC  76  - 
MONTH:  APR  HOURS:  18-20 

JUL  68 

16-19 

WIND  SPEED  IN 
20-26  26-29 

KNOTS 

30-36 

36-39  60-69  50-66  GE  65  TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WINO 

2.6 

.6 

22.7 

9.7 

9.0 

.  7 

.7 

21.8 

7.9 

7.0 

.  1 

9.0 

5.0 

6.0 

.  1 

3.6 

5.9 

5.0 

3.1 

5.2 

6.5 

.w 

6.3 

7.8 

7.0 

1.2 

•  «_ 

11.3 

10. 1 

10.0 

.  3 

3. 1 

9.5 

10.0 

.  1 

1.6 

9.1 

9.5 

1.2 

5.1 

4.0 

.  2 

.2 

2.9 

6.6 

6.5 

1 .  1 

.3  .3 

9.9 

10.6 

10.0 

'////////////////////////////////////////////////////////  1.6  //////////// 

677  2  .  T  .  3  100.0  8.3  8.0 

,UL  number  Of  OBSERVATIONS 


000 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  RIND  DIRECTION  VERSUS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  72 7 4 OS  "  STATION  NAME:  K.  I.  S A N Y E R  AFT  Ml  PFRIOD  OF  RECORD:  AUG 


L  ST 

TO  UTC 

:  +  5 

MONTH:  APR  HOURS 

:  2 : 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-6 

5-9 

10-14 

16-19 

I4l  NO  SPEED  IN 
20-24  26-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-40  50-64  GE  65 

TO' 

(N)  350-010 

3.2 

7.  I 

4.6 

2.2 

.2 _ 

19, 

020-040 

3.3 

5.4 

1.3 

.  6 

t  .0 

12, 

OS 0-0 70 

2.6 

1.2 

.3 

.  1 

4, 

(E)  ODO-1CO 

1.9 

.9 

.2 

3, 

110-130 

1  .  ) 

1.4 

.  1 

2, 

1 40“ 1 60 

1.6 

2.7 

.4 

.2 

4. 

(S)  170-170 

2.6 

6.2 

4.2 

.4 

13, 

200-220 

1  .  i 

3.2 

1.4 

.2 

6, 

230-200 

1.6 

.  3 

.1 

.  1 

7  , 

<H)  260-230 

.9 

.9 

•  P 

2. 

290-310 

3.2 

2.4 

.  1 

G  „ 

>  * 

320-34C 

3.7 

3  •  9 

t  .  1 

•  t 

•  4  •  2 

9, 

VARIABLE 

CALM 

'////// //////// /////////>//// //////// ////////////////////////////// /////////// 

14, 

TOTALS 

2° .  7 

35.6 

14.6 

4.0 

1.6  .2 

100, 

TUT AL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEEO 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


NAMES  K.  I  .  SAWYER'  AFT  Ml 
UTCS  +  5 


PERIOD  OF  RECORDS  AUG  78  -  JUL  83 
MONTHS  4PR  HOURS s  21*23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


*14 

16-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WINO 

? .  2 

.2  19.3 

8.1 

7.5 

L .  - 

.6 

1.0  12.1 

7.9 

6.0 

.  3 

.  1 

4.2 

4.4 

4.0 

•  £ 

3.0 

4.5 

4.0 

.  1 

2.9 

4.9 

5.0 

.4 

.2 

4.9 

6.3 

6.0 

-1 

*  •  4. 

.4 

13.4 

7.9 

8.0 

1  •  * 

.2 

6.7 

7.1 

6.5 

.1 

.  1 

2.1 

4.1 

3.0 

.? 

2.0 

5.6 

5.5 

.  1 

5.8 

4.2 

4.0 

1  .  1 

•  £ 

.4  .2  9.6 

7.0 

5.5 

’///// f ///// 1  m  n ///// 1 ///////// f ///// f / f ///// r // r ////// 1  f / /  14.0  //////////// 

,  -  r.TT  175  72 -  -  100.0  5.T  6.0 

T  ,i T A L  NUM3E0  OF  OBSERVATIONS  900 


C  *  4 


3° 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIV 

USAFCT  AC  •  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


'STATION  NUMBER:  72743*;  STATION  NAME'S  K.  T7  SAWYER  A -'3  Ml 

1ST  TO  UTC :  +  5 


PERIOD  OF  RECORO:  AUG  73  ■<=_ 
MONTHS  APR  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1-4 

6-9 

10-  14 

16-19 

20-24 

26-29  30-34  36-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

(DEG REES) 

V 

(N)  350-010 

3.7 

6.4 

6.5 

3.4 

1.3 

.  1 

21.2 

020-040 

2.r- 

7.9 

4.9 

1.0 

.  3 

.0 

16.7 

0*0-070 

1.7 

2.0" 

’  1" 

.  1 

-  - 

4.1 

(E)  050- ICO 

1.1 

1.  1 

.  2 

.0 

.0 

2.4 

110-130 

1 .  1 

1  .  3 

•  6 

.  1 

3.0 

140-160 

.... 

2.-3 

— IT2 

-<T- 

.0 

“  .0 

5.3 

<S)  170-190 

1.7 

4".  5 

3 .  p 

.3 

.2 

10.9 

200-220 

2.2 

3.6 

1.6 

.5 

.1 

.0 

6.0 

230-250 

"i .  i 

1 71 

C 

•  1 

.  2 

'"'.1 

2.3 

(W)  260-230 

V? 

.  7 

•  -• 

.i 

2.1 

vO 

o 

1 

S>J 

1.5 

1 . 6 

.  7 

.3 

.2 

.  w) 

4  .  “ 

320-340 

T74“ 

- 

7.  3 . 

'  .9 

.5 

.2  .0 

0 . 3 

variable 

CAL1-' 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.4  / 

TOTALS 

20.2 

35.7 

23.3 

7.7 

2.7 

.  3 

100.0 

TOTAL  NUMjL?  rjF  OBSERVATIONS  7200 


C  -  a  -  3R 


\ 


* 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


On  name 

O'  UTC: 

S  K. 

+  5 

I.  SAWYER  AF3  MI 

PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  - 
month:  APR  hours:  all 

JUL  83 

-  I  4  IS 

-10 

WIND  SPEEO  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

38-39  40-40  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

X 

WFTO 

WIND 

S 

3.4 

1.3  .1 

21.2 

10.4 

io.o 

-  •  Q 

1.0 

.3  .0 

16.7 

8.6 

3.0 

1 

.  1 

4.1 

5.5 

5.0 

o 

.0 

.0 

2.4 

5.2 

5.0 

,3 

.  1 

3.0 

6.5 

6.0 

T  t 

.  3 

"Vo  ~  .o 

5.3 

3.0 

7.0 

.  0 

.2 

10.9 

8.9 

9.0 

1  •  *> 

.5 

.1  .0 

8.0 

7.4 

7.0 

•  2 

".  1 

2.8 

7.1 

6.0 

• 

.  i 

2.1 

6  •  6 

6.0 

.  7 

.  3 

.2  .0 

4.8 

7.  3 

6.0 

'  .  V 

77 

'  -  .'V  .  2  .  0 

8.3 

9.6 

. 5.  5 

////////////////////////////////////////////////////////////  10.4  //////////// 

J.3  7.7  2.7  .3  100.0  7.7  8.0 


T  'TAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 


OPERATING  LOCATION  »A»  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HINO  DIRECTION  VERSUS  WINO 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  ”  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION”  NUMBER f~7 27 4 35  STATION  NAME t  K.  J  SAWYER ' AfT  MI  "  PERIOD  OF  RECORD!  AUG  78  -  . 

LST  TO  UTC!  +  5  MONTH:  APR  HOURS:  ALL 

. . .  .  . . . 

CATEGORY  A!  CEILING  GE  200  alJT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  CF  1/2  MILE  (C300  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  Gt 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  1-4  5-o  10-14  15-19  20-24  25-2)  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  1 

(DEGREES)  _  ’2 

30.2  1 

17.6 

3.8 

4.2 

3.3 

5.9 

10.1 

4.5 


1.4 

4.2 

10.5  l 


VARIABLE 
CALM 
TOTALS 


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

T4 . 2  37.2  ~7T. 4  1  O'. 5  ‘4T5  .3  .2 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1107 


3.5  // 

100.0 


(N)  350-010 

2.6 

8.3 

1  1 .2 

6.0 

2.0  . ; 

020-040 

2.3 

6.8 

5.4 

1 .9 

l.t 

050-070 

.9 

2.4 

.  3 

*> 

• 

(E)  C80-100 

1.3 

2.4 

.4 

.  1 

110-130 

•  6 

1.5 

1.2 

140-160 

.° 

3.0 

1.6 

.2 

.2  . : 

(S)  170-190 

.  9 

4.9 

3.  3 

.  9 

.2 

200-220 

.9 

2.5 

1  .n 

.  1 

230-250 

.4 

.  4 

.  1 

(W)  260-280 

.5 

.6 

•  3 

290-310 

1.5 

1.5 

.9 

.  3 

320-340 

1.4 

2.9 

3.- 

.9 

•  ^  •  * 

4 


40 


I 


PERCENT AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


),\  nave':"  k. 

0  UTC:  ♦  5 

l.  SAWYER  AFO  HI 

PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  1 
MONTH:  APR  HOURS:  ALL 

-  JUL  88 

LESS  THAN 
AND/nR 
MILE  ( C300 

1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE 

METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES 

1/2  MILE  10800  METERS). 

( 63 00  ME T E R S )  Wl iTH  C E IL INC' 

GE  2  00 

FEET.  ~ 

-1*.  15-19 

X I NO  SPEED  IN  KNOT S 
20-26  25-29  30-36 

35-39 

60-69  50-66  GE  65  TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

’2 

WINO 

WIND 

1.2  6.0 

2.0  .1 

30.2 

11.2 

11.0 

r.6  1.9 

1.1  .1 

17.6 

9.9 

9.0 

.3  .3 

3.8 

6.3 

5.5 

.  A  .1 

6.2 

6.0 

6.0 

1.3 

3.3 

7.6 

0.0 

1.3  .2 

.2  .1 

5.9 

5.6 

8.0 

3.1  .9 

.2 

10.1 

9.3 

9.0 

1  .r  .1 

6.5 

7.  1 

7.0 

.  ! 

.3 

5.9 

5.0 

•  3 

1.6 

6.3 

6.0 

.  f  .  3 

6.2 

7.  1 

6.0 

.9 

•  S  •  *3  #2 

10.5 

11.7 

11.0 

/// /////////////////////////////////////////////////////////  3.5  //////////// 

->.«  10.5'  6.3  .3'  7?  100.0  9.3  9.0 


T  iTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1107 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  RIND  DIRECTION  VERSUS  WII 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  "  '  "FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.HWYER  AFB  MI  . ”  '  PTrTOD  OF  RECORD:  AUG  78  » 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  MAY  HOURS:  00-0 2 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10 - 1 4  15-19  20-24  "25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

total 

X 

(N)  350-010 

9.4 

9.9 

3.2  .6 

18.2 

020-040 

1.4 

2.8 

.9  .  1 

5.2 

050-070 

o 

•  i 

.9 

1.6 

(F)  090-100 

.4 

.1 

.5 

110-130 

.3 

.9 

.2  _ _ _  _ 

1.3 

140-160 

1.3 

1.6 

.6 

3.5 

(S)  170-190 

3.1 

6.6 

2.3  . .2 

12.2 

200-220 

5  •  5 

4. 7 

1.6 _  _ 

11.0 

230-250 

1.8 

•  P> 

.6 

3.2 

<W)  260-290 

1 .4 

_  .9  .1 

3.0 

290-310 

1.3 

1.2 

•  6 

3.  1 

3  20-  .340 

3.0 

1.7 

.5 

5.3 

VARIABLE  ~ 

CALM 

n ///// / ///// f ////// n i // f  n ///// f ////////////// f ///////// f / f // f / / ///// f //// / 

31.1 

TOTALS 

27.9 

29.9 

11.4  1.0 

100.0 

—  - 

’  TOTAL  nO^MER  OF  OBSERVATnMS  930 

-  41 


C 


4 


1 


MTaGE  frequency  of  OCCURRENCE  surface  wind  direction  versus  wind  speed 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


m-Ts  K.  r.  SAWYER  AF0  Ml  PER  TOD  3F HTCOHo:  Wf  78  -JOLTS" 

:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS:  00-02 


WINO  SPEEO  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WINO 

E  ______  __ 

.6 

18.2 

6.1 

5.0 

.  1 

5.2 

6.9 

7.0 

1.6 

4.9 

5.0 

.5 

2.6 

2.0 

1.3 

6.2 

6.0 

3.5 

6.2 

6.0 

.2 

12.2 

6.7 

6.0 

11.8 

5.2 

5.0 

3.2 

5.4 

4.0 

1  .1  _ _ 

3.0 

7.5 

7.5 

3.1 

5.7 

6.0 

■ . . - 

5.3 

4.6 

4.0 

//////////////////////////////////////////////////////// 

31.1 

//////////// 

1.0 

100.0 

4.  1 

6.0 

T  A L  NUMBER  OF  iTBSFRVAT  IONS  930 

OPERATING  LOCATION  "A”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIN 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  . . ‘  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBERS  727435  STATION  NAME !  K.  I.  SAWYER  AF3  Ml  *  '  PERIOD  OF  RFCOROS  AUG  78  - 

L ST  TO  UTC :  *  5  MONTH:  MAY  HOURS:  03-05 


•  •  • 

DIRECTION 

(DEGREES) 

i-4 

5-9  ‘ 

10-14  15 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
-19  20-24  25-29  ' 30-04 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

(N) 

350-010 

6.2 

6.3 

4.2 

.6  .1 

17.5 

020-040 

2.3 

3.4 

.4 

.1 

6.6 

050-070 

.6 

.5 

1.2 

(E) 

090-100 

.2 

.2 

.4 

110-130 

•  3 

.5 

.9 

140-160 

1.4 

7.3 

•  6 

4.3 

(S) 

O 

J. 

•v 

o 

3.2 

5.2 

1.2 

.  2 

9.8 

200-220 

4.7 

5.7 

.  3 

.1 

11.3 

230-250 

3.  3 

.8 

.3 

.  1 

4.5 

<W) 

260-290 

2_._3 

1.1 

.6  _ 

_.  2 

4.2 

290-310 

1.9 

.9 

.  3 

.  I 

3.2 

320-340 

2.4 

2.2 

1.4 

.  1 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

/  f  //// ni// r //////// 1  / ///////'// / f //////  / //////// / // f  / ///  f  ///////////// r ///// / 

30.1  / 

Terr  act 

79.  E 

2  0.1 

^077 

I.-  .1 

100.0 

TUT  AL 

NUMBER  OF  0°SE  3  VAT  I  DNS 

930 

t 


C  -  4  -  4? 


•  E  NT  AGE  FRFOUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEEO 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

I!  ME:  k7i.  SAHYER  TfX  Ml  PERIOD  OF  RECORDS  AUG'  78  -  JUL  88 


C  :  +  5 

-  -  -  ...... 

MONTH:  MAY 

HOURS:  03-05 

1  I t;*  1 9 

WIND  SPEED  IN 
20-24  24-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64 

GE  65  TOTAL 

X 

MEAN- 

HIND 

MEDIAN 

HIND 

.4 

.1 

1 7 . 5 

6.9 

6.0 

-1 

6.6 

6.0 

6.0 

1.2 

4.0 

4.0 

.4 

5.5 

5.0 

.9 

4.8 

5.0 

4.3 

6.1 

6.0 

.2 

9.8 

6.3 

6.0 

.1 

11.3 

5.2 

5.0 

.  I 

4.5 

4.3 

3.0 

1 
•  L. 

4.2 

5.6 

4.0 

.  1 

3.2 

5.3 

4.0 

.  1 

6.0 

6.3 

6.0 

/// // //// //// /7T///7 ///// ft /// /// ///// f ///////// // / / // //  30.1  //////////// 

i."  . ;r  loo.o 

r.*.L  number  of  o°$ervations  930 


4.2  5.0 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  "  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER!  727435  STATION  NAME!  K.  I.  SAWYER  AFB  MI . .  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  “78  -  ) 

LST  TO  UTC !  +  5  MONTH:  MAY  HOURS:  06-08 


DIRECTION 
( DEGREES ) 

1-4 

6-9 

WIND  SPFED  IN  KNOTS 

10-14  16-19  20-24  26-29  30-34  36-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL  i 
X 

(NI  360-010 

3.6 

6.8 

5.1  .8  .3  . 1 

16.6 

020-040 

_ 3.0  _ 

4. 7 

1.9  .2  .1 

10.0 

C50-070 

_ 1.1 

.5 

1.6 

( E )  080-100 

c\ 

.9 

1.4 

110-130 

.  1 

1 . 5 

•  »_ 

2.0 

140-160 

1.4 

1.9 

.4 

3.8 

(SI  170-190 

2.9 

6.7 

2.2  .3 

11.1 

200-220 

6.8 _ 

6 .  1 

1.6  .2 

13.5 

230-260 

2.3 

1.6 

_ _ _ 

4.7 

(W)  260- 2  a0 

_3 .  i 

1.5 

.3  _  .1 

5.1 

290-310 

2.7 

1.4 

.  3 

4.4 

320-340 

1  •  5 

2.6 

_ 2_._2_ _ ._2 _ 

6.5 

variable^ 

C&LM 

// j> //////// U /////////////////////////// f ///////////////////////////////// f / / 

19.4  // 

TOTALS 

29.1 

34.2 

16.0  1.8  .4  .1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

CENT  AGE  FREQUENCY  DF  OCCURRENCE  SURFACE  W I  NO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  03SERVATI ONS 


name;  k. 

tc  :  ♦  6 

I.  SAWYER  AFB 

HI 

''  PERIOD  OF  RFCORO:  AUG  73- 
MONTH!  MAY  HOURS!  06-08 

JUL  ~36~ 

!  15-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

•  H 

.3  . 1 

16.6 

3.2 

8.0 

.2 

.  1 

10.0 

6.9 

7.0 

1.6 

3.9 

4.0 

1.4 

5.4 

6.0 

2.0 

6.4 

6.0 

3.3 

6.0 

6.0 

•  3 

11.1 

7.0 

7.0 

.2 

13.5 

5.4 

4.5 

4.7 

5.4 

5.0 

.  1 

5.1 

4.3 

4.0 

4.4 

4.6 

3.0 

#  £ 

6.5 

7.5 

7.0 

/////////////////////////////////////////////////////////  19.4  //////////// 

rn  .4  .  i 

TAL  NUM3ER  OF  OBSERVATIONS  930 


100.0 


5.2 


6.0 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  W 


USAFFTAC,  ASMEVI 

LLE  NC 

FROM  HOURLY  09 

SERVATIONS 

STATION  NUMBER : 

7  2  7  A  3  6 

STATION  NAME 
LST  TO  UTC: 

:  K. 
+  5 

I.  SAWYER  AF9  MI 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD!  AUG  78 
MAY  HOURS:  09-1 

DIRECTION  ~ 
(DEGRFFS) 

1  -A 

6-9 

10-1 A  16 

*19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

2  0 - 2  A  25-29  30-3 A 

35-39  A0-A9 

60-6A  GE  85  TOTAl 

X 

IN)  350-010 

1.0 

A.  7 

<5.0 

3.2 

•  8 

15.7 

020*0 AO 

3.2 

5. 3 

6.1 

1.1 

18.2 

060*070 

2.2 

1.7 

.3 

A. 2 

(El  080-100 

1  •  5 

1.2 

2.7 

110-130 

1.2 

.9 

2.0 

1A0-160 

2.2 

3.  A 

1  .A 

7.0 

(S)  170-190 

1.6 

7.3 

5.  A 

1.1 

.2 

15.6 

200-220 

3.5 

5.  A 

2.6 

.6 

12.2 

230-260 

1.6 

2.3 

.6 

.6 

5.1 

(W)  260-2P0 

1.1 

2.2 

1 .6 

.  1 

A. 9 

290-310 

.  3 

2.7 

1.2 

A. 6 

320-3AC 

.6 

2.6 

1.7 

.  6 

.1 

5.6 

VARIABLE 

calm  / 1  f/ //// 1  fi/ ////////// // / //////// r ////////// r //// / //// f  f  r ////////// / //////// 1  ?.3 

totals  ~7wn  4  3.1  b';t  777  r.T  100.0 

TOTAL  NUMBtp  OF  03SF°V AT  IONS  930 


C  -  4 


A  A 


Pc:  "CENT  AGE 

frequency  of  occurrence  surface  wino 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

direction  versus  wind 

SPEED 

IN  NAME  :  <  • 
|  UTC:  5 

I.  SAWYER  AF-j  MI  PERIOD 

MONTH: 

OF  record:  AUG  78  - 
MAY  HOURS:  09-11 

JUL  88 

-14  15-19 

HIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49 

50-64  GE  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

•  .0  3.2 

« 8 

15.7 

11.0 

10.0 

..1  1.1 

18.2 

8.0 

8.0 

1 

4.2 

4.9 

4.0 

2.7 

4.4 

4.0 

2.0 

4.4 

4.0 

1  .  4 

7.0 

6.4 

6.0 

.4  1.1 

.2 

15.6 

9.1 

9.0 

.6 

12.2 

7.  1 

7.0 

.  ‘  .6 

5.1 

7.8 

7.0 

: .1 

4.9 

7.7 

8.0 

l .  ’ 

4.6 

7.4 

■3.0 

'  .  1  .0 

.1 

5.6 

9.5 

9.0 

//////////////////////////////✓////////////////////’/////////  2.3  //////////// 

.  •  7.1  nr  loo.o  <1.0  g.o 

r  )T  \L  NUMBE0  OF  03SE°VAT  IONS  930 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  V 

usafetacT Asheville  n'c  from  hourly  observations 


STATION  NUMBER: 

727435 

STATION  NAME 
LST  TO _UTCJ_ 

:  K. 

+  5 

1.  SAWYER  AFB  Ml 

PERIOD  OF  RECORD:  AUG  7d 
MONTH:  MAY  HOURS:  12- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14  15 

-19 

20-24  25-29  30-34  35-39 

40*49  60*64  GE  65  TUI  A 

(DEGREES) 

— 

.  -  ...  ....  • 

(N)  350-010 

.  3 

3.0 

5.7 

2.4 

1 . 3  . 2 

13.3 

020-040 

2.7 

10.3 

1 1  -  1 

1.2 

.  1 

25.4 

050-070 

2.2 

3.  J 

1.2 

.  1 

7.2 

(E)  080-100 

1.0 

1.1 

.  1 

2.2 

110-130 

JL^l 

1.3 

•  6 

3.0 

140-150 

1  .  1 

3.  3 

1.8 

.  1 

.  1 

6  •  3 

IS)  170-190 

1.9 

5.9 

7.6 

•  9 _ 

.5  .3 

17.2 

200-220 

,  ! _ 

_  3.3 

2.7 _ 

1.1 

.5 

3.4 

230- 250 

•  9 

1.2 

1  .9 

.4 

4.4 

<  H)  260-280 

. .6 

1.3 

_  .3 

.  1 

2.4 

290-310  _ 

.  3 

1.3 

1.4 

4.0 

320-340 

.4 

1.9 

2.D 

1.0 

4.4 

VARIABLE 


CAL« 


.  a 


TOTALS'  1A.3'  '38. 2~  36.4' “  7.3  2.5  '  .5 


100.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4 


45 


E-  CENTAjjE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

n  “Tame  :  k .  i  T  sawyer  “at  b~mT  period  of  record:  aug  7<r-  JuLEse 

OTC :  ♦  5  month:  HAY  HOURS:  12-14 


WIND  SPEEO  IN  KNOTS 


14 

18-19  20-24 

23-29  30-34  38-39  40-49  30-44  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

.  7 

2.4 

1.3 

.2 

13.3 

12.3 

12.0 

.  1 

1.2 

.  1 

25.4 

9.1 

9.0 

.  1 

i-1- 

_ 

7.2 

6.5 

6.0 

.  1 

2.2 

5.3 

5.5 

3.0 

6.1 

6.0 

.  * 

_ .J  ___ 

.1 

. . 

6.5 

7.6 

7.0 

•  o 

.9 

.8 

.3 

17.2 

10.2 

10.0 

1.1 

.3 

8,4 

10.3 

10.0 

t  ) 

.  4_ _ 

4.4 

9.0 

10.0 

X 

.  1 

2.4 

6.7 

6.5 

.4 

4.0 

7.7 

8.0 

1.0 

5.4 

10.1 

10.0 

//////////////////////////////////////////////////////////  .8  //////////// 

-  "  7.3  275  .8  100.0  9.2  9.0 


T  !ML  NUHBEP  OF  OBSERVATIONS  930 


-1 


OPERATING  LOCATION  "A”  PERCENTAGE  FREOUENCY  :JF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  RIND  S- 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


ST  AT  TON  NUMBER  *  72  7  A  OS  STATION  NAME:  k.T.  SAxYER  AFti  Ml 

L  ST  TO  UTC :  *  5 


PERIOD  0^  RECORDS  AUG  73  -  JUL 
«'.’NTh:  may  HOURS:  15-17  _ _ _ 


NINO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  -A 

6-9 

10-1  A 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

V 

Mr  A 

-IN 

(N)  350-C1C 

.2 

3.3 

6.3 

3.2 

i.o 

13.o 

1  7. 

020-040 

2.7 

16.3 

1A.  7 

1 . 5 

35.3 

9. 

050-070 

_1  .  7 

6.1 

1  .  3 

. . . 

9.4 

7. 

(c)  000-1  DO 

.  1 

1  .  1 

.  1 

.1 

1.6 

6. 

110-130 

.  A 

• 

.  1 

1 . 3 

U 

J  • 

lAQ-lbO 

__  1.1 

_  3  ._7 

_  4.7 

.3 

.  l _ _ 

9.9 

9  a 

(S)  170*1 

•  “ 

A. A 

4.7 

1.3 

.4 

13.5 

1''. 

200-220 

.  2 

2.6 

1 . 5 

.5 

.4 

5.3 

10. 

230-250 

«  ^ 

.a 

U1 

_ .  3 

.1  .1 

2.9 

■-> , 

(H)  253-250 

• 

1.3 

.1 

1.5 

1 1. 

200-310 

•  5 

•  3 

•  4 

.  1 

1.6 

7. 

320-340 _ 

•jL 

1  .t  _ 

1  .4 

.4 _ 

.  1 

3.5 

13. 

VAJ I  A  3LF 

C  ALM  ///////// // ///////////////// // ///////////////////// f //////// / /////////////// /  .2  //// 

TOTALS  3'.<S"""4"f.6  '  39.0  7.>.  2.3  .1  100.0  4. 

TUTAL  NUMBER  UF  0(3  SB  R  V A  T  I  ON  S  ROD 


A  6 


C  -  A 


-!  C  E  NT  A  G  £  FREQUENCY  UF  OCCURRENCE  SURFACE  RIND  DIRECTION  VERSUS  RIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


name:  K.  I .  SAWYER  AF 3  Ml  PERIOO  OF  RECORD:  AUC  73  -  JUL  8B 

■JTC:  ♦  3  month:  may  HOURS:  IS- 17 


4  13-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

V 

MEAN 
HI  NO 

MEDIAN 

WIND 

1.  3 .  2 

1.0 

13.3 

12.3 

12.0 

7  1.5 

35.3 

9. 1 

9.0 

i  ~) 

1  •  t- 

■  ••  -  .  ...  . . .  ..  .. 

9.4 

7.1 

7.0 

.  1 

1.6 

6.9 

6.0 

l 

1 . 3 

5.3 

5.0 

7  _  .3 

_ .  1 

9.9 

9.5 

10.0 

7  1.3 

#  4 

13.5 

10.3 

11.0 

.5 

«  4 

5.3 

10.5 

9.0 

1  .3 

_ .  1  .i 

2.9 

9.9 

10.0 

.  i 

1.6 

10.5 

10.0 

.  i 

1.6 

7.9 

6.0 

.4 

_ .i 

3.8 

10.3 

10.0 

////////////////////////////////////////////////////////// 

.2 

//////////// 

l.i, 

?•  3  .1 

100.0 

9.7 

9.0 

r  T  -.L  NO" 

'3£R  UF  OBSERVATIONS  930 
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C  -  A 


t 


OPERATING  LOCATION  ”_A" 
USAEfTAC.  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER!  727435 


station  name:  k.  i.  Sawyer  afb  mi 
LST  TO  UTC :  +  5 


PERIOD  or-  RECORD:  AUG  78  -  J 
month:  may  HOURS:  15-20'— 


DIRECTION 

(DEGREES) 


1-4 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  39-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

v 


(N)  350-010 

3.4 

6.2 

4.9 

020-040 

5.1 

17.4 

5.7 

050-070 

5.6 

4.7 

.  3 

(E)  030-100 

1.5 

.9 

110-130 

1.1 

.9 

140-160 

2.9 

6.3 

2.6 

(S)  170-190 

1.0 

5.  1 

A  »  ^ 

20C-220 

•  5 

1.0 

1 .  3 

230-250 

.  t 

1.0 

.6 

(W)  260-2^0 

.  4 

.6 

290-310 

.2  __ 

1.1 

.9 

320-340 

.  3 

•  9 

1.4 

variable 

CALM 

////////, 

A///// 

/////// 

TOTALS 

72.7 

45.9 

22.  r 

1.3 

.  6 


.6 


1 .  7 
.3 
.  I 


.  4 


.  3 


.  1 


16.6 

29.6 

10.6 
2.5 
1.9 

12.0 

12.7 

3.2 

l.o 

1.3 
2.2 
3.0 


4.7  1.1 

TOTAL  NUMBER  of  observations 


2.6  f/t 

100.0  \ 


930 


47 


C  -  4  - 


1 


RCENTAGF  frequency  of  occurrence  surface  wino  direction  versus  wind  speed 

FROM  hourly  OBSERVATIONS 


n  hawe:  k.  i .'Sawyer  afb  mi 

IJTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78-  JUL  88 
MONTH:  MAY  hours:  13-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

-14  13-19  20-24  25-29  30-34  35-30  40-49  50-64  GE  65 

total 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

- . c-  1.3  .6 

16.6 

3.9 

8.0 

■> .  7  .6 

29.6 

7.2 

7.0 

4 

10.6 

4.8 

4.0 

2.5 

4.0 

3.0 

1.9 

4.8 

4.0 

’.6  .2 _ 

12.0 

7.0 

7.0 

1.7  .4 

12.7 

10.2 

10.0 

: . .3 

3.2 

9.  1 

9.5 

.4  .1 

1  •  h 

3.3 

9.0 

1.3 

8.8 

10.0 

•  J 

2.2 

3.3 

3.5 

.  .3  .1 

3.0 

10.3 

10.0 

/////'////////////////////////////////////////////////////// 

2.6 

//////////// 

4.7  l.  1 

T  TAU  number  OF  OBSERVATIONS  930 

100.0 

7.5 

7.0 

C  -  A 


47 


r 


OPERAT ING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

PERCENT  AGE 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  RIND 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

DIRECTION  VERSUS  WU 

STATION  njmre 

R:  727435 

3TA 
L  ST 

T I TIN  NAME: 
TO  UTC :  * 

K. 

5 

I.  SAWYER  AFH  MI  PERIQO 

MONTH: 

OF  RECORD:  AUG  76  - 
MAY  HOURS:  21-2J 

DIRECTION 

(DFGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49 

50-64  GE  65  TOTAL 

( N )  350-010 

9.9 

5.7 

2.7 

.9 

20.  1 

020-040 

3.2 

2.7 

1.1 

.  1 

7.  1 

050-070 

2.3 

1 .0 

.  1 

3.3 

IF)  090-100 

1.1 

.3 

1.4 

110-130 

1.0 

.6 

1 . 7 

140-150 

3.0 

2.  a 

•  b 

6.3 

(S)  170-190 

4.5 

9.0 

7.3 

.  h 

.  1 

17.6 

200-220 

?  •  f 

2 . 9 

1.0 

.  1 

5.5 

230-250 

1.4 

.6 

.6 

.1 

2.6 

(W)  240-230 

1  .3 

___  .  3 

.  1 

1.7 

290-310 

1  .  1 

.  1 

2.0 

320-340 

2.9 

2.3 

.  4 

.  1 

5.6 

VARIABLE 

CAL* 

/////// /////////////////////////V///////// ///////////////////////////////////  23.6 

TOTALS 

33.9 

30.4 

9.7  2 

.0 

.1 

100.0 

TOTAL  NUM3ER  OF  OHSf  R  V IT  IONS  930 


45 


! 


C 


4 


i 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


ION  NAME 
TO  OT C  • 

:  K. 

♦  5 

I.  SAWYER  AFB 

MI  PERIOD 

MONTH: 

OF  record:  AUG  78  - 
MAY  HOURS!  21-23 

JUL  88 

>14  15 

•19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  2F-29 

knots 

30-34  35-39  40-49 

80-64  GE  65  TOTAL 

•* 

'• 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

2.7 

.9 

.  . . [  ’ 

20.1 

5.7 

5.0 

1 . 1 

.  1 

7.  1 

5.6 

5.0 

.  1 

3.3 

3.9 

4.0 

1.4 

3.1 

2.0 

1.7 

4.3 

4.0 

•  T> 

6.3 

8.4 

5.0 

1 . 3 

•  b 

.  1 

17.6 

7.1 

7.0 

1*0 

.i 

6.5 

6.0 

6.0 

•  ' 

.  i 

. . 

2.6 

8.6 

4.0 

.i 

1.7 

3.9 

2.0 

.  I 

2.0 

5.2 

5.0 

.  4 

.  i 

5.d 

5.4 

5.0 

// ///////////////////////////////////////////////////////////  23.0  //////////// 

‘.7  2.0  7T  100.0  4.4  5.0 

T  TAL  number  Of  OHSER VAT  IONS  930 


C  -  4  -  4". 


T 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  W I  NO  DIRECTION  VERSUS  Wl 

IJSAFETAC,  ASHEVILLE  NC  "  . . .  FROM  HOURLY  03SER VA  TI GNS 


STATION  NUN3FR :  727435  STATION  NAME !  K.  I.  SAWYER  AFB  MI  PERIUD  OF  RECORD:  AUG  73 

LST  TO  UT c:  *  5  MONTH:  MAY  HOURS:  ALL v 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPFED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

( DpGREp  S I 

(N)  350-010 

4.2 

T.  4 

4.7 

i .  6 

.5  .0 

16.5 

320-040 

3.0 

M.3 

6.1 

.6 

.0 

17.2 

950-070 

2.0 

2.4 

.4 

.0 

4.9 

(£)  030-100 

.  3 

.7 

.0 

.0 

1.6 

110-130 

.  7 

.9 

.  1 

1.3 

140-160 

1.3 

3.2 

1.6 

.1 

.0 

6.7 

(SJ  170-190 

2.4 

■’6TT 

4.1 

.6' 

.2'  .0 

13.7 

200-220 

"3".  1 

3 . 3 

1 .6' 

.4 

.  1 

9.0 

230-260 

1.5 

1.1 

.3 

.2 

.0  .0 

3.7 

(W)  260-230  ' 

1.2 

1.1 

.  7 

.  1 

.0 

3.0 

290-310 

"  1.1 

1 . 3 

.  7 

.0 

.c 

3.1 

320-340 

1.4 

2.0 

1.4 

.3 

.c 

5.2 

VARIA3LE 

CALM 

/////// / //////// / / // / / /// // ////// // /////// n ////// / / / //// / f / /////// // / // / / // / 

13.3 

TOTALS 

2  3.2 

36. 3 

21.2 

4.1 

.8 

100.0 

Tr 

)T AL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

7440 

C 


4 


40 


if  ?CFnT age  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

. . FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

\  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFb'mT  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78-  JUL  ~53~ 

UTC :  5  MONTH:  MAY  hours:  ALL 


WIND  SPFEO  IN  KNOTS 


14 

IS-  19 

20-24 

26-29  30-34  35-39  4G-49  50-64  G£  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

.  -  ^  •  -• 

‘  wind 

“■WIND 

.  7 

1.6 

•  5 

.0 

16.5 

8.6 

3.0 

.  1 

•  6 

.0 

17.2 

3.0 

3.0 

’  4 

•  D 

4.9 

5.5 

5.0 

.0 

1.6 

4.7 

4.0 

.  1 

1.8 

5.4 

5.0 

•  *' 

.  1 

.0 

6.7 

7.1 

7.0 

.  1 

.6 

.  2 

.0 

13.7 

3.6 

CD 

• 

o 

.4 

.  1 

9.0 

6.3 

6.0 

7T~ 

.0 

.0 

3.7 

6.9 

6.0 

.  7 

.  l 

.0 

3.0 

6.6 

6.0 

,  7 

.0 

.0 

3.1 

6.4 

6.0 

•  '* 

•  j 

~.c 

5.2 

7.7 

7.0 

/////////////////////////////////////////////////////////// 

13.8 

//////////// 

4.i 

.8 

100. 0 

6.5 

7.0 

T  ;TAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 


OPERATING  LOCATION  "A''  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIN 

USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION- NUMBERS  727435  STATION  "naMET~K .  I.  SAWYER" AF 3M[ .  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  - 

LST  TO  UTC!  +  5 _  MONTH:  MAY  HOURS*.  ALL 


CATEGORY  A: 

CEILING  GF 

200 

BUT  LESS 

THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AND/OR 

DIRECTION 

VISIBILITY 

1-4 

GE 

•  •  1  • 

9-9 

1/2  MILE 

10-14 

(0800  MFTFRS)  9UT  LESS  THAN  3  MILES  (4900  METERS)  WITH 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

18-19  20-24  29-29  30-34  39-39  40-49  90-64  GE  69 

CEILING 

TOTAL 

(DEGREES) 

% 

(N)  390-010 

2.9 

10.9 

9.9 

3.0  1.6  .1 

28.2 

020-040 

3.1 

0 ,5 

3.2 

.  4 

19.6 

090-070 

2.1 

.  7 

2.8 

(F)  090-100 

_ 1  •  2 

1.3 

.  1 

2.7 

110-130 

1  . 1 

2.2 

.  6 

. 

3.9 

140-160 

2.2 

9.3 

1.0 

8.5 

(S)  170-190 

1.3 

7.1 

4 .0 

.4 _  .1 

13.0 

200-220 

1.9 

9,4 

1.2 

.2 

8.3 

230-290 

.  9 

1.2 

.4 

2.6 

<W)  2  6  0 - ?  p  0 

.  7 

.  4 

.9 

.  I 

2.1 

290-310 

• 

1. 1 

.2 

2.1 

320-340 

_  • _ 7 _ 

2.2 

1.9 

•  *1 

5.2 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.6 

TOTALS 

13.9 

46.2 

737? 

9.G  1.6  .2 

100.0 

tOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  001 


C  -  A 


/ 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


ION  NAME!  K.  I.  SAWYER  AFB  MI  PERIOD  OF  RECORDS  "AUG  78  -  JUL  88 

I  1  UTCS  +  5  MONTHS  MAY  HOURSS  ALL 


r . 

f  LESS 

than" 

AND/OR 

1500  FEET  WITH  VISIBILITY  CE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

MILE 

(0800 

METERS)  8UT  LESS  THAN 

3  MILES  ( A800 

METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

r . 

>-i* 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOT S 

2  0-2 A  25-29  30-3A 

35-39  A0-A9 

50-6A  GE  65  TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

% 

WIND 

WIND 

>  • 

3.0 

1.6  .1 

28.2 

10.3 

10.0 

’ . , 

.  8 

16.6 

7.5 

7.0 

2.8 

3.7 

3.0 

.1 

2.7 

5.1 

5.0 

3.9 

6.3 

6.0 

i .  i 

8.5 

6.2 

6.0 

-t  .  ^ 

.  A 

.1 

13.0 

8.5 

3.0 

i 

-} 

•  4_ 

8.8 

6.8 

6.0 

. 

2.6 

6.3 

6.0 

#  •  1 

.  1 

2.1 

7.5 

9.0 

) 

2.1 

6.1 

6.0 

: .  > 

•  A 

5.2 

3.6 

8.0 

////////////////////////////////////////////////////////////  A.  6  //////////// 

1..'  5  70  r.6 . .2  ~  . .  100.0  7.7  8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  001 


C  -  A 


t 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFET  AC  »  AS  HE  VI 'LL  E  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  RIND  DIRECTION  VERSUS  WIN 
'  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  72  74  3S  STATION  NAME  :  K.  I.  S  A  W  YF  R  ~AFb  ~Ml  . . PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  - 

LST  TO  UTC :  +  5  MONTH:  JUN  HOURS:  00-02 


_  WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  1-4  6-9  10*14  IS- l 9  20-24  25-29  30*34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

(DFG.REES)  % 


(N)  350-010 

5.7 

2.9 

3.1 

.  1 

11.3 

020-040 

1.1 

1.2 

m  2 

2.6 

050-070 

.9 

.6 

1.4 

(E)  080-100 

.2 

.2 

110-130 

.7 

.2 

.9 

140-160 

1.0 

1.1 

•  4 

2.6 

IS)  170-190 

3.9 

7. 3 

3 .  ? 

.2 

15.2 

200-220 

7.2 

7.2 

2.1 

17.0 

230-2=0 

3.2 

1.1 

.  1 

4.4 

(w)  260-290 

3.3 

1.  1 

.2 

4.7 

290-310 

4.2 

1.0 

5.2 

320-340 

3.2 

1.9 

!  .0 

6.1 

VARIABLE 

CAL” 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

27.9 

TOTALS 

34.6 

25.6 

10.9' 

.7  . . 

100.0 

TiiTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WlNO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

from  hourly  Observations 


jT  I il N  NAMES  K.  I.  SAWYFR  AFb  MI  "  PERIOD  OF  RFCORO:  AIJG  78  “  JUL  88 

[  TO  UTC  S  +  5  MONTHS  JUN  HOURSs  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

>  -  1  A  IS- 19  20-24  25-29  30-3A  35-39  A0-A9  50-6A  GE  65 

total 

•4 

MEAN 

WIND 

MFDI AN 
WIND 

3.1  .1 

il. a 

6.3 

5.0 

*  3 

2.6 

5.0 

5.0 

1 .  A 

3.5 

3.0 

.2 

3.5 

3.5 

.9 

3.5 

3.0 

.  ^ 

2.6 

6.1 

7.0 

) . .2 

15.2 

7.0 

7.0 

’.1  .A 

17.0 

5.8 

5.0 

.1 

A. A 

A  •  0 

A  .  0 

•  - 

A. 7 

3.9 

3.0 

5.2 

3.6 

3.0 

’  .0 

6.1 

6.  A 

A  .  0 

///////////////////////////////////////////////////////////// 

27.9 

// ff /////// f 

:  "7T" 

100.0 

A  .0 

5.0 

T  J  r  AL  number  of  ~q& servat IONS  900 

OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIN 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER 

:  727435 

STATION  NAME:  K. 
LST  TO  UTC :  ♦  5 

I.  SAWYER  AFB  MI 

PERIOD  OF  RECORD:  AUG  73  - 
MONTH:  JUN  HOURS:  03-05 

DIRECTION 
( OcGREE  S ) 

1-4 

5-9  10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
‘20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

(N)  350-010 

4.  3 

3.1  2.B  .2 

12.4 

020-040 

1.  7 

2.6  .1 

.1 

4.4 

050-070 

.4 

.  1 

.  6 

(F)  OHO- 100 

.  1 

.  i 

110-130 

.4 

.4 

.9 

140-150 

.  Q 

1.2  .4 

2.6 

IS)  170-10C 

4.6 

6.0  2.3  .3 

13.2 

200-220 

6.6 

6.2  l.o  _ .2 

14.9 

233-250 

3.4 

1.3  .2 

5.0 

(W)  250-2°0 

4.4 

1.3  .2 

6.0 

290-310 

5.2 

?  .  4 _  .  1 

7.  3 

320-340 

4.4 

1.4  .3 

.  1 

6.3 

VARIABLE 

CALM 

////////////////// //////"/  /T/  / /IT/  /'///// f ///////////// r ////////////////////// /  25.  h 

TOTALS 

3  H  .  3 

26.1  H.3  .7 

.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

1 


4 


C  r\T  AGE  FRECUENC Y  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRQV  HOURLY  OBSERVATIONS 


NAME :  K, 

rc :  ♦  * 


I.  SAWYER  AF8  «I 


PERIOD  OF  RECORO:  AUG  78  -  JUL  88 
month:  JUN  hours:  03-05 


1 '  -  1  9 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  28-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 


TOTAL  MEAN  MEDIAN 
X  WIND  WINO 


.  1 


.  I 


4 


.  I 


12.4 
4.4 
.6 
.  1 
.9 
2.6 
13.2 
14.9 
8.0 
6.0 
7.  *3 
6.3 


5.9 

5.9 
3.4 
5.0 

4.6 

6.0 

6.7 

5.7 

3.9 
3.6 
4.0 
4.2 


4.0 

5.0 

3.0 

5.0 

5.0 

6.0 

6.0 

5.0 

3.0 

3.0 

4.0 

3.0 


3' '////// //// /// // ////// ////////////////// /////// ///////////  25.8  //////////// 

.7  . .7  100.0  3.9  4.0 

■  TAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  82 


I 


J. 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS 

USAFETAC.  ASHEVILLE  NC  ~  -  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:"  727435  STitlON  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFB  MI  .  'PfRTOD  OT  rTCOR0:~  AUG  7 

LST  TO  UTC :  *  5  MONTH:  JUN  HOURS:  06 


HIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-35  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOT; 

(DEGREES)  _  _  %’ 


VARIABLE 


calm  77///T//n///7f/i7/7//7//i77i///i/////f ////// //i/ifi/if ////// iftfitt/itinifr  i3.<3 

TOTALS-  34.6  5476  TT7I  175  TT  . . .  100.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


RCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


.  name:  K.  I.  SAWYER  Af 
UTC:  ♦  5 


"PERIOD  OF  rFCorQ:  "AlfS- 7F  -  JUL  88' 
MONTH:  JUN  HOURS:  06-0Q 


WINO  SPEED  IN  KNOTS 

4  14-19  20-24  25-2 9  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 


TOTAL 

v. 

MEAN 

HIND 

MEDIAN 

HIND 

11.7 

7.5 

8.0 

7.7 

6.2 

6.0 

1.7 

4. 1 

3.0 

.9 

3.3 

3.0 

.7 

2.8 

2.5 

4.4 

6.  1 

5.0 

14.1 

7.2 

7.0 

13.0 

6.5 

5.0 

8.0 

5.0 

4 . 0 

7.0 

4.8 

4.0 

9.0 

5.4 

5.0 

9.0 

5.6 

5.5 

//////////777/////////////////////////////////////////////  13.9  //////////// 

1  T75  73  —  ~  .  100.0  5.3  670 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSfcWAT I QNS"  900 


p 


I 


OPERATING  LOCATION  “A" 
USAEETAC,  ASHEVILLE  NC 

PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

DIRECTION  VERSUS 

STATION  NUMBER! 

727435 

STATION  NAME 
LST  TO  UTC: 

:  K. 
+  5 

I.  SAWYER 

AFB  MI  PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  AUG  7 
JUN  HOURS:  0^ 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1“^4 

5-9 

10-14  15 

-19 

WIND  SPEED 
20-24  25- 

IN  KNOTS 

29  30-34  35-39  40-49  1 

50-64  GE  65  TOT 

•/ 

• 

(N)  350-010 

1.6 

6  •  0 

4.3 

1.3 

.1 

13. 

020-040 

2.4 

6.2 

2 .9 

.4 

12. 

050-070 

2.2 

? .  6 

.2 

8. 

(E)  oao-ico 

1.3 

.8 

2. 

110-130 

.9 

•  6 

1  . 

140-160 

.9 

1.2 

1.1 

.1 

3. 

(S)  170-140 

2.4 

5.0 

6.1 

1.2 

.2 

15. 

200-220 

2.8 

4.4 

5.4 

1.3 

.2 

14. 

230-250 

2.1 

4.6 

2.3 

.3 

.3 

9. 

<W)  260-250 

1.1 

3.4 

.9 

5. 

290-310 

1.6 

3.3 

2.1 

.4 

7. 

320-340 

1.6 

3.3 

3.3 

.3 

S. 

VARIABLE  . 

calm  7777 7 77777/777/77/ 7 77 77 / 77 77777777 7/77777 //////// ////////// 7 //// 7 / 7 ///////// /  1 . 

TOTALS  2174  4176  2176  “ 573  78  ~  '  ~  "  100. 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  64  / 


J 


w 


CENTAGE  FREQUENCY  of  occurrence  surface  wind  DIRECTION  VERSUS  wind  speed 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


.NAME:  K . 
TC:  +5 

1.  SAWYER  AFB 

MI 

PERIOD  OF  RECORO!  AUG  78  - 
MONTH:  JUN  HOURS*.  09-11 

JUL  88 

_ _ 

IS- 1 9 

WINO  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

X _ 

MEAN  ~ 
WIND 

MEDIAN 

WINO 

1.3 

.1 

13.3 

9.2 

9.0 

.4 

12.0 

7.6 

7.0 

5.0 

5.0 

5.0 

2.6 

3.9 

4.0 

1.7 

4.5 

4.0 

.  1 

3.3 

*  7.6 

7.5 

1.2 

.2 

15.0 

9.3 

10.0 

1.3 

.2 

14.2 

9.0 

9.0 

.3 

.3 

9.7 

7.  <3 

7.0 

5.4 

6.8 

6.0 

.4 

7.4 

3.0 

7.0 

.3 

8.6 

8.4 

8.0 

. . 

jv//////////////////v////////////////////////////////////  1.8 

//////////// 

S.3 

.8 

100.0 

7.9 

15.0 

1'TAL  NUMBER  OE  OBSERVATIONS  900 


-£~=-  4  -  5* 


r 


u. 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  A I  NO  DIRECTION  VERSUS  WIi 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  "  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  727436  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AF3  hT~~~  PERTOTrOT  RECORD:  AuG  78 

LST  TO  UTC:  ♦  8  MONTH:  JUN  HOURS:  12-1’ 


WIND^PEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  1 -4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50*64  GE  65  TOTAL 

(DEGREES) _ _ _ _ _ _  _  _  v- 


(N) 

350-010 

.9 

3.9 

4.9 

1.2 

10.7 

020-040 

2.7 

13.0 

4.9 

.6  .1 

21.1 

050-070 

2.3 

4.3 

.9 

8.0 

(E) 

030-100 

.9 

.  7 

1.6 

110-130 

1.4 

.9 

.2 

2.6 

140-160 

.6 

1.4 

1.9 

.  6 

.2 

4.6 

(S)  170-190 

1.9 

3.7 

6.  1 

2.0 

.3  .1 

14.1 

200-220 

1.0 

5.1 

4.8 

1.4 

.4  .1 

12.  c 

230-250 

1.1 

2.7 

3.1 

.7 

.2 

7.o 

(W)  260-290 

.4 

1.6 

1.4 

,4 

.  1 

4.0 

290-310 

.  3 

2.2 

2.6 

.4 

.  1 

5.7 

320-340 

1.1 

2.4 

2.4 

.4 

.3 

6.9 

VARIABLE-' 

CALM 

"7 // // / / // /> / / //// 7 / ///// // /////// / // / ////////// / r // 1 / / / /////// / ///////// / / / / / 

.3 

TOTALS 

14.6 

42.3 

32.9 

7.7  1 

.7  .2 

100.0 

TOTAL 

NUMBER 

OF  OBSERVATIONS  900 

T  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  W I  NO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


JUL  88 

^  s  K  • 
*■  ? 

IT  Sawyfr  af ai 

MI 

PERIOD  OF  rTCQr'Os  AUG  78“  - 
month:  JUN  hours:  12-14 

5-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  ” 25-29 

KNOTS 

30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

•i 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

1.? 

10.7 

10.1 

10.0 

.  t> 

.1 

21.1 

7.9 

8.0 

8.0 

6 . 2 

6.0 

1.6 

4.4 

4.0 

2.6 

4.8 

4.0 

.  “5 

.2 

4.6 

10. 0 

to. a 

:.o 

.3  .1 

14.1 

10.4 

10.0 

1.4 

.4  .1 

12.9 

10.2 

10.0 

.  7 

.2  . 

7.8 

9.2 

10.0 

.4 

.1 

4.0 

9.  1 

9.5 

.4 

.  1 

5.7 

9.6 

10.0 

.4 

.3 

6.8 

9.4 

9.0 

//////////////////////////////////////////////////////  . 3  //////////// 

7.  7  M  72  '  .  100.0  8.9  8.0 

L  NUMBER'  OF' OBSE R VAT! ONS  900 


OPERATING  LOCATION  "A” 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

S TAT  I ON  NUMBER :  7?7435~ 


DIRECTION 
_ (DEGREES) 


(NJ  350-010 
020-050 
050-070 
(E)  050-100 
110-130 
1 AO- 160 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NAME!  K.  I.  SAWYER  AF.H  MI 
LST  TO  iJTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  - 
MONTH:  JUN  HOURS:  18-20  ' 


WIND  SPFEO  IN  KNOTS 

5-9  10-14  15-19  20-2A  25-29  30-34  35-39  A0-A9  50*64  GE  65 


TOTAL 

v 


3.4  7.0 

7.3  U.4 


<W)  260-230 
290-310 
320-340 


VARIABLE 

CALM 

TOTALS' 


/77 //7///7 // 7/7//////// //////7//7//777/// /7 7/777/ / / fit ////// / /////////////// /  1.9  / 

2570  4T75  2T7S  471  .9  ~  .  '  100.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


r 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  RIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
'FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


:mn  name 
1  n  ijtc  s 

:  K. 
♦  5 

I.  SAwYFR  AF3 

MI 

PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  - 
MONTH:  JUN  HOURS:  18-20 

JUL  68 

’0-14  l* 

-19 

WIND  SPEED  IN 
20-26  25-29 

KNOTS 

30-36  35-39 

60-69  50-66  GE  65  TOTAL 

V. 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

ft 

i.o 

.3 

.2 

15.0 

7.6 

7.0 

.2 

22.7 

6.3 

6.0 

.  3 

10.0 

6.9 

5.0 

•  1 

3.2 

6.  1 

6.0 

1.7 

6.  1 

6.0 

1.2 

.3 

0.9 

0.2 

0.0 

3  •  4 

1.6 

.3 

16.1 

10.0 

10.0 

2.  j 

.9 

.2 

7.2 

9.5 

9.0 

.4 

.2 

2.9 

7.5 

7.0 

•  4 

.  1 

2.6 

7.1 

6.5 

->  -» 

i.  •  £. 

.6 

5.9 

8.9 

9.0 

1  . 

.3 

6.1 

9.0 

10.0 

. .  ’  ”  . .  . .  - . 

OPERATING  LOCATION  "A" 


USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  W1 
'  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  72743^ 


STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AF3  MI 
L ST  TO  UTC :  +  5 


PERIOD  OF  RE Coro:  AUG  7b 
month:  jun  HOURS:  21-; 


WIND  SPEED  IN 

KNOTS 

DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29 

30-34  35-36  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

(DEGREES) 

*2 

(N)  350-010 

0.6 

2.8 

2.3 

.6 

14.2 

020-040 

3.1 

2.1 

.3 

.2 

5.8 

050-070 

1.0 

.4 

2.2 

(E)  0B0-100 

1.2 

.2 

1.4 

110-130 

1.2 

.2 

1.4 

140-160 

1.7 

3.0 

.4 

5.9 

(S)  170-190 

4.9 

9.4 

4.  7 

.3 

19.3 

200-220 

3.6 

6.1 

2.2 

.  1 

11.0 

230-250 

1.7 

•  6 

.2 

2.4 

(W)  260-280 

2.2 

.9 

3.1 

290-310 

2.6 

1.6 

.2 

4.3 

320-340 

4.0 

2.1 

1 . 1 

.1 

7.3 

variable 

calm 

Totals- " 


///////////////7//7///7/////7////////////////////////////////////////////////  21. a 

100.0 

900' 


36.5  29.2 


11. A  1.3' 

TOTAL' NUMBER  OF  0BSERVAT I ONS 


C  -  4 


57 


ENTASE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  OIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
"FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


A  NFS  K.  TT  SAWYER  AF3~MI 
- :  ♦_  5 _ 


WIND  SPEEO  IN  KNOTS 


PERIOD  OF  RECORD!  AUG  Ts  -  JUL  88 
MONTH!  JUN  HOURS:  21-23 


TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

% 

WIND 

WIND 

14.2 

5.2 

3.0 

5  .  B 

5.2 

4.0 

2.2 

3.5 

4.0 

1.4 

2.8 

2.0 

1.4 

3.2 

3.0 

5.9 

5.9 

6.0 

19.3 

7.3 

8.0 

11.0 

6.4 

6.0 

2.4 

4.4 

4.0 

3.1 

3.6 

3.0 

4.3 

4.3 

4.0 

7.3 

5.1 

4.0 

///////////////////////////////////////////////////////  2i. a  //////// n / t 

r.'3  .  '  100. 0  4.4  5.0 

a'.  NJMBET"0F"  OBSERVATIONS  900 


4  -  57 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETaC,  ASHEVILLE  NC 


percentage  freouency  of  occurrence  surface  wind  DIRECTION  VERSUS  Wlr 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER 

:  727435 

STATION  NAME 
LST  TO  UTCs 

:  <  # 
♦  r 

I.  SAWYER  AEB 

MI 

PERIOD 

month: 

OF  RECORO:  AUG  78 
JUN  HOURS:  ALL 

DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14  15 

-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39 

40-49 

60-64  GE  65  TOTAL 

(DEGREES) 

(N)  350-010 

3.3 

4.2 

3.6 

.7 

.1  .0 

12.3 

020-040 

2.9 

7.  3 

2.5 

.3 

.0 

13.4 

050-070 

2.0 

3.3 

.  4 

4.7 

( E )  080-100 

1.0 

.5 

.0 

1.5 

110-130 

•  0 

.5 

.  1 

1.4 

140-160 

1.1 

2.2 

1.3 

.3 

.1 

4.9 

(S)  170-190 

2.9 

6.0 

4.6 

1.  I 

.1  .0 

14.6 

200-220 

3.6 

4 . 7 

3.3 

•  6 

.  2  .  3 

12.6 

230-250 

2.2 

2.0 

1.2 

.2 

.1  .0 

6.7 

(W)  260-280 

2.1 

1.6 

.6 

.  1 

.0 

4.5 

290-310 

2.4 

2.3 

1.4 

•  3 

.0 

6.4 

T7F340 

2.3 

2.1 

1 .6 

'.  r 

.  1 

6*4 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////'/////////////////////////  11.6 

TOTALS 

2  7.2 

35.7 

20.7 

4.0 

.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 


SB 


I 


I 

1 


'-MTaGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  >4 IND  DIRECTION  VERSUS  WINO  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


*Mr  J  <. 

♦  *4 

1.  SAWYER 

AFB  MI 

PERIOD  QF  RECORD:  AUG  78  - 
month:  jun  HOURS:  all 

JUL  88 

15*19 

HIND  SPEED 
20-24  25- 

IN  KNOTS 

29  30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

•/ 

WtND 

WINO 

.7 

.1" 

.0 

12.3 

7.6 

7.0 

.0 

13.4 

7.2 

7.0 

4.7 

5.4 

5.0 

1.5 

4.0 

4.0 

1.4 

4.3 

4.0 

.  3 

.1 

4.9 

7.8 

8.0 

1.1 

.  1 

.0 

14.6 

8.5 

8.0 

•  ri 

.2 

.  J 

12.6 

7.8 

7.0 

7 

•  <- 

.  1 

.  0 

6,7 

6.7 

6.0 

.  1 

.0 

4.5 

5.8 

5.0 

.3 

.0' 

6.4 

6.7 

6.0 

~.r 

.1 

6  •  A 

7.0 

6.0 

'//// // / / / / //////// / /////////////// / /////// / ///// / //// / / /  11.6  //////////// 
A . 0  .7  100,0  6.4  7.0 

i r  A  L  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND 
_  -  -  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NIJM3ER !  727435 


STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFB  MI 
LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RfCORO:  AUG  78  - 


MONTH!  JUN 


hours:  all 


CATEGORY  A: 


CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3'  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  G 


DIRECTION 


(DEGREES) 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  1‘5-IP  20-24  28-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 


VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


///////////////// /77/7/7/////////7/77/7////////////////////////////////////// 
TT7T  3778  3277  574  271  72 

TOTAL  NUMBER~OFTJBSETVAfIONS  602 


5.0  / 

100.0 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  RIND  (DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

Ton  name:  k.  i.  sawyEr  afb  mi  ~  pErTod  of  recordt  aIIg  ?a  -  jul  ea 

TO  UTC:  +  5  month:  jun  hours:  all 


(T  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 


AND/OR 


:  mile 

(0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800 

METERS)  WITH 

CEILING 

GE  200 

FEET. 

!  D  -  1  4  _ 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49 

50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

X 

WIND 

WIND 

I  I  .  1 

2 .7  _ .8  .2 

22.6 

10.9 

11.0 

2.7 

.7  .2 

14.0 

7.8 

8.0 

3.3 

4.0 

4.0 

.5 

4.3 

3.0 

1.5 

4.8 

5.0 

T  3 
t  •  '  > 

.5 

5.3 

9.7 

10.0 

7.8 

.3 

16.4 

9.9 

9.0 

*>  •  3 

_ .5  __  .2 

13.3 

8.7 

8.0 

.8 

.2 

3.2 

6.4 

6.0 

.3 

2.5 

5.5 

5.0 

2.2 

5.0 

5.0 

2.0 

.7  .7 

10.3 

8.9 

8.0 

‘  -  -----  -■  ■-  - 

. 

r //////////// 7/ //// ///////////// ////✓///////////////////////// 

5.0 

//////////// 

»2.7 

5.4  2.1  .2 

100.0 

9.3 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  602 

OPERATING  LOCATION  "A"  __ _ PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINI 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER ' AFB  Tl  '  PFRIOO  OF  RECORD:”  AUG  '78 

LST  TO  UTCi  ♦  5 _  _  MONTH:  JUL  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

y. 

IN» 

350-010 

4.8 

2.8 

1.4 

9.0 

020-040 

2.0 

.9 

.5 

3.4 

050-070 

.9 

.  1 

1.0 

(E) 

080-100 

.9 

.  1 

1.0 

110-130 

.6 

.6 

140-160 

1.1 

.5 

1.6 

(S) 

170-190 

5.9 

2.9 

1.4 

10.2 

200-220 

8.6 

7.0 

2.3 

17.8 

230-250 

4.0 

2.5 

•  3 

6.8 

(W) 

260-280 

3.0 

.9 

3.9 

290-310 

2.6 

1.4 

.2 

4.2 

320-340 

3.7 

1.2 

.2 

5.1 

VARIABLE  .  '  ~ .  . 

calm  T/77T/777T/T '7777777777/77777777777777777777777/ 7777/7 /  /  7/7/ / //7/Z7/77 7777 77/  38.4  , 

TOTALS  3371  2071  673  Ri0.Tr 


total  number  of  observations  933 


:entage  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

/The:  K.  I.  SAWYER  AFB  mi  PER IOO~6f~ RECORD^ :  AUG~78~ Jut  88 

TC:  ♦  5 _  MONTH:  JUL  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39 "  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 

_ _ _ WIND  WIND 

_ 9.0 _ 5.1 _ 4.0 

_  3.4  5.4  4.0 

_ 1.0  3.0  3.0 

_ _ _ _  1.0  _  2  . 8 _ 2.0 

_  .6  1.8  1.5 


1.6 

3.7 

3.0 

10.2 

5.0 

4.0 

17.8 

5.4 

5.0 

6.8 

4.3 

4.0 

3.9  3.0  2.5 
4.2  4.2  4.0 
5.1  3.7  2.0 


v ///////////////////////////// 1 ////////// // /////////// /if  35.4  t/ntrrnnr 

> 

TSr.U  ~?70 - 2T70 — 

:TAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  hind 
~  -  FRflM  HOURLY' OBSERVATIONS'' 


t _ 

STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFB  Ml 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PER  I  Off  OF  RECORD:  AUG  78  -  J 
MONTH:  JUL  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  '  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24"  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  * 

(DEGREES) _ _ _ * _ W 

(N)  350-010  5.  1  3.2 _ 1.5  .1  _ _  _  9.9 

020-040 _ K6 _ ,_6_ _ j3 _ _  2.6 

050-070  .5  .3  _  _ _  _  .9 


<  E)  080-100 _ _.  3  .2 


1.0 


110-130  .4  .2 


.6 


140-160  .8  .3 


1.1 


(S) 

170-190 

g™ 

3.2 

1.4 

8.6 

200-220 

8.4 

6.2 

.8  .1 

15.5 

230-250 

3.8 

2.0 

.1 

5.9 

(W) 

260-280 

3.5 

.5 

.1 

4.2 

290-310 

2.3 

1.3 

4.1 

320-340 _ 4.0  2.3 _ .5 _  _____  __  _  .  6.8 


VARIABLE . 

calm  7//V7////77/7///y7///77r/7/77/777////////////////////////////////////////////  38.9  // 

47T  T2  . ~  . "  . lffo.0 

■"  “TOTAL  NUMBFR"T3^0BSERVAT  l QNS  930 


TnTALS 


35.7 


20.3 


) 


'f.-f.CEN TAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


Hi 

I.  SAWYER  AF0 

MI 

PERIOD  OF  RECORDS  AUG  78  - 
MONTH:  JUL  HOURS:  03-05 

JUL  88 

WIND  SPEEO  IN 

KNOTS 

MED TAN 
HIND 

14  15-19 

20-24  25-29 

30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

O  *1 

9.9 

5.4 

4.0 

.  3 

2.6 

5.0 

4.0 

.9  4.4  4.0 


.4 


.  1  .  1 


.  1 
.1 


1.0 

.6 

1.1 

8.6 

15,5 

5.9 

4.2 

4.1 

6.8 


3.4  3.0 

3.3  3.5 

4.0  4.0 

5.8  5.0 

4.8  4.0 

4.1  _  4.0 

3.2  3.0 

3.5  3.0 

4.1  3.0 


////// //////////// /////////////////////////////////✓///////  38.9  f/ttf/TTtff / 

TooTo 


MBER'UT'ObSERVAT  10ns  930 


7 


2 


2".  8 


4.0 


OPERATING  LOCATION  "A” _  _ _  PERCENTAGE  FREQUENCY  QE  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  MO 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AF 8  MI  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  - 

_  LSI  TO  UTC:  +  5 _ _  MONTH:  JUL  HOURS:  06-0* 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  1-4  “5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  Gfi  65  TOTAL 

(DEGREES! _ _  _ __  _  _ _ X 


(N)  350-010  _ 3.5 _ 5.4  2.3  .3  _  _  11.5 

020-040  _ _ _ 2.3 _ U2 _ .4 _  3.9 


050-070  .5  _ .3 


1.1 


(E)  080-100 _ .4 _ .4 


.9 


110-130 


1.0 


140-160  .9  1.0 


1.8 


IS)  170-190 _ 3.4  3.2  1.5 

200-220 _ 7.6  8.8  1.5 

230-250 _ 5.1  4.1 _ 

<W)  260-280 _ 3.7  1.9 

290-310 _ 3.2  2.4 _ .1 

320-340  4.6  2.9  .4 


8.2 

18.3 


9.  1 


5.6 


5.7 


a.o 


VARIABLE'  ’  ~  "  . 

calm  7777 ///// /77T7 / // ///////// // ///////// //77/77/7T/7 /Tiff  firm  Hi  nt/i //////// /  25 .  i 

'“"TOTALS  3671  3179  675  73  1750.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


CENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEEO 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

^a'mfT  K.  n  SAWTER  AF8  “MI  PER  1 00  OF  RECORD !  AUG  78  -  *JUl~88' 

;TCS  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS!  06-08 


WINO  SPEEO  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GF.  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 

V.  MIND  WIND 


A 


.3  11.5 

6.8 

7.0 

3.9 

5.0 

4.0 

1.1 

3.9 

4.0 

.9 

3.5 

4.0 

1.0 

3.6 

3.0 

1.8 

4.7 

5.0 

8.2 

5.9 

5.0  . 

15.3 

5.5 

5.0 

9.1 

4.3 

4.0 

5.6 

3.8 

3.0 

5.7 

4.2 

4.0 

8.0 

4.5 

4.0 

! 

i 

//////////////////////////////////////////////////// /////  25.1 

77/7777/7777 

! 

i 

. 3  IUO.O 

^.0 

TAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

_ 

. .  -  -  - 

—  -  --  ■ 

> 

-Z~~*  -  62 


} 


OPERATING  LOCATION  «A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIA 

USAFETAC,  ASHFVILLE  NC  FROM  HOOrCT  OBSFRVAT ION?  ' 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME  •  K.  I.  SAWYER  AF6  MI  PErTOD  OP  RECORD:  JUG 75 

LST  TO  UTCi  *  5  MONTH:  JUL  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN 

KNOTS 

DIRECTION 
( OEGREES ) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

X 

(N)  350-010 

•  •  •  «  1 

1.5 

4.0 

3.4 

.5 

.  1 

10.4 

020-040 

4.1 

6.7 

2.8 

13.5 

050-070 

1.9 

2.3 

.2 

4.9 

(E)  000-100 

1.5 

.9 

2.4 

110-130 

1.6 

.3 

2.4 

140-160 

1.5 

1.6 

.  1 

3.2 

(SI  170-190 

2.5 

5.3 

2.6 

.3 

10.5 

200-220 

2.6 

9.6 

4.  1 

.6 

16.9 

230-250 

2.7 

5.9 

3.7 

.2 

12.4 

(W)  260-230 

2.3 

4.4 

1.2 

.  1 

8.0 

290-310 

1.6 

3.1 

1.5 

.  1 

6.3 

320-340 

1.4 

2.0 

1 

.4 

6.1 

VARIABLE 


calm  f  t / 1 ////// r ////////// /t // r / 1 /////////////////// r /////// n / r // 1 //////// 1 ///// /  2.9 

TOTALS  2572  4876  2T70  272  TI  .  ■“  100.0 

TjjfAL.  NUMBER  OF'  CBSER  VAT  IONS  930 


LENT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 


FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

UMF!  K.  I.  SAWYER  AF8  MI  PERIOD 

rc  t  +  s  month: 

OF  RECORD:  AUG  78  - 
JUL  HOURS:  09-11 

UUL 

58 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

16-19  20- 24  25-29  30-34  35-39  40-49 

50-64  GE  65 

TOTAL 

y. 

MEAN 
Hi  NO 

MEDIAN 

WIND 

.5  .1 

10.4 

8.5 

9.0 

13.5 

6.6 

6.0 

4.9 

5.1 

5.0 

2.4 

3.7 

3.0 

2.4 

3.8 

4.0 

3.2 

5.1 

5.0 

.3 

10.5 

7.3 

7.0 

.6 

16.9 

7.  7 

7.0 

.2 

12.4 

7.7 

8.0 

.  1 

8.0 

6.3 

6.0 

.  1 

6.3 

6.9 

7.0 

.4 

6.1 

7.6 

7.0 

//////// /7//7///////////////////////////////////////////  2.9  //////////// 

'  T72  n  . . 'TOO.  0 - 5~.1S - 7.0" 


TAl  NUMSfR-  OF  OBSERVATIONS  930 


OPERATING  LOCATION  J*A"  _ PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC .  "  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  4EB  MI  . .  PERIOD  OF  RECORD:  '  AUG  ' 

LST  TO  UTC :  +  5  MONTH:  JUL  HOURS:  II 


•  •  • 

HIND  SPEED  IN 

KNOTS 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

t  n  i 

(N) 

350-010 

.5 

2.3 

4.4 

.5 

7. 

020-040 

3.1 

13.4 

5.6 

.5 

22. 

050-070 

2.9 

4.3 

.  1 

7. 

(E) 

080-100 

1.1 

1.1 

2. 

110-130 

1.3 

.  6 

1 . 

140-160 

1.3 

1.1 

.  3 

2. 

(S) 

170-190 

1.7 

5.5 

4.2 

1.4 

.1 

12. 

200-220 

1.8 

5.9 

8.1 

1.4 

.1  .1 

17. 

230-250 

1.9 

3.2 

w 

• 

.5 

9. 

(W) 

260-280 

.8 

3.  1 

1.6 

.3 

5. 

290-310 

.6 

O 

• 

<N 

2.3 

.  1 

5. 

320-340 

.8 

1.9 

1.0 

.2 

.1 

4. 

VARIABLE 


CALM 

/ r / / ////// 1  r / /////// / //// r // r // r ////////// / 7 / /// / //////// /r / //f  r ////// f / / /// / 

1. 

TOTALS 

17.8  44.4  31.1  4.9  .3  .1 

TOO. 

tuTal  number  of  observations  930 


If:  K.  I.  SAWYER  4F 3  MI 
♦  5 


r AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  -  JUL  8d‘ 
MONTH!  JUL  HOURS*.  12-14 


// 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

"  - 1 9  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

.5 

7.7 

10.2 

10. 0 

.5 

22.  7 

7.9 

8.0 

7.3 

5.5 

6.0 

2.2 

5.0 

4.5 

1.9 

3.6 

3.5 

2.7 

5.7 

5.0 

1.4  .1 _ 

* 

vD 

9.0 

9.0 

1.4  .1  .1  _ 

17.4 

9.7 

10.0 

.5 

9.2 

8.5 

8.0 

.3 

5.8 

8.0 

8.0 

.  1 

5.1 

8.6 

9.0 

.2  .1 

* 

* 

o 

8.4 

8.0 

//// //777T77 //✓/ 7/ / 77 / 777/7 // 7//////////// // ///////// / 

1.1 

t//twnnt 

4.9  73  71 

IM77T 

S7T 

y.o 

L  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

^1 


C  -  4  -  64 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC.  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBERS  727435 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS 

__  PROM  hourl  y  0 6  SE  R  v  at  I  iTn‘5 


STATION  NAME:  k.  I.  SAWYER  Af5  mT 
LST  TO  UTCs  +  5 


PTR'IOTf  of  records  AUG  1 

MONTHS  JUL  HOURS  s  15 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

lE^TB  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

T01 

\ 

(N)  350-010 

.3 

3.7 

3.3 

.3 

>  •  •  •  • 

8. 

020-040 

2.2 

17.6 

10.0 

.3 

30. 

050-070 

2.4 

6.9 

1.3 

10. 

(E)  080-100 

1.7 

1 . 2 

2. 

110-130 

.6 

1.2 

.  1 

1 . 

140-160 

1.1 

1.1 

1.2 

3. 

<S)  170-190 

.4 

4.7 

3.7 

1.5  .2 

10. 

200-220 

1.4 

5.5 

7.4 

1.5 

16. 

230-250 


««».jAq-j8o_ 

290-310 

320-340 


VAR  I A3LE 
CALM 

Totals 


(Tr /// ✓ / / ✓ / / /// // / / / / ///////// / ////// 1 / / / ///// f / //// f n / / 1 / f r / / //✓ / / / //// / // / 
tfta  4«;6  n;j  476  T4 

total  number  of  OBSERVATIONS  030 


T 


w 


ND 


ri 


CFNT AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FrUm' HOURLY  OBSERVATIONS 


m's ir:  K.  I.  Sawyfr  Af3  mI~ 


'Ire:  «•  5 


pTriod  of  record:  "  aIRTTST  -  jiOl 

MONTH:  JUL  hours:  15-17 


WINO  SPEEO  IN  KNOTS 

lc-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  C,F  65 


TOTAL  MEAN  MEDIAN 
X  WIND  WIND 


/ A 


.3 

8.1 

9.  1 

9.0 

.3 

30.1 

8.4 

3.0 

10.5 

6.5 

6.0 

2.9 

4.1 

4.0 

1  .9 

5.3 

5.0 

3.3 

7.1 

7.0 

1.5  _  .2 

10.5 

10.0 

10.0 

1.8 

16.1 

9.9 

10.0 

.2 

7.5 

9.  1 

10.0 

.  1 

2.6 

7.5 

7.0 

.2 

3.3 

3.5 

3.0 

.2  .2 

2.4 

10.7 

10.0 

/////////////////////////////////////////////////////////  . 6  //////////// 

100. 0  8.5  "  8.0 

930 


4.6  .4 

Tal  number  of  observations 


C  -  4 


65 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WI 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER 

:  727435 

STATION  NAME 

•  K  • 

I.  SAWYER  AF3 

MI 

PERIOD  OF  RECORDS  AUG  78 

L  ST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH:  JUL  HOURS:  19-^ 

WIND  SPEED  IN 

KNOTS 

DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14  15 

-19 

20-24  25-29 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

(DEGREES! 

X 

(N)  350-010 

3.2 

5.9 

1.3 

.1 

11. I 

020-040 

0.9 

14.3 

1.9 

25.2 

050-070 

4.0 

5.2 

.4 

9.6 

(E)  030-100 

2.5 

1.0 

3.4 

110-130 

1.3 

.9 

2.0 

140-160 

1.3 

2.7 

.3 

4.3 

(SI  170-190 

1.5 

4.7 

5.8 

.9 

12.9 

200-220 

1.9 

5.4 

5.6 

.5 

13.9 

230-250 

1.1 

3.2 

1.9 

.2 

6.0 

(W)  260-280 

1.0 

1.5 

.3 

2 .  S 

290-310 

.9 

1.6 

1.0 

.3 

3.7 

320-340 

1.2 

1.5 

1  .0 

.4 

.  1 

4.2 

VARIABLE 

CALM 

7  7  7 7 7  7 7  7 7 / 77/ 7 7 7 7  7 / 7 / 7  7  7 7 7  7 T7 7777 7 7 7  7 7 7 77 /7//777777///////7////77/7/77/7/7777  1.3 

TOTALS 

23.6 

47.8 

19,6 

2.4 

.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  923 


:pCENT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WINO  0 1 RECT ION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


.  I.  SAWYER  AF8  MI 


PERIOD  OF  RECOROS  AUG  78  -  JUL  88 
MONTH:  JUL  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

1'.  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  MEAN  ME  01  AN 

_  X  WIND  WINO 


TOTAL  NUMSER  OF  DRSERVaTIONS  928 


OPERATING  LOCATION  “A" 


USAFETACf  ASHEVILLE  NC 


percentage  frequency  of  occurrence  surface  hind  oirection  versus  m 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727435 


STATION  NAME!  K.  I.  SAWYER  AFB  MI 
L ST  TO  UTC:  +  5 


TPrnw'ar  record: — mm 

month:  JUL  HOURS:  21- 


W I NO  SPEEO  IN  KNOTS 

OIRECTION  1-4  ~5-9~"  10-14  15-19  TCT-24  “2T-29  "30-34  35-39  40-49  50-64  G£  65  TOTA 

(DEGREES!  _ _ _ _ _ _  _  __  _ _ * 


(N)  350-010  7.7  4.2 _ 1.4 _  13.3 

020-040 _ 2 . B  _ U6 _ .4 _  _  4.9 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  OIRECT ION  VERSUS  WIND  SPEED 
f  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  “  '  '  ~  -  ' 

IlN  NAME!  K.  I.  sawyer  AFB  mi  PE'S  iOoTFE" reTCTRQT  Au'G  78  JUL  SB 

j3  UTC:  ♦  5  _ _  MONTH!  JUL  HOURS!  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

1«  T?T9"7iFl4  3D-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 

_  X  WINO  WIND 


i.4 

13.3 

4.7 

4.0 

.  4 

4.9 

4.6 

4.0 

.  i 

2.2 

3.0 

2.0 

1.7 

2.9 

o 

• 

rr\ 

2.2 

3.5 

3.0 

4.6 

3.9 

4.0 

1.5  .2 

16.3 

6.7 

O 

• 

40 

.0 

14.6 

6.0 

6.0 

.  I 

5.1 

4.1 

4.0 

.? 

2.3 

4.0 

4.0 

.  4 

3.9 

5.4 

4.5 

4.2 

3.7 

3.0 

//////777/7/7//77>/////////////// ////// //////////////////// 

24.9 

//////////// 

.1.2 

TO07O 

3  .“9 

4.0 

TOTAL  NUMBER "OF  OBSERV A T ION S  927 

. . . 

. . . . 

. 

67 


OPERATING  LOCATION  »A"  _  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  MIf 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  "  '  ~  ~  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER 

:  727435 

STATION  NAME 
LST  TO  UTC: 

:  K. 
+  5 

I.  SAWYER  AF8  MI 

PERIOD  OF  RE CORO :  AUG  78- 
MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14  15 

-19 

20-24  25-29  30-34 

35-39 

40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

(DEGREES) 

IMBi 

(N)  350-010 

2.4 

.2 

.0 

16.  i 

020-040 

2  •  8 

.  1 

13.3 

050-070 

1.9 

2.5 

.3 

47T 

(E)  080-100 

1.3 

.6 

1.9 

110-130 

1.0 

.6 

.0 

1.6 

140-160 

1.4 

1.2 

.2 

'  r.B 

(S)  170-190 

3.0 

4.7 

3.0 

.5 

.0 

11.3 

200-220 

4.6 

7.0 

4.0 

.6 

.0  .0 

16.2 

230-250 

2.8 

3.2 

1.6 

.1 

77S 

(W)  260-280 

2.0 

.5 

.1 

4.4 

250-310 

maa 

.3 

.T~ 

4.5 

320-340 

2.4 

1.3 

.1 

.2 

.1 

5.1 

*P"SrWWl 

VARIABLE 

CALM 

////////////////////////////////////// ///////////////// ////////////////////// 

16.3 

TOTALS 

28.9 

36.3 

16.3 

1.9 

.1 

100.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

7435 

63 


4 


AME:  K.  I.  SAWYER  AFB  MI 
*C:  ♦  5 


ENTAGE  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


PER  1 00  OF  RECORD!  AUG  78  -  JUL  88 
MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 
it  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 


TOTAL  mean  median 


6 

WIND 

WIND 

6 

.2 

.0 

10.1 

678" 

6.0 

5 

’  .  i 

13.3 

6.9 

7.0 

“4 rr 

1.9 

1.6 


"57 T 
178 
"3.8 


5.0 

4.0 

"4.0 


f 

775“ 

572 - 

“570 

i  .5 

i 

.0 

II.  3 

7.5 

7.0 . “ 

!  -75— 

1 

.0  .0 

16.  z 

7.2 

7.0 

.  1 

7.8 

6.5 

"670 

.  1 

-  •  ■■ 

4.4 

5.3 

5.0  " 

i  .1 

4.5 

6.1 

6.0 

* - ? - 

l  ** 

( 

1  .  .  "  _  _  . 

71  '  "  .  " 

5.r 

5.8 

5.0 

1 . 

1 '  f/fff ff ////// f/ ////////////////// /////////////////////// 

16.3 

//////////// 

1.9 

.1 

100.0 

5.5 

6.0 

i’IAL  NUMBER 

OF  OBSERVATIONS  7435 

. -  - 

C  -  4 


63 


OPERATING  LOCATION  «A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  MI 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  . . 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFB  MI 

LST  TO  UTC :  +  5 


PERIOD  OF^rFCOSeDs  AuG'Taf 
month:  jul  hours:  ALL 


CATEGORY  A: 


_ DIRECTION 

(DEGREES) 
(N)  350-010 
020-040_ 
050-070 
(E)  060-100 

_ 110-130 

140-160 
(S)  170-190 
200-220 
230-250 
(W)  260-280 
290-310 
320-340 


CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  MITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  8UT  LESS^FHAN  3  MTLES~T4f500  'mFTER^T  ^TTH  CFTUTnG 

-  .  hind  speed  in  "knots  . . 

1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 


_ _ _ _ _  _ _ X 

1.9  7.6  10.5 _  1.0  _ .2  . 21 

3.0  4.9  3.0  .3  11.3 


2.7  1.1  .3 _ 

2.5  .2  _ _ _ _ _ 

2.5  .6 _ 

2.2  2.1  .2 _ _ _ 

1.7  3.5 _ 4_.  5 _ .6 

3.2 _ 5.4  3.5  .5 _ 

2.4  3.3 _ 

2.5  1.3 _ ,Z 

1.6  1.1  .3 _ 

1.9  3.7  1.9  1.0  .2 


4.1 

2.7 

3.2 

4.5 
10.3 
13.5 

5.7 
4.0 
3.0 

8.6 


VARIABLE 

CALM  7///// //////77777777//////77777777T/7/7/77 //////// 7/7777777777 ///////////////  7.9 

3571  2472  375  T4 

T OTA L- NUM8E R- OFTJb S E  S  V  A  T I  ON S  629 


TOTALS 


28.1 


1 00.0 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINO  SPEEO 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

ON  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFG  MI  PER IOO- OF~ RECORD :  AUG  78  -  JUL  0S 

0  UTC!  +  5  MONTH:  JUL  HOURS!  ALL 


I  L^SS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 
ANO/OR 


I LE 

(0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800 

METeRT)  with 

C  ETLTnO  '  CE~  2  57TT  E  ETi 

-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49 

50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

3 

WIND 

WIND 

0.5 

1.0  .2 

21.1 

9.3 

10.0 

'.0 

.3 

11.3 

7.0 

6.0 

.3 

4.1 

4.8 

4.0 

2.7 

2.7 

2.0 

3.2 

2.9 

2.0 

.2 

4.5 

4.9 

4.5 

4.5 

.6 

10.3 

8.8 

9.0 

5  •  ^ 

•  5 

13.5 

7.4 

3.0 

5.7 

4.7 

5.5 

.2 

4.0 

4.5 

4.0 

•  3 

3.0 

4.8 

4.0 

1  . 

1.0  .2 

8.6 

8.4 

3.0 

//////////////////////////////////////////////////////////// 

7.9 

//////////// 

4.2 

T.6  .4 

locr.o 

6.6 

7.0 

TjTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  629 

OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WlNO  DIRECTION  VERSi 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFB  Ml  . PERIOD  OF  RECORD:'  AUi 

LST  TO  UTC:  »  5 _  _  _  MONTH:  AUG  HOURS: 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

(N)  350-010 

3.7 

3.0 

.2 

020-040 

2.3 

2.2 

.3 

050-070 

1  .0 

.2 

.  1 

(E)  080-100 

.5 

110-130 

.8 

.4 

140-160 

1.6 

1.0 

.1 

(S)  170-190 

4.9 

4.0 

1.5  .3  .1 

200-220 

8.6 

7.8 

2.9  .3 

230-250 

3.8 

1.7 

.3 

(W)  260-280 

5.2 

1.2 

.  1 

290-310 

4.3 

1.0 

.2 

320-340 

2.9 

1.0 

.1  .1 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TOTALS 

49.  1 

23.5 

6.3  77  .1  1 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

J 


ENTAGE  frequency  of  occurrence  surface  wino  direction  versus  wino  speed 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  '  .  ) 


l<AME !  K.  I.  SAWYER  AF8  MI  ~  PER IOOOFRE CORD:  AUG  78  -  JUL  88 

he:  +  5 _ _ _  _  _ MONTH t  AUG  HOURS:  00-02 _ 


»•••••«' 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50"64  GE  65 

total 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

6.9 

4.8 

4.0 

4.7 

5.2 

5.0 

1.3 

3.8 

3.0 

.5 

3.2 

3.0 

1.2 

3.8 

4.0 

2.7 

4.8 

4.0 

.3 

.1 

10.9 

6.1 

5.0 

.  3 

19.7 

5.8 

5.0 

6.2 

4.7 

4.0 

6.5 

3.6 

3.0 

6.0 

3.4 

3.0 

.  1 

4.1 

3.8 

2.0 

/// ///77777777777777//777/7///V/ ////// ///////// //////////  29.4  77777/777/77 

' - 77 - 71 - - -  m'O - 775 - 471 T 

nTAU  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


> 


C  ~~4  -  70 


- 


L 


OPERATING  LOCATION  »A«  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS' 


STATION  NUMBER! 

727435 

STATION  NAME:  K. 
LST  TO  UTC ■  ♦  5 

in - 

Period 

month: 

AUG  HOURS:  03 

'DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

HIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39 

40-49 

50-64  GE  65 

TOT 

X 

(N)  3*50-010 

4.8 

3.5 

.9  .1 

9. 

020-040 

1.6 

2.3 

.2 

4. 

050-070 

1.3 

.4 

.1 

1. 

(E)  oao-ioo 

.4 

.2 

.1 

■ 

110-130 

.3 

.2 

• 

140-160 

.6 

1.5 

2. 

(S)  170-190 

4.4 

1.5  .2 

10. 

200-220 

n 

2.0  .1 

17. 

230-250 

mm 

.9 

.4 

6. 

(W)  260-280 

m 

1.6 

.1 

5. 

290-310 

5.3 

■a 

.1 

6. 

320-340 

m 

1.6 

.6 

5. 

VARIABLE 


calm  ///////// /////7Z/7/777//77/777777///7//7/////////////////////////////////////  29 

__  - 

TOTAL  NUMBER  OF 'OBSERVATIONS  ~  930 


TOTALS 


40 . 6  23.7 


100. 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  NINO  DIRECTION  VERSUS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBERS 

727435 

STATION  NAMES  K. 

I.  SAWYER  AFB 

MI 

PER IUD 

OF  RECORDS 

AUG 

-  -  - 

LST 

TO  UTCS  «■  5 

- —  --- 

MONTHS 

AUG  HOURSS  0 

HIND  SPEED  IN 

KNOTS 

DIRECTION 

(OEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

20-24  25-29 

30-34 

35-39  40-49 

50-64  GE  65 

TO 

(N)  350-010 

3.7 

4.6 

2.0 

.1 

10 

020-040 

2.9 

2.6 

.9 

6 

050-070 

.9 

.5 

1 

(E)  080-100 

.6 

.3 

1 

110-130 

1.0 

.4 

1 

140-160 

1.4 

1.6 

.2 

3 

(S)  170-190 

2.4 

4.5 

2.0  .1 

9 

200-220 

7.6 

5.3 

2.7  .1 

15 

230-250 _ A. 2  2.9  .5 _  _  __  _  7 

(Ml  260-260  A » 1 _ _2^ _  _  __  6 

290-310 _ 4.1  2.6  .4  _  7 

320-340 _ 3.2  2.2  M _ ._2 _ _  6 

VARIA8LE 

calm  //77777/T7 //7 77 / /  7  /77777T 777777777777 77 7 7 77 7 77T/ 77 /  /  /  7  / V 77 / 77 7 / / / / / / 7 / / / / // //  24 

TnTAiTS  367!  2975  97T  T4  7!  . . .  100 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


OPERATING  LOCATION  "A" 

PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND 

DIRECTION  VERSUS  WIN 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  727435 

STATION  NAME:  K. 
LST  TO  UTCS  ♦  5 

r.  SAWYER  AFB  MI  PERIOD  OF  RECORD:  AUG^S  - 

MONTH:  AUG  HOURS:  09-11 

WIND  SPEEO  IN  KNOTS 

DIRECTION  1-4 

5-9  10-14  15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49 

50-64  GE  65  TOTAL 

(OEGREES) _ _ _ _____  _  JX 


(N)  350-010 

2.6 

4.2  3.3 

•  6  •  1 

10.9 

020-040 

4.4 

6.1  2.5 

13.0 

050-070 

2.8 

.6 

3.4 

IE)  030-100 

1.9 

.8 

2.7 

110-130 

.6 

1.1  .1 

l.B 

140-160 

1.5 

• 

u> 

• 

3.1 

(S)  170-190 

1.3 

5.3  2.3 

.8 

10.1 

200-220 

2.4 

8.7  4.5 

1.1  .1 

230-260 

2.9 

rr 

• 

co 

O 

• 

-O 

(W)  260-230 

.3 

3.7  1.4 

290-310 

1.6 

5.9  1.7 

.1 

320-340 

1.2 

3.9  2.4 

.6  .1 

6.2 

VARIABLE 

CALM 

// u / / / / // / // // tt n i i i i it 7 it / ii / i / 7 / // / u // n / / u n t tt / t t t t tt tt t tt tt t rr 1 t 1 / tt 

2.3 

TOTALS 

24.0 

47.6  22.1 

3.1  .4 

100.0 

-  - 

TOTAL 

N UMBER  OF  08SERV AT10NS  930 

'F3CENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLT  OBSERVATIONS 


N  NAME: 
'JTC:  ♦ 

K. 

5 

i.  Sawyer  afb 

MI 

PFRIdU 

month: 

"TIF'WCffRir: — ATJG  78~- 
AUG  HOURS:  09-11 

~3uT~53 

WIND  SPEEO  IN 

KNOTS 

14  15- 

19 

20-24  25-29 

30-34 

35-39  40-49 

50-64  GE  65  TOTAL 

% 

MEAN 

HIND 

MEDIAN 

HINO 

1  . 

.  3 

.6 

.1 

10.9 

8.0 

8.0 

>  5 

13.0 

6.3 

6.0 

3.4 

3.3 

3.0 

2.7 

3.9 

4.0 

.  1 

1.8 

4.9 

5.0 

•  3 

3.1 

5.4 

5.0 

... 

.8 

10.1 

8.4 

8.0 

.  •  1 

.1 

.1 

17.1 

8.6 

8.0 

11.7 

7.0 

7.0 

.  '♦ 

5.8 

7.4 

6.0 

.  7 

.1 

9.4 

7.0 

7.0 

. 

.6 

.1 

8.2 

8.7 

8.0 

•  «  1  « 

\ f /////// 1 / tf/t //////// 1 // f / f / f // f // f  t // 1 // f //////// f ///// /  2.8  //////////// 

1. 1  57T  74  ldo.o  7.1  7.0 


f 


OPERATING 

LOCATION  "A" 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  HI 

USAFFTAC, 

ASHEVILLE  NC 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAHYER  AF8  MI  'PERIOD  OF  RECORD!  AUG  78 

LST  TO  UTC :  +  5  MONTH!  AUG  HOURS:  12-1 


HIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

(DEGREES) 

X 

(N)  350-010 

1.4 

3.2 

3.8 

.2 

.2 

8.8 

020-040 

1.3 

9.4 

4.2 

.1 

15.5 

050-070 

3.0 

3.9 

1  .  1 

8.0 

(E)  080-100 

1.5 

1.5 

.1 

3.1 

110-130 

1.0 

1.5 

.2 

2.7 

140-180 

•  H 

1.7 

.9 

.1 

3.4 

(S)  170-190 

i.i 

1.2 

11.7 

200-220 

2.3 

BUB 

2.5 

.6 

17.5 

230-250 

1.9 

.4 

.2 

9.8 

(W)  260-260 

.8 

3.1 

2.3 

.  1 

6.2 

290-310 

.5 

2.6 

3.0 

.3 

6.5 

320-340 

.6 

1.6 

3.1 

.4 

.2 

5.9 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.9 

TOTALS 

16.6 

43.1 

32.9 

5.3 

1.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


“4  — 


74 


1 


PERCENTAGE  frequency  of  occurrence  surface  rind  direction  versus  hind  speed 
FROM  hourly  observations 

ON  NAME  S  K.  n  SAWYER  AF3  MI  ~  PERIOD  OF  R^ORD: ~  ' AUG  78~ - ~jUL~88 

3  UTC:  *  5  MONTH:  AUG  HOURS:  12-14 


WINO  SPEEO  IN  KNOTS 

-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 

:  __________ _  _  %  WIND  WIND 


t ///// mT/77T7TT/T/17 1  /f  / // 1/ f/ /// f/  /// f  ////// 1 //// 1 /// n  /  /  .9  ////// ////// 

3 .  i  573  T72  ■  . .  1 0076  "  874  570 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


I 


I 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HI* 

USAFETAC.  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AF0  Ml  _”PE RfODTOF  RECORD i  WITTS  ■ 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  AUG  HOURS:  15-r 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  1-4  5-9  ~T0-14  15-19  76-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

(DFGREES) _ _ _ _ _ _  . . .  ‘I 

(N)  350-010 _ .9  3.3 _ 3^2 _ .5 _ .1 _  8.1 

020-040  _  2.3 _ L4.6 _ 5.8 _ .1 _  23.2 

050-070 _ 1.7  6.2 _ ,J> _ _  _  _  8.5 

(E)  080-100  1.6 _ 1.2 _  _  _  _  2.8 

110-130  .Ji _ ^5 _  _?J__ _ _  __  1.3 

140-160 _ 1.1  2.3  1.2  .3 _  _  _  4.8 

IS)  170-190  _ 1.1  2.6  5.3  2.2  _ .3 _  .  1  11.5 

200-220 _ 1.4 _ 6.7 _ U _ _1_.6 _ .3 _  14.1 

_ 230-250 _ .5  4.8  2.6  1.2  .1  9.2 

( H )  260-280 _ .4  2.6  2.7  _  _ _  _  5.7 

290-310 _ ._2_ _ 2.2  3.0  _ .2 _  5.6 

_ 320-340 _ 1.3  2.4  .5 _ _ _  4.2 

VARIABLE  . 

calm  77 77/7  771 777777/ 7777/ / 77 // 7 77 777/7 / 7/ / / // / /// / // / / / / /////// / / / / / // / / // / // / / //  l.o 

'  ~ TOTALS  TTTa  4875  JoT?  STa  78  7l  '  100.0 

TOTAL  NUM3ER  OF  OBSERVATIONS  930 


CENTAGF. 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND 

DIRECTION  VERSUS  WINO 

SPEED 

from  HOURLY  OBSERVATIONS 

NAME:  K. 
TC:  +  5 

I.  SAWYER  AF0  MI  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  - 

MONTH:  AUG  IOURS:  15-17 

JUL  88 

i 

WIND  SPEEO  IN  KNOTS 

1  15*19 

20- 2 A  25-29  30-34  35-39  AO-49 

50-64  GE  65  TOTAL 

_ % 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

.5 

.1 

8.1 

9.1 

9.0 

.3 

23.2 

7.8 

8.0 

8.5 

6.0 

6.0 

2.8 

4.7 

4.0 

1.3 

5.1 

5.0 

.3 

4.8 

7.9 

7.0 

2.2 

.3  .1 

11.5 

11.0 

11.0 

1.6 

.3 

14.1 

9.6 

9.0 

1.2 

.1 

9.2 

9.2 

8.0 

5.7 

8.6 

9.0 

.2 

5.6 

9.8 

10.0 

.3 

4.2 

10.7 

11.0 

4 


/////////////////////////////////////////////////////////  l.o  //////////// 


6.3  .8  7l 


5.0 


'TAL  ’JUMPER  OF  OBSERVATIONS 


930 


100. 0 


8.6 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSU 

USAFETAC*  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFS  MI  PERIOD  OF  RECORD:  AUG 

LST  TO  UTC:  ♦  5  _  ______  MONTH:  AUG  HOURS: 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  "1-4"  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  G£  65  T 

( DEGREE  S 1 


(N) 

350-010 

3.2 

4.6 

1.7 

.2 

020-040 

6.6 

12.6 

.9 

_  __  ___  . . .  2 

050-070 

4.3 

3.5 

IE) 

080-100 

1.3 

1.0 

110-130 

1.4 

.3 

140-160 

1.8 

2.7 

.6 

.1 

(S) 

170-190 

1.1 

6.0 

7.0 

1.3 

1 

200-220 

2.4 

6.7 

3.3 

.9 

1 

230-250 

2.3 

1.9 

.9 

.1 

(W) 

260- 2 BO 

.9 

2.2 

.9 

.1 

.1 

290-310 

1.2 

1.3 

1.3 

.2 

320-340 

1.7 

3.1 

1.6 

.  1 

.  1 

variable 

CALM  77777/777 777 ///// /777T77/ ///// f ///////// ////////// f ///////////// f /////////// / 

TOTALS  ?77T  4674  T57  7 T.  0  72  ~  1C 


total  number  of  observations  930 


JRCENTaGE  frequency  of  occurrence  surface  WIND  direction  versus  wind  speed 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


.  NAME:  K.  I.  SAWYER  AF8  MI 

OTC:  ♦  5 

PER  100  OF  RECORD:  AUG  78  - 
MONTH:  AUG  HOURS!  18-20 

JUL  88 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

A  15-19  20-24  25-29  "30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65  '  TOTAL 

V. 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

,7  .2 

9.8 

6.6 

6.0 

,9 

20.0 

5.6 

6.0 

7.8 

4.4 

4.0 

2.8 

3.9 

3.5 

2.2 

4.1 

4.0 

.1 

5.3 

6.5 

6.0 

.)  1.3 

15.4 

9.7 

10.0 

.  !  .9 

13.7 

7.9 

7.0 

.9  .1 

5.2 

6.0 

5.5 

.3  .1  .1 

4.1 

7.6 

7.0 

.3  .2 

4.0 

7.4 

7.0 

.5  .1  .1 

6.7 

7.4 

8.0 

r . . . . . 

//tmiTltu /////// ittTnnnTti  ft  ///// /////// /////////// //  3.2 

////// ////// 

•  7  3.0  .2 

100.0 

'  6.6 

6.0 

TOTAL  NUMMR  OF  OBSERVATIONS  930 


OPERATING  LOCATION  “A” 


USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER 

S  727435 

STATION  NAME!  K.  I.  SAWYER  AFB  MI 

L ST  TO  UTC:  ♦  5 

PERIOD  OF  RECORD:  AUG  76 
MONTH:  aug  HOURS:  21- 

OIRECTFON 

(DEGREES) 

I~-4 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTA 

% 

(N)  350-010 

6.2 

2.6  .4 

9.2 

020-040 

3.5 

2.3  .3 

6.1 

050-070 

2.5 

.9 

3.3 

(E)  080-100 

1.3 

1.3 

110-130 

1.0 

.4 

1.4 

140-160 

3.7 

1.8  .5 

6.  C 

(S)  170-190 

4.7 

7.7  3.9  .8 

17.1 

200-220 

5.1 

5.9  3.3  .0 

15.1 

230-250 

4.1 

1.5  .2  .1 

5. <3 

<W)  260-280 

2.3 

1.1  .1 

3.4 

290-310 

3.4 

1.0  .2 

4.6 

320-340 

3.5 

1.1  .1 

4.7 

variable 

. 

CALM 

i /// // r/Tf/T/j //T//// / n / ////////// r //////// 1 //// f //// f / f  f  f  n  f //// 1 ////// n  1 1  ?i.i 

TOTALS 

41.3 

26.3  8.9  1.7  .1 

100. C 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

- 

-  ■  - . .  --  -  . . 

C  -  4 


77 


I 


PERCENTAGE  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speeo 
‘  ■'  '  FROM  houRlv  observations 

In"  NAME ;  K.  I.  SAWYER  AF8  MI  PErTOTTOF  RECORD :  AlfG  78  -  J0L~8F 

3  UTCs  ♦  5  MONTH:  AUG  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

14  15-19  “  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64 


4 


.  3 


.5 _ 

‘.9  ^8 

3.3  .8 

.2  _ .1 

.1 


TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

9.2 

4.1 

3.0 

6.1 

4.4 

4.0 

3.3 

3.5 

3.0 

1.3 

2.3 

2.0 

1.4 

3.3 

2.0 

6.0 

4.9 

4.0 

17.1 

7.4 

7.0 

15.1 

7.0 

6.0 

5.9 

3.9 

3.0 

3.4 

3.9 

3.0 

4.6 

3.6 

2.0 

4.7 

3.7 

3.0 

' ////////////////////////////////////// /////////////✓///////  21.7  //////////// 

..p~  rT7  n  .  loo.o  4.?  4.0 


T  ■'TAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  HI 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727435  ~  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AF9  Ml'  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78 


LST 

TO  UTC 

:  +  5 

MONTH:  AUG  HOURS 

:  ALL 

DIRECTION 

1  “4 

5-9 

10-1 4 

15-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

(DEGREES) 

mm 

(N)  350-010 

1 

f.9 

.1 

020-040 

1.9 

.1 

11.6 

050-070 

2.2 

2.0 

.2 

4.4 

(E)  030-100 

1 .  2 

.6 

__  •  • 

. . 

— 

1.9 

110-130 

.3 

.7 

.1 

1.6 

140-160 

1.6 

"  1 .7 

“  .6 

.1 

~571 

(S)  170-190 

2.6 

4.9 

3.6 

.8 

.0  .0 

12.0 

200-220 

4.3 

5.6 

3  ".8" 

.9 

"“.1 

. . . 

16.2 

230-250 

3.2 

3.  1 

1.3 

.2 

.0 

7.8 

<W)  260-280 

2.  r 

2.1 

•  9 

~.0 

to 

5.5 

290-310 

2.4 

2.2 

1.2 

TV 

'  .0 

6.2 

520- 340  ~ 

2.1 

2.0 

1.4 

•  3 

- rr~ 

5.8 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.0 

TOTALS 

29.9 

36. 1 

16.3 

2.7 

.3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 


T 


SPS 


UL 


.1 


RCENTAGE  FREQUENCY^  OCCURRENCE  SURF  ACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


.  NAME 

:  x. 

I.  SAWYER  AF9  MI 

PERIOD  OF  RECORD:  AUG  73 

-  JUL  88 

•••] 

UTC: 

♦  5 

MONTH*.  AUG  HOURS:  ALL 

EANn 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

IN') 

16 

-19 

20-24  25-29  30-34 

35-39 

40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

6.*6 

X 

WIND 

WIND 

6., 

,  '5 

.2 

.  i 

"  9.2 

6.6 

6.0 

4.6 

CJ 

.1 

11.6 

6.4 

6.0 

4.1 

►  - 

4.4 

4.8 

5.0 

4.5 

1.9 

4.1 

4.0 

<S  .  0 

,  l 

1.6 

4.5 

4.0 

6.3 

.  1 

3.6 

6.0 

^.0 

7.6 

.. 

.9 

.0  .0 

12.0 

8.3 

8.0 

6.? 

f 

.9 

- -f 

16.2 

7.5 

7.0 

5.0 

h'1 

.2 

.0 

'  _  ‘  7.8 

6.2 

6.0 

6. 1 

.  1 

.0 

.0  . - . 

5.5 

5.9 

5.0 

7.  1 

.1 

.0 

6.2 

6.1 

5.0 

1 

.4 

•  3 

.1 

5.8 

7.1 

7.0 

•  •  •  . 

//// 

5‘7i 

^////////////////✓///////////////////////////////////////V/  14,0 

//////////// 

.  1 

2.  7 

.3 

100.0 

5.7 

6.0 

t  •  •  •“ 

I  TAL 

NUMBER  OF  03SFRVATI0NS 

7440 

C  -  A  -  76 


OPERATING  LOCATION  "A“  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  NINO  DIRECTION  VERSUS 

USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC  ~  '  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AF8”mT  “PE R I OD  OF  RECORD s  AUG  ' 

LST  TO  UTC:  ♦  5  __  MONTH:  AUG  HOURS:  Al 

CATEGORY  A:  CEILING  GF  200  RUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ANO/UR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  HITH  CEIL 

HIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION _ 1-4  5-9  10-J.4  ^5-19  20*24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TO; 

(OEGRFES) _  _  ”  _ 

.1  "  *  *  . 13 

14 

_ _ 4, 

2 

_  _  2 

4 

.1  15, 

16, 
4, 
3, 
3, 

_  3, 

VARIABLE 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  8, 

TOTALS  26.6  40.9  21.6  3.T  72  100, 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1I2B 


(N)  350-010  2.6  7.0  3.5  .5 

020-040  4.6  7.8  1.0  .1 

050-070  2.6  1.2  .2 


(E)  080-100 

2.0 

.6 

.1 

110-130 

.9 

1.2 

140-160 

I  .4 

o 

1.0 

.2 

(S)  170-190 

1.7 

e.4 

8.2 

1.6 

200-220 

4. 5 

7.2 

4.4 

.4 

230-250 

2.2 

1.4 

.7 

.1 

(H)  260-280 

1.3 

1.2 

.4 

290-3.10 

1.3 

1.5 

.4 

320-340 

1.0 

1.4 

.2 

C  -  4 


79 


I 


SCENT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINO  SPEED 
,  FROM  H(3u R L  Y~Oa  SCR  V  A  T I  ON S 


NAME:  K.  t.  SAWYER  AF 8  MI  '  PERIOD  OF  RECORD:  AuG  ?8  -  JUL  55 

1TC :  +  5  MONTH:  AUG  HOURS:  ALL 


Si  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

•  AND/OR 

L E  (0800  METERS!  OUT  LESS  THAN  3  MILES  (4000  METERS)  WITH  CEILING' 

GE  200 

FEET. 

WIND  SPEED  TN  KNOTS 

19-19  20-24  25-29  30-34  35-39  4Q-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

-  .  -  .  .  --- 

y. 

WINO 

WIND 

.5  .  1 

13.7 

7.8 

8.0 

.1 

14.3 

6.2 

6.0 

- 

4.0 

4.2 

4.0 

t 

2.7 

4.  1 

4.0 

2.0 

4.7 

5.0 

_ .2 _ 

4.5 

7.3 

7.0 

1.6  .1 

19.9 

9.4 

9.0 

.4 

16.5 

7.1 

7.0 

l  .1 

4.4 

5.6 

4.5 

- 

3.3 

4.9 

4.0 

3.2 

5.7 

6.0 

.2 

3.5 

7.3 

7.0 

////////////////////////////////////////////////////////// 

8.1 

//////////// 

3.1  .2 

100.0 

6.5 

7.0 

i  ,TAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1128 

C  —  4  -  79 


f 


V 


OPERATING  LOCATION  HA“  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  W 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBE 

R :  727939 

STATION  NAME 
L  ST  TO  UTC: 

:  K.  I.  SAWYER  AFB  Ml 
♦  9 

PER I 00  QF  RECORD:  AUG  79 
MONTH:  SEP  HOURS:  00-< 

OIRFCTION 
( DEGRFFS ) 

1-9 

9-9 

10-19  19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
-19  20-29  25-29  30-39 

35-39  90-99  50-69  GE  65  TOT Al 

% 

(N)  390*01 0 

2.7 

2.6 

1.7 

.3 

7.2 

020*090 

1.1 

9.1 

•  a 

.1  .1 

6.2 

090-070 

1.9 

1.2 

.3 

3.9 

(E)  090-100 

1.1 

.7 

1.8 

110-130 

.  7 

.2 

.9 

190-160 

1.0 

1.1 

.9 

.  1 

2.7 

(S)  170-190 

2.9 

9.2 

3.9 

.8 

12.2 

200-220 

9.9 

9.0 

3.7 

1.3 

19.9 

230-290 

2.9 

2.1 

.9 

.3 

5.8 

(w)  260-230 

3.3 

1.6 

.  1 

5.9 

290*  310 

3 .  b 

1.6 

.  1 

5.2 

320-390 

2.7 

2.2 

.3 

.  1 

5.3 

VARIABLE 

CALM 

/////// ///////////////////////7//////////////////////////////////////////////  23.9 

TOTALS 

29.3 

31.6 

11.6 

3.0  .1 

100.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  A  -  90 


I 


i 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM*  HOURLY  observations 


0 n  name:  k.  1.  sawyer  afb  mi 
■j  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD!  AUG  78  -  JUL  88 
MONTH!  SEP  HOURS!  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 


TOTAL  MEAN  MEDIAN 
%  WIND  WIND 


'/////////////////////////////////////////////////////////////  23.9  //////////// 

11.5  T.O  ”  n  .  100.0  47?  6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  N'C  "FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME •  K.  I.  SAWYER  AFB  MI  PFR TOO  OF  RECORD:  ' AUG  7f 


- . - 

-  -  - 

___  L  S  T 

TO  UTC: 

♦  5 

-  . 

.  — 

month: 

SEP 

HOURS 

:  03- 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

HIND  SPEED  IN  K 
20-24  25-29  3 

NOTS 

0-34  35-39 

40-49 

50-64 

GE  65 

TOT  ( 
% 

(N) 

350* 

010 

3.3 

4.9 

1.7 

.3 

.1 

io.: 

020- 

0-40 

1.9 

3.0 

.8 

5.: 

050- 

070 

.7 

.8 

.6 

2  .  < 

(E) 

080- 

100 

.9 

.7 

l.< 

no- 

130 

•  6 

.8 

l.: 

no- 

160 _ 

1.1 

.7 

.1 

i.< 

<S) 

170- 

190 

_ 3.1 

_ 5_.4_ 

2.7 

.9 

12. 

200- 

220 

7.2 

7.3 

3.4 

.6 

.2 

18.' 

230- 

250 

4.6 

1.3 

_ .? _ 

_  _  .3 

7. 

(  HI  > 

260- 

280 

_ 3.  1 

1.4 

4.< 

290- 

310 

4.2 

2.3 

.2 

6.1 

-  - 

320- 

340 

_ 2n _ 

2.0 

.3 

— 

— . . 

- 

4.' 

VARIABLE 

CALM 

TOTALS 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

32. H  31.1  10.5  2.1  .3 

23., 

100. 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  A 


SI 


Percent  age  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 
FROM  HOURLY'  OBSERVATIONS 


ION  NAMES  K. 
TO  UTCS  +  5 

I.  sawyer  afb 

MI 

“Period 

MONTHS 

OF  RECORD:  AUG" 78  - 
SEP  HOURS:  03-05 

JUL'  88 

0-14  15-19 

WIND  SPEEO  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39 

40-49 

50-64  GE  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WINO 

1.7  .3 

.1 

10.3 

6.9 

6.0 

.  3 

5.7 

6.0 

6.0 

«  6 

2.0 

6.3 

6.0 

1.6 

4.8 

4.0 

1.3 

4.6 

5.0 

.i 

1.9 

4.7 

4.0 

.'.7  .9 

12.1 

7.5 

6.0 

3.4  .6 

•  2 

IB. 8 

6.6 

6.0 

.7  .3 

7.3 

5.0 

4.0 

4.6 

3.7 

4.0 

.2 

6.8 

4.  1 

4.0 

.  3 

4.4 

4.8 

5.0 

^////////////////////////////////////////////////////////////  23.2  //////////// 

19.5"' . 271  ~7T  .  100.0  4.6  5.0 

TOTAL  NUMBER' OF  OBSERVATIONS  900 


\ 


C  -  4 


91 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  W 


USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

. FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

OF  RECORDS  AUG  78 
SEP  HOURS!  06- 

STATION  NUMBER! 

727435 

STATION  NAME 
LSI L  TO  UTC : 

•  K  • 

♦  5 

I.  SAWYER  AFB 

MI 

PERIOD 

MONTH! 

DIRECTION 

(OEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15 

-19  ~ 

WIND  SPEEQ  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39 

40-49 

50-64  GE  65 

TOTA 

•f 

(N)  350-010 

4,3 

4.4 

1.6 

.6 

.2  _ 

. 

11.1 

020-040 

1.4 

2.3 

.4 

.1 

4.8 

050-070 

.9 

1.3 

.4 

3.1 

(E)  080-100 

.  7 

_ .7 

1.3 

110-130 

1.0 

.4 

1.4 

140-160 

.n 

1.7 

.3 

2.8 

(S)  170-190 

3.1 

4.4 

1.6 

jJ 

2 

10.1 

200-220 

5.3 

3.6 

3.6 

1.3 

18.8 

230-250 

4.9 

2.0 

• 

7.7 

(M)  260-280 

4.1 

2.J_ 

.i 

290-310 

4.3 

2.2 

.i 

.  1 

320-340 

3.1 

2.2 

.6 

VARIABLE 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  19.4 

fOTALS  04.4"  35.3  . 975  2.9  .4  .  '  10C.C 


TOTAL  NUMBER  UF  OBSERVATIONS  900 


OPERATING  location  «a«  percentage  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versu 

USAFETAC.  ASHEVILLE  NC  "  ~  ' FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME !  K.  I.  SAWYER  AFfl  HI  .  PFRIOO  OF  RECORD! '  AUG 

L  ST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP  HOURS: 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  1-4  5-9  10-14  15-19  "20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  T 

(DEGREES)  _  _ _ 


(N) 

350-010 

1.9 

5.0 

3.3 

.8 

.3 

1 

020-040 

2.6 

5.4 

1.2 

.4 

.  1 

050-070 

1 . 3 

2.1 

.6 

(E) 

080-100 

.  7 

.9 

110-130 

1.0 

.7 

.  1 

140-160 

1.2 

2.6 

.4 

(S) 

170-190 

_ .  6 

4.4 

3 . 2 

.  9 

.3 

200-220 

1.6 

7.8 

5.7 

2.4 

.1 

l 

230-250 

3.8 

5.4 

2.9 

.4 

1 

(W) 

260-280 

1.7 

4.1 

1.6 

.  1 

290-310 

2.0 

5.0 

1.4 

.2 

320-340 

1.7 

4.0 

1 

j 

oi 

"l 

.3 

VARIABLE 

CALM  // 77 ////?///////// //77 ///////////////// 7 //////// t /////////////////////////// / 

TOTALS  2  071  477  4  2  3  72  57  5  78  . .  1C 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4 


83 


I 


11 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

.  pr-Qm  H13aR-Ly  observations 


ion  name:  k.  H  sawyer  afS~mi 

T'.J  UTC:  >  5 


PERIOD  O’F"  record:  AtlG  76  -  ■  JUL  US 
MONTH:  SEP  HOURS:  09-11 


WINO  SPEED  IN  KNOTS 


L-U  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE 


65 


TOTAL  MEAN  MEDIAN 
%  WIND  WIND 


3.3 

1.2 

.* 

.  I 

.  4_ 
’.2 
5.7 


•_8 

.4 


.3 

.  1 


.9 

2.4 


.3 

.1 


11.3 

9.8 

4.0 

1.6 

i.e 

4.2 

9.4 

17.6 


8.8 

6.9 

6.5 

5.4 

4.7 

6.1 

9.8 

9.5 


8.0 

6.0 

6.5 

5.0 

4.0 

6.0 

9.0 

9.0 


■>.6 

.4 

12.6 

6.9 

6.0 

1.6 

.  1 

7.4 

7.2 

7.0 

[  1 .4 

.2 

8.8 

6.7 

6.0 

!  3.6 

.3 

8.6 

7.9 

8.0 

/ . . . . . 

////// 77////// ///////// ?/////////////////////////////////////  3.0  //////////// 

.  ’3.2  575  78”  '  100.0  7.6  7.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSU 

US AFET AC •  ASHEVILLE  NC  '  ”  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER! 

727435 

STATION  NAME 

!  K. 

I.  SAWYER  AF3 

MI 

PERIOO 

OF  RECORD: 

AUG 

.  ...  ..  -  . 

LST 

TO  UTC! 

+  5 

- . - . ------ 

-  -  - 

MONTH! 

SEP  HOURS! 

WIND  SPEED  IN 

KNOTS 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

'T 

1 

o 

-19 

20-24  25-29 

30-34 

35-39  40-49 

50-64  GE  65 

T 

(N)  350-010 

1.7 

5.2 

3.6 

1.7 

.1 

1 

020-040 

2.6 

7.7 

4.2 

.1 

_  .2 

1 

050-070 

1.6 

2.4 

.0 

.  1 

(E)  080-100 

1.0 

.7 

110-130 

.  3 

1.0 

140-160 

1.3 

2.6 

.4 

(S)  170-190 

1.4 

4.2 

4.4 

3.0 

.2 

1 

200-220 

1.4 

3.3 

5.1 

3.9 

1.6  .1 

1 

230-250 

1  .  7 

5.0 

2.4 

.9 

.  1 

1 

(W)  260-280 

.3 

2.9 

2.6 

290-310 

.8 

3.8 

2.9 

.1 

320-340 

.6 

2.4 

2.6 

.4 

VARIABLE 

CAL'*  ///// 1  f // /ft ///////// ////////////// n //////// 1/ //// f /// f /////// f /////// 1 //// / 

TOTALS . .  tT.T  '  4T72  7970  To72  772  71  *  10 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


.  _  J_ . 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 


FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

'ion  name 

T  1  UTC: 

:  K. 
♦  5 

I.  SAWYER  AFB  Ml  PERIOD 

month: 

OF  RECORD:  AUG  78  - 
SEP  HOURS:  12-14 

JUL  88 

WINO  SPEED  IN  KNOTS 

|2-14  is 

-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49 

50-64  GE  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

f  3.6 

1.7 

.1 

12.2 

9.1 

8.0 

4.2 

.1 

_ .2^ 

14.8 

7.7 

8.0 

.  1 

4.9 

6.4 

6.0 

1.7 

4.4 

4.0 

_ _ 

1.8 

5.1 

5.0 

•  4 

4.3 

6.2 

7.0 

4.4 

3.0 

.2 

13.3 

10.3 

10.0 

V.  1 

3.9 

1.6  .1 

15.4 

12.0 

12.0 

2.4 

.9 

.  1 

10.1 

8.3 

8.0 

2.4 

6.2 

8.3 

8.5 

2.9 

.1 

7.6 

8.4 

8.0 

2  .  :» 

.4 

6.0 

9.2 

9.5 

>.  •>  1 072  272  71 


1.7 

100.0 


//////////// 

8.8  8.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VER5 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBERS  727435  STATION  NAME:  K.  I T SA W YER- ATT  Ml  PERIOD  OF  RECORD:  At 

L ST  TO  UTCS  +  5  _  MONTH:  SEP  HOURS! 

rfIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  2 5-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

_ (OEGREES)  _ _ _ _ 


(N)  350-010 

.9 

_2.7 

3 . 2 

1.7 

020-040 

3.3 

1 4. 1 

4.9 

.8 

050-070 

2.7 

5.9 

1.0 

(E)  080-100 

•  9_ 

1.  1__ 

1 10-130 

_ _.2_ 

.8  _ 

140-160 

.7 

2.2 

1.0 

(SI  170-JL90 

_  .7 

_ 3.6 _ 

_ 5. 9 

2.4 

.9 

200-220 

.7 

4.9 

4.9 

3.0 

1.2  .1 

230-250 

_ 2.9 _ 

2.0 

_ j.3 _ 

.1 

(H)  260-230 

_,9 

...  .  ?•_?. 

_  1.0 

.2 

.1 

290-310 

1.0 

2.6 

2 . 3 

•  6 

320-340 

_ .6 

_ 1.2 _ 

2.2 

.4 

-  ....  - 

VARI A9LE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TOTALS 

’  13.8" 

43  •  9  ' 

2  3.9 

■“  io. r 

2.3  .1  1 

TOTAL  NUMBER 

OF  OBSERVATIONS  900 

WIN 


18 


ENT 4GE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
. FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


•.me:  k 

C:  ♦  5 

.  I.  SAWYER  AFB 

MI  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  - 

month:  SEP  HOURS:  15-17 

JUL  88 

6 

18-19 

WINO  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30- 3 A  35-39  A0-A9  50-6A  GE  65 

TOTAL 

•7 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

,4  i 

1.7 

8. A 

10.3 

10.0 

°  I 

.8 

23.6 

7.7 

8.0 

0 

9. A 

6. 1 

6.0 

9 

2.0 

A. A 

5.0 

4 

1.0 

5.6 

5.0 

8 

3.9 

7.6 

8.0 

6 

2.  A 

.9 

13.  A 

11.5 

11.0 

1 

3.0 

1.2  .1 

1A.8 

11.9 

11.0 

1  ; 

.8 

.1 

6.6 

9.6 

9.0 

1 

A 

.2 

.  1 

A  .  1 

7.9 

8.0 

•  •  •  •  i 

.  8 

7.  1 

9.1 

9.5 

?  /, 

•  A 

— 

A. A 

9.5 

10.0 

) 

» •  •  •  • 

///////////////////////////////////////////////////////// 

1.2 

//////////// 

10.1 

2.3  .1 

ioo.o 

9.0 

8.0 

tal  number  of  Observations  900 


C  -  4 


85 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WINO  DIRECTION  VERSUS 


USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER: 

727435 

STATION  NAMC :  K. 
LST  TO  UTC:  +  5 

I.  SAHYER  AF 3 

HI  PERIOD  OF  RECORD:  AUG 

MONTH:  SEP  HOURS:  H 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

«IND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TO 

4 

(N)  350-010 

3.1 

4.  1 

2.9  .8 

10 

020-040 

6.3 

8.4 _ 

2,1  .1 

17 

050-070 

5.6 

3.3 

.2 

9 

(E)  030-100 

2.7 

.8 

.3 

3 

110-130 

l.J 

.3 

2 

140-160 

1.1 

1.6 

1.1 

3 

(S)  170-19C 

1.2 

5.3 

7 .7  1 . 3 

.1 

15 

200-220 

1,4 

5.0 

4.4  1  •  6 

12 

ro 

'jj 

o 

i 

r\j 

oi 

o 

1.3 

2.1 

.  3 

4 

(W)  260-2BO 

1.6 

.9 

.2 

2 

290-310 

2.1 

2.9 

1.2  .1 

.  1 

6 

320-340 

1.0 

2.3 

1.0 

4 

VARIABLE 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  7 

TOTALS  ~  29 .2  37".  0  21.9  3.9  .2  100, 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  °00 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WINO  DIRECTION  VERSUS  WINO  SPEED 
f  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

pN  NAM~?T~k7  T.'TaWYER  AF9  HI  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  -  JUL  8e 


U  TC 

:  ♦  5 

month:  sep 

HOURS:  18-20 

U 

18-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64 

GE  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WINO 

MEDIAN 

WIND 

.  > 

.8 

10.9 

7.  7 

7.0 

.  1 

.  1 

17.0 

5.8 

5.0 

9.1 

4.  1 

4.0 

3.8 

3.9 

3.5 

2.1 

3.2 

3.0 

.  i 

3.8 

7.2 

8.0 

.  7 

1.3 

.  1 

15.7 

10.0 

10.0 

*  4 

1.6 

12.4 

9.3 

9.0 

.  - 

4.2 

6.3 

6.0 

o 

2.7 

4.8 

4.0 

f  > 

.  1 

.  1 

6.4 

6.5 

5.5 

.  ) 

4.3 

6.9 

7.0 

///////////////////////////////////////////////////////////  7.6  //////////// 

.  i  3.7  .2  100.0  6.6  6.0 

T  )TAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  POO 


C  -  A 


F 


OPERATING  LOCATION  "A"  _  PERCENTAGE  FREQUENCY  (JF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSU 

USAFETAC.  ASHEVILLE  NC  . '  “  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I .  SAWYER  AFU  MI  “PERIOD  OF  RECORD:  AUG 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  SEP  HOURS: 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

T 

(N)  350-010 

4.2 

3.7 

1.8 

1.1 

1 

020-040 

3.1 

2.9 

.3 

.1 

050-070 

1.8 

_ 1 .1 

_  .  1 

( e )  oao-ioo 

1.9 

.  3 

.  1 

110-130 

1.4 

.4 

.  1 

I40-.16C 

1.7 

1.6 

_ .2 _ 

.  L  . 

(S)  170-190 

3.6 

5.9 

6.1 

.  4 

1 

200-220 

3.0 

5.9 

4.4 

1.0  .2 

1 

230-250 

. 

2.4 

.  4  _ 

.  3 

(W)  260-280 

3.3 

.  7 

.2 

290-310 

3.3 

1.2 

.  3 

.  1 

320-340 

3 

1.9 

_  .  3 

VARIASLE 

CALM 

/ // / ////////////////// / ///// // ///////// ////////// // / / ///////// / /////// // //// / 

1 

TOTALS 

73.0 

23.  H 

14.9 

3.4  .2 

10 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 

C  -  A 


87 


[4GE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WlNO  OIRECTION  VERSUS  WIND  SPEEO 
;  '  FROM  HOURLY  d3SEp VAT  IONS 


:  K. 

+  5 

I.  SAWYER  A F 8 

MI 

PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  - 
MONTH!  SEP  HOURS:  21-23 

JUL  88 

-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-4P  53-64  GE  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

l  .  1 

10.8 

6.8 

6.0 

.  1 

6.9 

5.6 

5.0 

.  I 

3.8 

4.9 

5.0 

2.3 

3.4 

2.0 

2.0 

4.1 

3.0 

.  1 

_ _ _ .... _  . . 

3.6 

5.5 

5.0 

.  4 

16.0 

8.4 

8.0 

:  .o 

.2 

14.6 

8.4 

8.0 

.  t 

5.3 

6.1 

5.0 

.2 

4.4 

4.2 

3.0 

.  1 

5.0 

4.5 

4.0 

5.9 

4.3 

4.0 

/////////////////////////////////////////////////////  19.4  //////////// 

1.4  .2  100. 0  5.2  6.0 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C 


87 


OPERATING  LOCATION  »AM  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  I 

USAF5TAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER! 

727A35 

STATION  NAME 
LST  TO  UTC: 

•  K  • 

♦  5 

I.  SAWYER  AFB 

MI 

PERIOD  OF  RECORD:  AUG  7! 
month:  SEP  HOURS:  ALI 

DIRECTION 

1  —  A 

5-9 

10-1 A  15 

-T9  “ 

WIND  SPEED  IN 
20- 2 A  25- 29 

KNOTS 
30-  3  A 

35-39  A0-A9  50-6A  GE  65  TOTi 

(DEGREES) 

% 

(N)  350-010 

2.8 

A.  1  “ 

2.8 

.9 

71  _ 

io.: 

020-0AC 

2.8 

6.  1  " 

1  .  3  ' 

.2 

.1 

u.: 

050-070 

2.0 

2.  A 

.8 

.0 

5  .  ( 

(F)  080-100 

1.2 

~  .1 

-  •  ••  — 

2 .  i 

110-130 

.  9 

•  6 

”  .  0 

” 

1.' 

1  AO- 160 

1.1 

1 . 7 

.8 

.0 

3.- 

(S)  “170-190 

2  To 

A  .3  ~ 

A  .A 

T  .  3“ 

.2 

12. 1 

200-220 

3.3  ' 

6.8 

A. A  ' 

1.9 

•  4  *0 

16. 1 

230-250 

2.7 

3.0 

1.3 

•  4 

.0 

7.- 

(W)  260-280 

2.  A 

2.0 

.7 

.  1 

.0 

5.i 

290-310 

2.7 

2.7 

1.2 

.2 

.0 

6.! 

320-3AO 

1.9 

2.3 

1.2 

•  2 

5 .  ( 

VARIABLE 

CALM _  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  12. < 


25.3  36.9  18.7  5.2  .8 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 


TOTALS 


100. C 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

M CN~~NAME S~T.  I.  SAWY"lR_AFB~Ml  . ~  PERIOD  OF  RECORD!  Tu<fT«T-  JUL~'88 

TO  UTC:  +  5 _  _  MONTH!  SEP  HOURS:  ALL 


WINO  SPEED  IN  KNOTS 

.10*14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 

["* . * . ” *  *  *  *  *  -*“*-*  ‘  ”  •  *>“'  hind  WINO 

I . . . . 

j  2.5  .9  .1  10.3  7.9  7.0 

1  1.7  ,2  Tl  -  11.1  6.3  6.0 

76  . .  .  5. 0  5.5  5.0 

.1  2.0  4.3  4.0 

.0  -  -  1.54.3  4.0 

(  "75  TO  .  .  "  3.4  "  6.3  ‘  6.0 

4.4  f.T  .2  12.8  9.1  9.0 

4.4  1.9  .4  .0  16.5  3.8  8.0 

1.3  .4  .0  7.46.66.0 

.7  .1  .0  5.2  5.6  5.0 

1.2  .2  .0  6.8  6.1  6.0 

1.2  . 72  .  5.6  6.7  6.0 


'///////// /////////////////// / //////// /////////////////////////  12.4  //////////// 

18.7  5.2  .9  100.0  6.4  7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 


88 


4 


w 


''C 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  frequency  of  occurrence  surface  WIND  direction  versus 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFEf'MI  "  '  PERIOD  OF  RECORD: ~  AUG  1 

_ _ LST  TO  UTC:  »  5  MONTH:  SEP  HOURS:  AL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE 

200  BUT  LESS 

THAN  1500 
ANO/OR 

i  FEET  WITH  VISIBILITY  GE 

1/2  MILE  (0800  METERS). 

VISIBILITY 

GE  1/2  MILE 

<0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES 

(4300  METERS)  WITH  CEILI 

"""" 

WIND  SPIED  IN  KNOTS 

DIRECTION 

1-4 

I 

• 

o 

& 

1 

IT 

15-19  20- 

24  25-29  30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65  TOT 

(DEGREES) 

A 

(N)  350-010 

2.2 

5.7 _ 5. 5 

_  2.3 

.2 

16. 

020-040 

3.4 

9.6  3.9 

.7 

.2 

17. 

050-070 

2.  1 

3.9  .0 

6. 

(F)  080-100 _ 

_ 1.3 _ 

_.  6  _  .  2 

2. 

110-130 

_ 1.3 _ 

1 . 6 _ .  1 

3. 

140-160 

1.9 

4.2 _ 1.4 

.  1 _ 

7. 

(S)  170-190 

1.7 

7.1  6.3 

2.4 

.5 

18. 

200-220 

1.5 

6.5  4.4 

1.0 

.  1 

13. 

230-250 

1.5 

_1 . 5 _ ,d _ 

..  » 1 

3. 

(W)  260-280 

.3 

.6  . 3 

1. 

290-310 

.5 

.5  .5 

1. 

320-340 _ 

1.1 

.9  .6 

_ .  1 _ 

-  -  . 

2. 

VARIABLE 

CALM 

/ // /// / //////// / ///////////////////////// // / / / / / / / / /// / / /// / ///// / / / / / / / / / / / /  4. 

TOTALS 

19.3  42.7  '  25.0 

~  6.7  1 

.0" 

100. 

TOTAL  NUMBER 

OF  OBSERVATIONS  1484 

C  -  A 


89 


VD 


PERCENTAGE  FREQUENCY  nF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 


II 

From  hourly  observations 

B 

ion  name:  k. 
p  UTC:  ♦ 5 

I.  SAWYER  AF8  MI  PERIOD  QF  RECORD:  AUG  78  -  JUL  88 

MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 

t  LESS 

THAN 

AND/OR 

1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILS  (0800  METERS). 

GE  200 

feet. 

MB 

mile 

(0800 

METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH 

CEILING 

B 

>14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

m&4 

X 

WIND 

WIND 

;’;*K 

2.3 

.2 

16.2 

9.7 

10.0 

.7 

.2 

17.7 

7.6 

7.0 

i 

• 

6.8 

6.  1 

6.0 

1 

2.2 

4.6 

4.0 

7I 

1  . 1 

3.1 

8.2 

5.0 

1  l.* 

.1 

7.6 

7.0 

7.0 

5.3 

2.4 

.5 

18.1 

9.8 

10.0 

V 

•  '-..5 

1.0 

.  1 

13.7 

8.9 

8.0 

i 

.  <i 

1 

.1 

...  . . 

3.9 

6.4 

6.0 

J 

1 

• 3 

1.7 

5.5 

5.0 

6 

• 

1.5 

6.8 

8.0 

>  •  »  • 

.1 

-  -  -  -  - 

2.8 

6.6 

6.0 

/// 

7 

///////////////////////////////////////////////////////////// 

4.9 

//////////// 

3  5.0 

6.7 

1.0 

100.0 

7.7 

8.0 

Tl'TAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1484 


4-89 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC.  ASHEVILLE  NC 

PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

DIRECTION  VERSUS 

STATION  NUMBER! 

727435 

STATION  NAME 
LST  TO  UTC: 

:  K. 
♦  5 

I.  SAWYER  AFB  MI  PERIOO 

month: 

OF  RECORD:  AUG  ' 
OCT  hours:  o: 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15 

-19 

20-24  25-29  30-34  35-36  40-49 

50-64  GE  65  T01 

(N)  350-010 

1.7 

2.5 

2.3 

1.0 

.8  .2 

8, 

020-040 

2. 0 

1.7 

.8 _ 

.3 

.3 

5, 

050-070 

1.0 

.2 

.1 

1, 

<F)  080-100 

.5 

.2 

.2 

1, 

110-130 

1.1 

.  1 

.2 

1, 

140-160 

1.3 

1.2 

1.5 

.3 

.1 

4, 

(S)  170-190 

3.7 

4.9 

3.9 

1.0 

13, 

200-220 

4.6 

8.1 

1.8 

.5 

.3  .1 

15, 

230-250 

4.7 

2.0 

.ti 

.4 

.1 

8, 

(W)  260-280 

ju) 

i  O 

| 

2.2 

.1 

5, 

290-310 

4.3 

2.7 

.5 

7, 

320-340 

3.7 

2.2 

1.1 

.  1 

7, 

variable 

calm  ////////////////////////// /T/T/J// /n / 1 ///////////// r n r/ //////// 1 f // f ////// /  21 

T  07  A  LS  3  f  Tb  TS70  1 3 .1  3 .  6  I  ."9  .3  .1  100, 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


PERCENTAGE  frequency  of  occurrence  surface  wino  direction  versus  mind  speed 

t  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

[.'M'nANES  K.  I.  SAWYER  AFB'  Ml  PER  I  ho  OF  RECORDS-  AUG  78"-  jOT  88 

i;  UTC:  ♦  5 _ _  _  MONTH:  QCT  hours:  00-02 


MIND  SPEED  IN  KNOTS 

■14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

:.3 _ 1.0  .8 _  .2 

.3  .3 .3 

.1 _ _ _  _ _ 

.? 

1  •  r>  _ « 3 _  _  ■  1  __  _ 

-.i  1.0 _ 

1  .  -  .5  .3 _  .1 

.  -i .4 _ .1 _  _ _ 

.1  _ 

.5 

i  .  I  .1 . . 


TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

MIND 

8.4 

10.3 

9.5 

5.2 

7.5 

6.0 

1.3 

4.0 

3.0 

1.0 

5.8 

4.0 

1.4 

3.9 

2.0 

4.4 

8.4 

7.0 

13.4 

7.8 

7.0 

15.5 

6.7 

6.0 

8.1 

5.5 

4.0 

5.3 

4.2 

4.0 

7.5 

4.5 

4.0 

7.0 

5.4 

4.0 

/ / // / / / / / / / /// / / / / 7 / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / f / / / / / /  21.6  //////////// 

1.3  3.4  1.5  .3  .1  100. 0  5.3  6.0 


T1TAL  NUM3E R  OF  OBSERVATIONS  930 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  "  ~  '  "  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS' 

STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER~  AF8M I  ~  '  PERI OD  OF  RE CORO :  AUG  7 

LST  TO  UTCi  ♦  5  MONTH:  OCT  HOURS:  03 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  T-A  5-9  10-14  15-19  20-24  "  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOT 

(DEGREES! _ _  _ _  _  _ 


1  (  • 

(N) 

350-010 

1.3  3.2 

2.9 

1.3  1.0 

9. 

020-040 

1.7  1.3 

.4 

.  1 

3. 

050-070 

.2  .3 

(E) 

090-100 

.  3 _ 

.1 

110-13C 

.6  .4 

.6 

1. 

140-160 

.9  1.6 

.3 

3. 

(S) 

170-190 

2.9  4.8 

3.  3 

1.4  .1 

12. 

200-220 

. 7.2 _ 7.4 _ 

2 . 6 _ 

•  Z  *1  *1  •  l 

17. 

230-250 

3.8  1.3 

.5 

6. 

(W> 

260-230 

3. 0  2.3 

.2 

.2 

5. 

290-310 

. 5.7  2.3 

.6 

8. 

320-340 

3.9  2.7 

1  .  1 

.  1 

7. 

VARIABLE 

CALM 

//// / / / / /// / // / ///// / / / / / / / / / / / // / ///// / / //////// // / / // / //////f /////// r ///// t 

23. 

TOTALS 

30.9  26.1 

13.0 

3.2  1.3  . 1  .1 

100. 

TOTAL 

NUM3EP  UF  OBSERVATIONS  930 

1  •  •  •  • 

930 


fins  N4ME :  K.  I,  SAWYFR  AF8  Ml 
TO  UTC:  ♦  5 


PERCENT AG6  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


PERIOD  OF  RECORDS  AUG  73  -  JUL  88 
MONTH:  OCT  HOURS!  03-05 


9-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 


TOTAL  MEAN  MEDIAN 
%  HIND  HIND 


2.9 

.4 


1.3 


1. 0 
.1 


.  1 

•  7 

•i 

3.3 
2  •  6 

.7 

•  2 

.6 

\  .  1 


1.4 


.2 


.2 


.  1 


.  1 


.  1 


9.7 

3.5 
.5 
.4 

1.6 

3.2 
12.6 
17.7 

6.1 

5.7 

8.6 

7.2 


10.4 

5.7 

4.6 

4.3 

6.5 
7.1 

8.5 

6.3 

4.4 

4.6 
4.4 

5.7 


10.0 

5.0 

5.0 

2.5 

6.0 

7.0 

8.0 

6.0 

4.0 

4.0 

4.0 

5.0 


/////////////////////////////////////////////////////////////  23.0  //////////// 

13.0  T.T  T.T .  .1  '  .1  100.0  5.1  6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4 


91 


i 


OPERATING  LOCATION  “A"  _ PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSU 

USAFE'TAC.  ASHEVILLE  NC  "  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

727435 

STATION  NAME:  K. 
LST  TO  UTC:  ♦  5 

I.  SAWYER  AFB 

MI 

PERIOD  OF  RECORD:  AUG 
month:  OCT  HOURS: 

W I NO  SPEED  IN 

KNOTS 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

20-24  25-29 

30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65  T 

^  _ 

(N)  350-010 

2.0 

2.6 

2.3  .9 

.9  .2 

020-040 

1 . 3 

1.3 

.4 

050-070 

.4 

.1 

.1 

(E)  0B0-100 

.3 

.  5 

110-130 

1.0 

.4 

.3 

140-160 

.4 

1.9 

.5 

(S)  170-190 

4.1 

3.2  1.4 

.3 

1 

200-220 

6.7 

3.4  1.4 

1 

230-250 

1.7 

1.3 

(W)  260-280 

A  •  6 

1.0 

.<•  .1 

290-310 

4.7 

1.7 

1.0 

320-340 

3.5 

3.9 

1.2  .4 

.1 

VARIABLE 


CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  2 

TOTALS  33’j  0  26.4  14.  i  ~472  ITT"  *".2 .  10 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERS 

USAFEtAC.  ASHEVILLE  NC .  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I SAWYER  AF3~Ml  PERIOD  OF  RE  CORO:  AU 

LST  TO  UTC :  ♦  5  MONTH:  OCT  HOURS: 


it  I  MO  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  1-4  5-9  10*14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

I OFGREES )  _ 


•  •  • 

IN) 

350-010 

1.5 

4.6 

2.4 

1.5 

•  •  •  < 

.4 

.4  .  1 

020-040 

2.3 

2.8 

1.7 

.2 

050-070 

.5 

.2 

<E) 

080-100 

1.0  _ 

.8 

110-130 

.  8 

1.7 

.2 

140-160 

1.0 

2.2 

1 . 1 

.3 

III 

170-190 

1.7 

_5.3_ 

4.2 

2 . 2 

.2 

.1 

200-220 

2.5 

6.2 

1.9 

1.0 

230-250 

3.2 

3.3 

2.2 

(W) 

260-260 

2.5 

4. 3 

1.0 

.  1 

290-310 

2.2 

3.3 

2.2 

.2 

.  1 

.  1 

320-34C 

2.2 

3.7 

3.7 

.8 

.1 

VARIABLE 

CALM 

////✓//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TOTALS 

21.4 

33.4 

24.4 

7.2 

1.8 

.6  .1 

‘ 

TOTAL 

NUMBER 

OF 

OBSERVATIONS  930 

93 


WINS 


78  -  , 
. / 


E  7CcNT AGE  freouency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  spefd 

.  'FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

NAME:  K.  I.  SAWYER “AFT  MI  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  -  JUL  88 

UTC :  +  5  MONTH:  OCT  hours:  09-11 


TAL  f 

S  I 

•  •  i 

T  4 

19-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

.0 

] 

•i 

WIND 

WIND 

.0 

•  •* 

1.5 

.4  .4  .1 

11.0 

10.4 

3.0 

.H 

.  7 

.2 

7.0 

7.2 

7.0 

,7 

.7 

.8 

3.3 

4.0 

1.7 

4.3 

4.0 

.8 

...  ..... 

2.7 

5.8 

6.0 

,  7 

.  1 

.3 

4.5 

8.  1 

7.5 

.3 

• 

2.2 

.2  .1 

13.7 

9.9 

9.0 

,7 

.  7 

1.9 

1.0 

17.3 

9.9 

9.0 

.8 

•  - 

...  ... 

8.7 

6.3 

6.0 

,  1 

.  1 

7.8 

6.2 

5.0 

,3 

1.7 

.2 

.1  .1 

8.1 

7.9 

8.0 

i  •  •  • 

•  • 

f 

i. . , 

.1 

10.3 

8.8 

9.0 

,5 

// 

I 

t 

0 

/////// / //////////// / /////////// / / / / / ////////////// / ////// / 

6.5 

//////////// 

7.2 

1.8  .6  . 1 

100.0 

7.9 

8.0 

•  •  • 

•  • 

r " 

:tal  numbep  of  OBSERVATIONS  930 

OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREOUEUCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBC 

R:  727435 

STATION  NAME:  K. 
LST  TO  UTC :  +  5 

I.  SAWYER 

AFD 

MI 

PERIOD 

MONTHS 

OF  RECOROS  AUG  7 
OCT  HOURS:  12 

DIRECTION 
( DEGRFFS ) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED 
20-24  25- 

IN 

79 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49 

50-64  GE  65  TOT 

X 

(N)  350-010 

1.0 

3.8 

5.2 

1.2 

.5 

.2 

.2 

12. 

C20-04U 

1.5 

4.5 

2. 7 

.3 

.  1 

9. 

0 ‘’0-070 

1.1 

1.2 

.2 

2. 

(E)  0B0-100 

1.4 

•  6 

.2 

2. 

1 1C- 1 30 

.5 

1 .5 

.7 

2. 

140-160 

1.4 

1.4 

1.7 

.6  ' 

5. 

(S)  170-190 

2  .  3 

5.7 

5.7 

3.4 

.4 

17. 

200-270 

1.0 

4.4 

6.7 

3.5 

.5 

16. 

230-230 

1.2 

3.9 

1.3 

.5 

.2 

7. 

( W )  260-230 

.  ■> 

3.  1 

1.2 

.3 

.  1 

5. 

290-310 

1.2 

7.5 

3.7 

.9 

.1 

.  1 

B. 

32C-340 

1.2 

2.7 

4.7 

.9 

.4 

.1 

9. 

VARIABLE 

C  AL  “ 

// / ///////// / / / / / ////////// / /////////////////// / // / / /////// / // // / ///////// / / /  1. 

TOTALS 

14.7 

35.3 

33.6 

11.6 

2. 3 

.4 

.2 

100. 

930 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


10 


>  I,*'  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEEO 


FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

<.  I.  SAWYER  AF.3  Hi  .  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  -  JUL  88 

5  MONTH:  OCT  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


1  •>  20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND_ 

MEDIAN 

WIND 

.5 

,2  .2 

12.0 

11.0 

10.0 

.3  .1 

9.1 

7.9 

8.0 

2.5 

5.3 

5.0 

2.3 

4.7 

4.0 

2.3 

6.0 

6.0 

5.2 

8.2 

7.0 

i‘«  •  4 

17.5 

10.3 

10.0 

.  .5 

16.1 

11.4 

11.0 

.-  «2 

7.6 

3.6 

8.0 

.  I  .1 

5.5 

8.1 

7.0 

.  !  .1 

.  1 

8.4 

9.7 

10.0 

.  1  .4 

.  1 

9.7 

10.2 

10.0 

//////////////////////////////////////////////////// 

1.8 

//////////// 

,n  2.3 

.4  .2 

100.0 

9.4 

9.0 

•  i  £  R  OF  OBSERVATIONS  930 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS 

US AFETACt  ASHEVILLE  NC  "  '  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  number 

:  727A35 

STATION  NAME 
LST  TO  UTC : 

:  K. 
♦  5 

I.  SAWYER  AF3  Ml 

PER [ 00  OF  RECORD:  AuG  ; 
MONTH:  OCT  HOURS:  1! 

■  ■■■■a 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1  -  A 

5-9 

10- I 4  15 

-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20- 2 A  25-29  30-3A 

35-39  40-49  50-64  G £  65  TCI 

1 

<N)  350-010 

•  6 

A .  3 

5.  A _ 

1.1 

.6  .3  .1 

12. 

020-OAO 

_  2.B 

7.3 

2.6 

•  4 

13. 

050-070 

2.0 

1.6 

.2 

3. 

(E)  oao-ioo 

1.0 

.2 

1. 

110-130 

.A 

.  3 

.5 

1. 

1 AO- 1 60 

1  .A 

3.2 

2.2 

.9 

7. 

(S)  170-100 

.  ..  0  .. 

6.  A 

5.9 

2,  a 

.  3 

15. 

200-220 

1.0 

_5 . 9 

A.  6 

2 . 0 

.A  .1  .1 

1A. 

230-2K0 

1.3 

2.9 

l.a 

•  9 

.1  .1 

7. 

<w)  260-230 

1 . 5 

2.9 

1.1 

.  A 

5. 

290-310 

2.3 

2.9 

1.3 

.6 

7. 

320-3 AO 

1.0 

3.2 

2.9 

1.2 

.2 

H. 

VARIABLE 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  1. 

TOTALS 

16 . 2 

AO.  6 

2  <’.6  10.3 

1.6  '  .A  .3 

100. 

TOTAL 

number  OF  OBSERVATIONS 

930 

TOTALS 


100 


TAG t  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


"sr.  I.  SAWYER  AF9  Ml .  PERTOD  OF  RECORD:  WG  78  -  JUL  88 

♦  5  MONTHS  OCT  HOURS:  15-17 


•'  -  I  7 

rtINO  SPEED  IN  KNOTS 

2 0-2 A  25-29  30-3A  35-39  A0-A9  50-6A  GE  65 

TOTAL 

>s 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

1.1 

.6  .3  .1 

12.5 

11.0 

10.0 

.  A 

13.1 

7.3 

7.0 

3.9 

A. 8 

A  ,  0 

1.2 

3.5 

3.0 

1.7 

7.3 

6.0 

.9 

7.6 

3.3 

3.0 

.3 

15.3 

10.8 

10.0 

•»  <> 

.  • 

.A  .1  .1 

1 A  .  2 

10. A 

10.0 

.1  .1 

7.1 

9.2 

8.5 

.A 

5.9 

7.1 

6.0 

.6 

7.  1 

7.1 

6.0 

1 .  2 

.2 

8.5 

10.1 

10. 0 

////////// /// //////// / ///////// //////// //////// /////// 

1.9 

//////////// 

'  i.  > 

1.6  .A  .3 

100.0 

9.9 

6.0 

L  NUM 

6E»  OF  08SERVAT10NS  930 

C  -  A  -  95 


OPERATING  LOCATION  "A”  PERCENT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS 

'JSAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

72743*5 

STATinN  NAME 
LST  TO  UTC: 

:  K. 

+  5 

I.  SAWYER  AFB 

MI 

PERIOD  OF  RECORD:  AUG 
MONTH*.  OCT  HOURS:  1 

DIRECTION 

(OEGPRES) 

1-4 

*5-9 

10-14  "15 

-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TC 

(N)  3*50-010 

2.9 

3.0 

2.6 

.e 

.6  .2 

1C 

020-040 

4.5 

3.7 

.9 

.  i 

.  1 

S 

050-070 

2.7 

1.2 

2 

(E)  oeo-ico 

1.7 

.5 

.1 

2 

110-130 

1.3 

1  .2 

.4 

2 

140-140 

l.B 

2.0 

1  .  1 

.2 

C, 

(S)  170-190 

3 .  C 

9.2 

4.  3 

1.3 

.2 

2C 

200-220 

2.2 

4.7 

2.4 

•  4 

5 

230-2*50 

2.0 

2.5 

r; 

• 

.  1 

C 

(W)  260-230 

1.2 

1.3 

.  l 

2 

290-310 

2.9 

2.7 

1.7 

.  1 

1 

320-340 

? 

4.0 

2.0 

.5 

.2 

S 

VARIAHLC 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  1 1 

TOTALS  20. 1  ~  36.0  id. 3  3.5  1 . 1  .2  IOC 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


r.  name:  k. 

C  UTC :  ♦  5 

I.  SAWYER  AF3 

MI 

PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  - 
MONTH:  OCT  HOURS:  18-20 

JUL  88 

-15  15-19 

WIND  SPEED  IN 
20-25  25-29 

KNOTS 

30-35 

35-39  50-59  50-65  GE  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

3.6  .8 

.6  .2 

10. 1 

9.0 

7.0 

.9  .1 

.1 

9.2 

5.5 

5.0 

3.9 

3.5 

3.5 

.  1 

2.5 

3.6 

3.0 

• 

2.9 

5.7 

6.0 

1.1  .2 

5.2 

7.3 

7.0 

- .  3  1.3 

.2 

20.1 

8.5 

8.0 

'  •  *>  •  4 

9.9 

7.7 

o 

• 

CD 

. .i 

5.2 

5.7 

5.0 

.  i 

2.6 

5.9 

5.0 

j !  .  *  .1 

7.5 

6.5 

6.0 

’  1  .  .  5 

.2 

9.7 

7.5 

7.0 

i 


////////////////////////////////////////////////////////////  11.5  //////////// 

3 .5  1 .1  .2  100. 0  6.3  6.0 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSU 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER 

:  727433 

STATION  name:  k. 
L ST  TO  UTC:  ♦  5 

I.  SAWYER  AFB  MI 

PERIOD 

month: 

OF  RECORD!  AUG 
OCT  HOURS! 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

in- 14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49 

50-64  G6  65  T 

(N)  35C-010 

2.5 

2.4 

2.2  1.0 

.8 

020-040 

2.0 

2.2 

.8 _  .3 

.2 

0E0-070 

1.0 

.5 

(E)  030-100 

.5 

.1 

.  1 

110-130 

1-2 

.9 

.3  .1 

140-160 

2.0 

2.4 

1.4  .2 

(S)  170-190 

2-2 

6.5 

4.2  .9 

.3 

1 

200-220 

4.2 

10.2 

2.3  1.0 

.1 

1 

230-250 

2.° 

1.9 

.2  .1 

.1 

(W)  260-230 

3.2 

1.5 

n 

•  c. 

290-310 

2.4 

2.8 

.  l 

320-340 

1.7 

3.9 

1.7  .3 

VARIABLE 

CALM 

TOTALS 

25.3 

35.3 

13.9  3.9 

1.5 

10 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4 


97 


fERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OR  SeRVA  T I ONS 


N  O/VME:  K. 
OTC:  *  5 

I.  SAWYER  AFB 

MI 

PERIOD 

month: 

OF  record:  AUG  78  - 
OCT  HOURS:  21-23 

JUL  88 

14  15-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39 

40-49 

50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

.2  1.0 

.8 

e.7 

9.1 

8.0 

.  ’  .3 

.2 

5.5 

6.9 

6.0 

.  __ 

. .  _  .  .  .  ...  .. 

1.5 

4.2 

4.0 

.  1 

.8 

4.6 

4.0 

.3  .1 

2.5 

5.8 

5.0 

•  *♦  .  2  _ 

_ _ .... _  .. 

6.0 

6.9 

6.0 

.2  .9 

.3 

14.0 

8.5 

8.0 

.3  l.o 

.  1 

17.7 

7.1 

7.0 

.2  .1 

.1 

5.3 

5.2 

4.0 

•o 

•  . 

4.9 

4.3 

4.0 

.  1 

5.3 

5.0 

5.0 

.2  .3 

7.6 

7.3 

7.0 

////////////////////////////////////////////////////////////  20.2  ////////(/// 

|  '.5  3.9  1.9  100.0  5.6  6.0 

^  T  ;TAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  A 


97 


l 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSU 

US4FETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AF8  Ml  PERIOD  OF  RECORO:  AUG 


LST 

TO  IJTC 

:  ♦  5 

MONTH:  OCT 

HOURS 

! 

DIRECTION 

1-4 

6-9 

10-14 

15-19 

HIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64 

Gf  65 

t; 

( DEGREES ) 

( N  J 

350-010 

1.7 

3.3 

3.1 

1.1 

“  .7  .2 

.  1 

l* 

020-040 

2.3 

3.2 

1.3 

.2 

.1 

080-070 

l.l 

.  7 

.1 

(E) 

000-100 

.  0 

• 

.  1 

no- no 

.9 

.9 

.3 

.0 

140-100 

1.3 

2.0 

1.3 

.3 

.0 

(S) 

1 70-190 

2.4 

5.7 

4  •  6 

1.3 

.2  .0 

1 

200-220 

3.7 

6.7 

3.7 

1.4 

.3  .0 

.0  .0 

1 

230-240 

3.1 

2.5 

1  .  1 

.3 

.1 

.0 

<  W ) 

260-230 

2.5 

2.3 

•  l> 

.  1 

.0 

290-310 

3.2 

2.6 

1.4 

.2 

•  0  •  0 

320-340 

2.4 

3.3  ' 

2.2 

•  *5 

;r  —  -Q 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1 

TOTALS 

25.4 

33.6 

19.  7 

6.9 

1.5  .2 

.  1 

10 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 


-’CENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  MIND  SPEED 
f  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


■lAMEl'k".  I.  SAWYER  A F  5  M l  . PER  IOO  OF  RECOROS  AUG  78  -  JUL  ‘88 

•ITC:  *  5  MONTH!  OCT  HOURS:  ALL 


4  15-19 

HIND  SPEEO  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OF  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

V 

~  WIND 

WIND 

i  l.  r~ 

.7 

.2  .1 

10. 1 

10.2 

10.0 

.2" 

.1 

7.0 

6.9 

6.0 

i 

1.9 

4.3 

4.0 

- 

1.3 

4.3 

4.0 

<  '.o' 

- - 

2.1 

CD 

• 

5.0 

.3 

- - 

To 

4.9 

7.7 

7.0 

1.3 

.2 

.0 

14.7 

9.2 

9.0 

>  I  .A 

.3 

.0  .0  .0 

15.9 

8.3 

7.0 

1  ‘  .3 

.0 

7.1 

6.3 

5.0 

.1 

.0 

5.5 

5.5 

5.0 

.0 

.0 

7.5 

6.3 

5.0 

J  •  ;3 

TT 

~  .0 

8.6 

7.8 

7.0 

////////////////////////////////////////////////////////// 

13.4 

//////////// 

;  s.9 

1.5 

.2  .1 

100.0 

6.7 

7.0 

•  ’TAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS  7440 

_  .... . . 

_ _  _ 

C  -  A 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  £R£QUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VER 

US4FETAC,  ASHEVILLE  NC  '  .  "  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STAT I  ON  ~NUMBEr7~ 727435  STATION  NAMF:“K.  I.  SAWYER  TFTTlil  ~  ~ PERIOD  OF  RECORD:  A 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  OCT  HOURS 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  “200  PUT  LESS  THAN  1500  “FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  <0500  METER 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0*00  METERS)  SUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  C 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1  -4_ 

5-9 

10-14 

15-19 

£0-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

{DEGRESS) 

.  -  -  - 

— 

— 

— 

- - -  •• 

<N)  350-010 

1.4 

6  .  ft 

5.9 

2.5 

2.3  .5 

020-040 

3.5 

6_.  1 

2.5 

1 .0 

.5 

Q50-07G_ 

_  __  .  4 

_ 1.3 

.  •  1 

(E)  050-100 

.3 

_•  H 

.3 

110-130 

•  ft 

1.4 

1.0 

.  1 

140-1  6  0_ 

J.O 

_ 3 .2 

2  •  6__. 

.7 

.  1 

(S)  170-190 

2.5 

6.0 

7.6 

2.6 

.2 

200-220 

2.0 

4.0 

3.0 

1 .0 

.  1 

230-250 

1.0 

___  •  ^ 

(W)  260-230 

1.2 

1  .  1 

.  3 

290-310 

1.5 

1.2 

.6 

.2 

320-340 

1 

3.0 

2.3 

.  S_ 

...  ._3  .1 

VAR  I  ABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TOTALS 

13.4 

35.7 

2  6 .7 

*.9 

3  •  •  6  •  1  •  1 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1550 


C  -  4 


99 


fENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


ItAMF  :"'K~  1 7  SAWYER  AF3  MI'”  PERIOD  "OF  RECORD:  AUG  78  -  JUL  88 

be:  +  5  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


is  THAN  1500  "FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METE 

AND/OR 

(0300  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILFS  (4800  METERS)  WITH 

RS). 

CEILING 

GE  200 

FEET. 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  AO-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MFOI AN 

-  . .  ~ . .  . . 

% 

WIND 

WIND 

7.5  2.3  .5 

19.8 

ii.9 

10.0 

1.0  .8 

13.5 

7.9 

7.0 

......... . 

2.3 

5.3 

5.0 

1.8 

5.3 

5.0 

.  L 

3.2 

7.0 

7.0 

.7  .1 

7.5 

9.3 

9.0 

j  2.6  .2 

18.8 

9.9 

10.0 

[  l  •  0  •  1 

10.  1 

8.6 

8.0 

2.5 

6.2 

6.0 

2.6 

5.6 

6.0 

.2 

3.5 

6.5 

5.0 

.5  _ «3__  •  l 

8.3 

9.0 

8.0 

///////////////////////////////////////////////////////// 

6.0 

//////////// 

H.9  3.3  .6  .1  .1 

100. 0 

8.6 

8.0 

1 T a L  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1550 

C  -  A 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS 

USAF6TAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


station  number 

:  727436 

'STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFB  Ml' 

LST  TO  UTCS  +5 

PERIOD  OF  RECORD:  AUG 
MONTH:  NOV  HOURS;  C 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

6-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  16-19  20-24  26-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  Tf 

(N)  350-010 

1.3 

2.4 

3.2  1.3  .J 

020-040 

1.7 

1.6 

2.1  .4 

c 

050-070 

.  7 

.6 

.2 

1 

(E)  080-100 

.‘3 

.  3 

.2 

1 

110-130 

.  3 

1.0 

.  1 

1 

•  14Q-160 

1  .  ? 

,  9 

.4  .1 

t 

(S)  17C-190 

2.1 

3.7 

2.0  .  fi  .2 

S 

200-220 

4.0 

6.0 

4.7  1,1  .2 

If 

230-250 

3.2 

3.3 

1.7  .4  .1 

f: 

<W)  260-230 

2.6 

3. ‘3 

1.6  .4 

P 

290-310 

2.9 

3.3 

1.0  .1 

7 

320- 340 

3.3 

3.6 

3.0  .2 

1C 

VAR  I  ABLE 

C  A  L  M 

/// // ///// / /////// / ////// / / / /// r ////// f //////////////////// t ////// f ///// ft t f r  IE 

TOTALS 

24.6 

33.0 

21.0  4,8  .6 

IOC 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  - 


100 


/ 


» 


!  NO  S® 


02 


*4 


NTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINO  SPEFQ 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


Hr  :  K  . 

:  ♦  6 

I .  SAwYEK  A  F  3 

MI 

PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  - 
“ONTH:  NOV  HOURS:  00-02 

JUL  88 

1  ~  -  1  9 

W I  NO  SPEED  IN 
20-24  26-29 

KNOTS 

30-34 

35-30  40-43  50-64  GE  65  TOTAL 

V 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WINO 

1.3 

.1 

8.9 

9.6 

10. 0 

.4 

6.8 

7.8 

8.0 

1.4 

6.2 

5.0 

1.3 

5.0 

3.0 

1.4 

6. 1 

6.0 

.  1 

2.7 

6.2 

5.5 

.4 

.2 

9.6 

8.7 

8.0 

I  .  1 

.2 

18.0 

8.0 

7.0 

.4 

.1 

6  •  8 

6.7 

6.0_ 

8.3 

7.0 

6.0 

.  1 

7.8 

6.2 

6.0 

.2 

10. 1 

7.0 

6.0 

L  HF-a 

WI‘ 

9 

7. ' 

6.' 

5. 

6. 

6  • 

8. 


7. 


//// 

6. 


///////////////////////////////////////////////////////  IS. 9  //////////// 

4.8  .6  100.0  6.4  7.0 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  OIRECTION  VERSUS  Wl 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  .  FPOM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER!  727A35  ~  STATION  name:  K.  I.'SAHYER  AF3  MI . PER  1 00  OF  RECORD:  AUG  79 


L  ST 

TO  UTC 

:  ♦  5 

-  .  - —  - 

MONTH!  NOV 

HOURS:  03-C 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1  -  A 

5-9 

10-1 A 

15-19 

HIND  SPEED  IN 
20-2A  25-29 

KNOTS 
30-  3  A 

35-39  A0-A9  50-6A 

GE  65  TPTAL 

% 

<N)  350-010 

2.  A 

3.  1 

2.6 

2.1 

.  1 

10.3 

020-0A0 

1.3 

1 . 9 

2.0 

.  3 

.1 

5.7 

050-070 

■  A 

.  6 

.6 

.2 

1.9 

(E)  030-100 

.9 

.  A 

1.3 

110-130 

.9 

.3 

.  1 

1.9 

1 AO- 1 60 

.7 

1.6 

•  ft 

2.6 

(S)  170-190 

.  9 

5.7 

1.1 

.8 

.  1 

». 6 

200-220 

5.6 

7.  1 

2.8 

1.7 

.  1 

17.2 

230-2*0 

2.5 

3.6 

_ .9  _ 

.  3 

•  7.6 

(M)  260-280 

3 . 9 

3.0 

1.6 

.7 

u .  2 

r\j 

>0 

o 

i 

uj 

o 

2.3 

3.5 

.7 

.  1 

7.3 

320-3A0 

3.  A 

_  5 . 7 

2. A 

.2 

- - 

11.5 

VARIABLE 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  15.6 

TOTALS 

25.3 

37.3 

16.  A 

6.  A 

.A 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  A  -  101 


» 


iTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
f  FPOM  HOURLY  OBSERVATIONS 

k  : "k  .  '  I .  SAWYER  'AF3~Ml  PERIOD  OF  RECORDS  AUG~  78  -  JUL  158 


♦  5 

MONTH!  NOV 

HOURS!  03-05 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
5-19  20-24  25-29  30-34 

35-39 

40-49  50-64 

GE  65  TOTAL 

\ 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

2.1  .1 

10.3 

9.1 

9.0 

.3  .1 

5.7 

8.6 

8.0 

.2 

1.9 

7.8 

6.0 

1.3 

3.8 

3.0 

1.8 

5.0 

4.5 

2.8 

7.0 

7.0 

.?  .1 

8.6 

8.4 

8.0 

1.7  .1 

17.2 

7.4 

6.0 

.  3 

7.6 

6.6 

6.0 

.7 

8.2 

6.9 

6.0 

.  1 

7.3 

5.8 

5.5 

%  p 

11.8 

6.8 

6.0 

/////////////////////////////////////////////////////  15.6 

// ////////// 

X* 

•  1 

1 

1 

100.0 

6.2 

7.0 

1  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  A  -  101 

I 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

percentage 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

DIRECTION  VERSUS 

STATION  NUMBER 

:  727435 

STATION  NAME:  K. 
L ST  TO  UTC :  ♦  6 

'iT'SAWYE^’AFB'M!  "  PERIOD 

month: 

OF  RECORD:  AUG  7 
NOV  HOURS:  06 

DIRECTION 
( OEG°EE  S ) 

1-4  ' 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  36-39  40-49 

50-64  CE  65  TOT 

\ 

(N)  350-010 

1.7 

2 . 9 

3.1  1.9 

.6  _ 

10. 

020-040 

2.4 

1.3 

1.0  .4 

5. 

960-070 

1.1 

1.0 

.4 

2. 

(E)  0B0-100 

1.0 

.3 

1  . 

110-130 

.  9 

1.2 

2. 

140-160 

.  1 

1.3 

.7  .1 

2. 

(S)  170-190 

2.3 

4.4 

2 .9  .2 

.6 

10. 

200-220 

4.4 

6.3 

2.9  1.6 

.2 

15. 

230-260 

3.9 

2.3 

1  .  J-  .3 

ti* 

(W)  260-230 

2.  7 

2.9 

1.4  .4 

7. 

290-310 

2.7 

3.6 

.6  .2 

7. 

320-340 

2.9 

5.3 

2.2 

10. 

VARIABLE 

CALM 

/ 1 / 1 / 1 / f /// f /////// //n //// //7r  t/f ////// f ///////// f ///// r // f  r //// f /////// f / f /  it. 

TOTALS 

26.0 

3  3.3 

16.9  571 

1.4 

100. 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4 


102 


=  N4 T A 3 E  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
i  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

>*'=:  K .  T.  SAW  YE  -F“  A  F~3  ~M  I  —  '  PERIOD  OF  RFCORO:  AUG  76  -  JUL  93 

C:  ♦  s  MONTH:  NOV  HOURS:  06-0B 


WIND  SPEEO  IN  KNOTS 


-19 

20-24  25-2R  30-34  35-39  40-49 

60-64  CE  66  TOTAL 

V. 

MEAN 

MIND 

MEDI AN 
WIND 

1.9 

.6 

10.  1 

10.5 

10.0 

.4 

5.7 

6.8 

6.0 

2.6 

5.5 

5.0 

1.3 

3.8 

3.5 

2.0 

5.3 

6.0 

.  1 

2.2 

8.9 

9.0 

•  7 

.6 

10.3 

8.2 

7.0 

1.6 

.2 

15.9 

7.6 

7.0 

.  3 

_ 

6.3 

6.3 

5.0 

.4 

7.4 

6.7 

6.0 

.2 

7.0 

5.7 

5.0 

10.4 

6.8 

6.5 

r 

i 

'///////////////////////////////////////////////////////  16.7  //////////// 

6.T  . T.4 

,[.\L  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


100.0 


6.1 


7.0 


OPERATING  LOCATION  "A''  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  i 


USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER 

:  727435 

STATION  NAME 
LSI  TO  UTC: 

:  K. 
+  5 

I.  SAWYER  AFtl  MI 

PERIOD  OF  RECORD:  AUG  7' 
MONTH!  NOV  HOURS:  09' 

DIRECTION 

(OESREESI 

1-4 

5-9 

1 0 - 14  1 5 

-T9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39 

i 

o 

50-64  GE  65  TOT, 

(N)  350-010 

1.3 

3.4 

2.6 

2.3 

.6 

10., 

020-040 

1.1 

2.6 

1.6 

.4 

5. 

050-070 

1.3 

1.6 

.6 

•  A 

3 .  ( 

(E)  090-100 

.9 

.9 

.1 

1.1 

110-130 

.7 

1.9 

2.' 

140-160 

.2 

1.3 

.  7 

.1 

2.: 

C  S  >  170-190 

2.3 

3.0 

3.4 

1.0 

• 

O' 

rv 

10.- 

200-220 

4.1 

7.4 

4.7 

1.9 

.4 

16. C 

230-250 

2.2 

4.7 

2.6 

.9 

io.: 

<W)  260-290 

1.9 

3.0 

1.4 

.2 

6.: 

290-310 

2.6 

3.5 

1.9 

.3 

.  1 

P.< 

320-340 

2.2 

5.6 

3.9 

.6 

12.  1 

VAR  I A3LE 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  7.1 

TOTALS 

20.7 

39.0 

23.3 

7.3 

1.7  .2  .1 

10C.C 

' 

total 

NUMBER 'OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  103 


I 


NTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
"FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

«t"s " 77~ t.  Sawyer  a f b  mi  pFrEoD  of  record:  aUc  78”-  JUL  “88 

:  +  5  MONTH:  NOV  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


3-19 

20-24  2*5-29  30-34  38-39  40-49  80-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEOI AN 
WIND 

3.3 

.6 _ 

10.2 

10.5 

10.0 

•  A 

5.7 

8.0 

8.0 

3.6 

6.1 

5.5 

1.8 

4.6 

4.5 

2.4 

5.5 

5.0 

.  1 

. 

. .  . 

2.3 

8.6 

8.0 

1.0 

.6 

.2 

.  1 

10.7 

9.9 

9.5 

1.9 

.4 

18.6 

8.5 

8.0 

.9 

10.3 

8.1 

7.0 

.? 

6.4 

6.8 

6.0 

.  3 

.1 

8.6 

7.0 

7.0 

.6 

12.1 

8.3 

8.0 

'//////////////////////////////////////////////////////  7.3  //////////// 

7.3  U7  .2 .  .1 . .  100.0  7.7  8.0 

•L  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  103 


I 


OPERATING  LOCATION  »A«  _  PERCENT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  H 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER!  727435  STATION  NAME!  K.  I.  SAWYER  AES  MI  "  '  . . .  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  >8 


-  - 

-  ..  . 

LSI 

TO  UTC 

!45 

......  ..  ___  . 

month:  NOV  HOURS:  12- 

WIND 

SPEED  IN 

KNOTS 

DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34  35-38  40-49  50-64  GE  65  TOTA 

(DEGREES) 

(N)  380*010 

1.4 

4.9 

_ 3.6 

1 .6 

___  .7 

. . 

12.1 

020-040 

1.1 

2.9 

3.3 

.3 

7.7 

050-070 

1.6 

1  .  1 

.4 

3.1 

(E)  080-100 

.9 

1.1 

2.0 

110-130 

.4 

1.1 

.1 

_ 

_ 

1.7 

140-160 

.4 

1.9 

.3 

2.7 

(S)  170-190 

1.4 

4.1 

6.4 

2.4 

.1 

.3 

14.9 

200-220 

1.0 

5.0 

5.8 

2 . 3 

1.0 

.3 

15.4 

230-250 

1.7 

3.3 

3.2 

1.0 

.  1 

a.8 

(W)  260-280 

1.3 

2.9 

2 .2 

.  3 

6.6 

290-310 

1.2 

3.8 

3.8 

.6 

.  1 

9.4 

320-340 

2.2 

5.3 

4.3 

1.2 

—  — 

—  - 

13.1 

VARIABLE 

CALM 

////////////////////////V/////// /////////////////////////////////////////////  1.3 

TOTALS 

14.6 

37.9 

33.4 

9.7 

2.0 

“.6 

100.0 

Total  number  of  observations  900 


FRCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


\  name:  k. 
jtc:  ♦  5 

I.  SAWYER  AFb 

MI 

PER 1 00  OF  RECORD:  AUG  78  - 
MONTH:  NOV  HOURS:  12-14 

JUL  88 

1*.  15-19 

WIND  SPEFD  IN 
20-26  25-29 

KNOTS 

30-36  35-39 

60-69  50-66  GE  65  TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

.  5  1.6 

.7 

12.1 

9.7 

9.0 

.  1  .3 

7.  7 

8.  7 

9.0 

.  4 

3.1 

5.6 

6.5 

2.0 

6.6 

5.0 

.  1 

1.7 

5.2 

5.0 

. 

2.7 

6.9 

7.0 

.-  2.5 

.1  .3 

16.9 

10.6 

10.0 

."  2.3 

1.0  .3 

15.6 

11.5 

11.0 

*  J  1  •  0 

.1 

9.8 

8.9 

8.0 

.?  .3 

6.6 

7.9 

8.0 

.  .6 

.1 

9.6 

9.1 

9.0 

. 1  1.2 

-  — . 

13.1 

8.7 

6.0 

//////////////////'/////////////////////////////////////////  1.3  //////////// 

.  -  9.7  2.0  .6  '  100.0 . 9.1  “9.0 

T"TAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  104 


K 

OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  KINO  OIRECTION  VERSUS  I 


USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

from  hourly  Observations 

TV  SAKYER  AF8  Ml  '  PERIOD 

month: 

OF  RECORD;  AUG  7' 
NOV  HOURS:  15- 

STATION  NUMBER 

727435 

STATION  NAME 
LST  TO  UTC: 

s  K. 

+  5 

KINO  SPEED  IN  KNOTS 

OIRECTION 

1-4 

5-0 

10-14  15 

-19 

20-24  23-29  30-34  35-39  40-49 

50-64  CE  65  TCT 

(0 EG REES) 

— 

.  . 

.  -  _  .. 

-  - . . 

-  - - 

’■i 

(N)  350-010 

2.4 

5.3 

3.1 

2. 1 

.  I 

13. 

020-040 

2. 3 

4.3 

2.4 

.2 

.2 

10. 

050-070 

1  .R 

1.4 

.3 

3. 

(E)  oao-ioo 

1.0 

.  1 

1 . 

110-130 

.9 

.  7 

.2 

1. 

1A0-160  _ 

_ 1.4 

1.0 

__  .3 _ 

.1 

_ _.  2 

3. 

(S)  170-100 

1.3 

4.9 

6.6 

1.6 

.3  .2 

15. 

200-220 

1.6 

5.6 

5.9 

1.7 

.3  .1 

15. 

230-26 0 

__1.0 . 

3.5 

1.9 

.6 

.  1 

7. 

(W)  260-250 

1.7 

2.3 

2.3 

.2 

6. 

200-310 

1.3 

3.7 

1.9 

.7 

.  1 

0. 

320-340 

1 .3 _ 

6  •  3 

__  3.2 

.3 

.2 

12. 

VARIABLE 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  2. 

TOTALS 

1  0 .0" 

3  9.5  ~ 

23.2 

5 . 0 

1.6  .3 

100. 

TOTAL 

NUMBER  of  OBSERVATIONS  90° 

-  1 05 


C  -  A 


1 


Pr-CENr4G£  FREQUENCY  JF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
F  ROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


I 


• 1 

T  T: 

nAM-I  k. 

j.  SAWYER  AFfi 

91 

PER  100 

OF  RECORD: 

AUG  ?«  - 

JUL  8  9 

Ui 

T  ’  !J 

TC:  ♦  5 

month: 

NOV  HOURS!  15-17 

A 

WIND  SPEED  IN 

KNOTS 

•  ' 

15-19 

20-26  25-29 

30-36 

36-39  60-69 

60-66  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MFDI AN 

..  .  .. 

•4 

WIND 

WIND 

i.  1 

2.  1 

.  1 

13.1 

e.9 

9.0 

*- 

.2 

.2 

10.0 

7.5 

7.0 

- 

#  ; 

..... 

3.7 

•  6 

6.0 

.  i 

1 . 1 

3.6 

3.0 

.  ? 

i.e 

5.  1 

3.5 

1  ‘ 

T 

• 

.1 

.2 

3.2 

6.9 

6.0 

1 

• 

1.6 

.  J  .2 

15.3 

1C.  1 

10.0 

* 

1.7 

.3  .1 

15.1 

10.  1 

10. C 

1 

!  .  > 

•  6 

.  1 

7.3 

6.4 

7.0 

.2 

6  .  h 

7.7 

B.O 

1  •  'i 

.7 

.  1 

e.i 

8.2 

3.0 

•  • 

\  #  ■> 

.9 

o 
•  t- 

12.6 

3.3 

3.0 

// 

y 

' //////////////////////////////////////////////////////////// 

2.2 

//////////// 

3.0 

1.5  .3 

100.0 

6.6 

8.0 

J  TOTAL  N1JMB£P  OF  OBSERVATIONS  900 


105 


DERATING  LOCATION  "J"  P-R^NTAGE  FLUENCY  L'F  OCCURRENCE  SURFACE  WIN?  DIRECTION  VERSUS  „ 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRO*  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATl  IN  >.'l'y-»rv: 

73 7436 

STATION  NANr!  K. 
LST  TH  UTC :  ♦  3 

I.  SAWYER  4FH  «I 

PERIOD  OF  RECORD!  AUG  76 
month:  NOV  HOU-S:  13- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION 

1-4 

5--1 

lu-14 

16-19 

20-24  26-29  30-34 

35-39  40-49  50-04  GE  65  TDT7 

(DEGREES) 

.. 

-  - 

y% 

(N)  3  c  0  -  0  1  0 

3.0 

4.1 

3.4 

1.3 

.  1 

12. C 

020-040 

2.  7 

3.  1 

2.2 

.2 

3.2 

050-070 

2 .  3 

1 .0 

.  2 

3.6 

IE)  0U1-100 

•  * 

.  6 

1 .  i 

113-130 

1  .  4 

.  1 

1.6 

140-160 

.  7 

2 . 0 

•  ft 

. 

.1 

3.6 

(S)  170-1  <70 

1  .- 

‘-.2 

4  ,  M 

1.0 

.7 

13. ; 

200-220 

3.0 

6  •  > 

5  •  0 

.6 

.2  .1 

2  30-2r>0 

->  ”3 

A-  •  V- 

1.9 

1 . 1 

.4 

5.6 

(W)  260-240 

2.6 

>  T 

1 .•> 

6.7 

290-310 

3.  1 

4.2 

1 . 1 

.  3 

.  1 

3  • r 

320-340 

3.  7 

4.  3 

2.7 

.  1 

.  lr> 

V  A  -  I  A r'  L c 


CALW  // ///// / //////////////////// / //////// f /////////////// / //////////////// / ///// /  3.2 

TOTALS  .’’7.1  3  5.6-  22.6  4.9  1.2  .1  ICO. 6 


T.tTAL  NUMBER  of  OBSERVATION'S 


■700 


o •  -'f. T  \ of:  fkfduenc y  of  occurrence  surface  WIND  direction  VERSUS  WIND  speed 

FRO*-'  HOURLY  OBSERVATIONS 


.  '  I  :  .  ,1A“ 

T  iTC : 

•  ^  • 
♦ 

I.  SA„Yt'R  AFK  *1 

PERIOD  OF  RECORD:  AUG  7*  - 
month:  NOV  HOU® S :  18-20 

JUL  88 

!  '  -  1  A  1 

5-19 

W I  No  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

7  .  •-* 

1.3 

.  1 

12.0 

8.6 

8.0 

i  -y 

a.  2 

6.9 

7.0 

3.6 

4.1 

3.0 

1.3 

4.7 

4.0 

.  i 

1.6 

3.0 

2.0 

• 

.  1 

3.8 

e.  l 

6.0 

I  •  O 

.  7 

13.7 

9.8 

9.0 

•  6 

.  2  .1 

15.3 

9.2 

8.0 

i . ; 

.A 

5.4 

7.3 

6.0 

i  .■ 

6.7 

6.7 

5.5 

l .  i 

.  3 

.  1 

8.9 

6.5 

6.0 

.  ? 

.  1 

10.8 

6.  7 

6.0 

////////////////////////////////////// t /////////// f ////////// /  g.3 

//////////// 

»  >  A 

• 

4.9 

1.2  .1 

100.0 

6.9 

7.0 

T.jTAL  NU1' 3 F K  OF  OBSERVATIONS  BOO 


OPERATING  LOCATION  "A"  ___ PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND 

USAFETAC.  ASHEVILLE  NC  '  '  . . FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727436  STATION  NAME:  K .  I.  SAWYER  AF6  MI  . .  PERIOD  OF"  RftORO:  AUG  78  - 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  NOV  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DEGREES) 

f-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  26-29  30-34 

36-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

(N)  350-010 

2.2 

_ 3.4 

2  .  F 

1.6 

10.0 

020-040 

1 . 1 

2.6 

1.9 

.2 

5.8 

050-070  _ 

•  8 

.3 

_ .  1 

_ _ _ _ _ 

1.2 

(E)  060-100 

1.7 

1.0 

.  1 

2.3 

1  10-130 

1.7 

_  •  6 

.  1 

2.3 

140-150 

_ _ 

_ _ _1 . 0_ 

_ ,7_ 

_ .  1  .  _ 

2.6 

(S)  170-190 

1.4. 

__5  • 4 

3. 1 

.9  .1 

11.0 

200-220 

3.6 

6.9 

5.9 

.9  .3  .1 

17.7 

230-250 

2.0 

.  2.2 

_ 2 .6 

_ _ .6 _  .1 

6.4 

<W)  260-280 

3.3 

4.0 

1.7 

.3 

9.3 

290-310 

3.4 

4.4 

.9 

e.B 

320-340 

_  2  _._  9_ 

3.9 

2.4 

.  3  _ 

9.6 

VARIABLE 

CALM 

/// / ////// / / /// / ////////////////////// / ////////// / ///////// / /// / // // // ////// / 

12.6  / 

TOTALS 

24 .9  ' 

36. 7 

2  1.3 

4.3  .6  .1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

I 


C  -  A 


107 


I 


NT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
\  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


tic':  K.  I.  SAWYER  AF6  MI  "  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  T8  -  JUL  88 

+  5  MONTH:  NOV  HOURS:  21-23 


I  WIND  SPEED  IN  KNOTS 
l  W9  20-24  28-29  30-34 
( 

38-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

X 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

. 

10.0 

8.8 

8.0 

i 

t 

5.8 

8.0 

8.0 

j  ..  _ _ 

1.2 

5.2 

4.0 

2.8 

4.7 

4.0 

2.3 

3.8 

3.0 

_ .  i _  _ _ 

2.6 

7.7 

6.0 

.9  .i 

11. 0 

8.7 

8.0 

.9  .3  .1 

17.7 

8.3 

8.0 

.6  .1 

6.4 

7.9 

6.5 

.3 

9.3 

6.7 

6.0 

8.5 

5.6 

5.0 

.  3 

9.6 

7.3 

7.0 

V///////////////////////////////////////////////////// 

12. 6 

//////////// 

4.3  .6  .1 

100.0 

6.6 

7.0 

V_  NUMBER  OF  03SERVAT IONS 

900 

107 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSU 

USAFETAC.  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER?  727435  STATION  NAME!  K~.  I.  SAWYER  AFB  MI  PERIOD  OF  RECORD:  AUG 

LST  TO  UTC :  ♦  5  MONTH:  NOV  HOURS: 


DIRECTION 

1-4 

8-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

T 

(DEGREES) 

(N)  350-010 

2.0 

3 .7 

3.0 

1.8 

.  3 

1 

020-040 

1.7 

2.6 

2.1 

.3 

.0 

050-070 

1.3 

.9 

.4 

.0 

(E)  080-100 

lTo' 

.6 

.  1 

. . 

110-130 

.9 

.9 

.1 

140-160 

.  7 

1.4 

.5 

.  1 

.1 

(S)  170-100 

1.8 

4.6 

3.3 

1.2 

.3  .1  .0 

1 

200-220 

3.4 

6.7 

■r- 

1. 5 

.4  .  1 

1 

230-250 

2.3 

3.2 

1 . 6 

.6 

.  1 

(W)  260-280 

2.4 

3.0 

1.8 

.  3 

290-310 

2.6 

3.9 

1.5 

.3 

.1 

320-340 

2.3 

5.0 

3.0 

.4 

.0 

1 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1 

TOTALS 

22.0 

36.5 

22.3 

6.5 

1.3  .2 

10 

TO 

TAL  NUMBER  DF  OBSERVATIONS  7200 

>  •  • 

C  -  A 


108 


^CENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


,'N  'NAME!  K.  I.  SAWYER  AFB  MI  '  PERIOD  OF  RECORD!  AUG  76  -  JUL  68 

D  UTC!  *5  _  MONTH!  NOV  HOURS!  ALL 


liA 

15-19" 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-2A  25-29  30-3A  35-39  A0-A9  50-6A  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

— 

~  WIND' 

windT 

S .  o 

lTF 

.  3 

10.8 

9.  A 

9.0 

.  I 

.3 

.0 

6.8 

7.8 

7.5 

•  4 

.0 

2.6 

5.5 

5.0 

.  i 

1.6 

A.  A 

A.  0 

.  i 

1.9 

A. 9 

5.0 

.  1 

.1 

2.8 

7.5 

7.0 

•  ’ 

1.2 

.3  .1  .0 

11.7 

9.  A 

9.0 

.  ? 

1.6 

.A  .1 

16.7 

8.7 

8.0 

•  •> 

.6 

.1 

8.0 

7.6 

7.0 

.3 

7.5 

7.0 

6.0 

*  - 

.3 

.  1 

8.2 

6.3 

6.0 

•  A 

.0 

11.3 

7.6 

7.0 

t ////////////////////////////////////////////////////////// 

10.0 

//////////// 

8.5 

1.3  .2 

100.0 

7.2 

7.0 

1 T  OT  4L  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 

C  -  A  -  108 


I 


V 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  Wlf 


USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

"FROM  HOURLY 

observations 

STATION  NUMBERS  727435 

STATION  NAMES  K.  I.  SAWYER  AFB- Ml 
LST  TO  UTC 5  *  5 

PERIOD  OF  RECORDS  auC“7B 
MONTHS  NOV  HOURSS  ALL 

CATEGORY  A:  CEIL  INC  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ANO/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  <4800  MEfERST  WITH  CITlInG 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 


(DEGREES) _ _  _  __  _  __  _  _  X 


(N)  350-010 

2.0 

5.6 

6.0 

►  •  •  •  ' 

3.8 

.8 

16.1 

020-040 

3.3 

_ 8.4 

4.7 

.6 

_ .  1 

14.0 

050-070 

1.9 

1.9 

.4 

4.2 

(E)  080-100 

_ U* 

_ 1.3 

.  1 _ 

2.8 

110-130 

1.3 

_ 1.8 

.4  _ 

3.5 

140-160 

.7 

2.5 

1.8 

.4 

__  _ .  2 

5.7 

(S)  170-190 

1.1 

4.2 

4.1 

1.6 

.6 

11.6 

200-220 

_ 2.3 

4.3  _ 

3.7 

1.1 

.2 

11.6 

230-250 

1.4 

1.5 

_ _ 

. _ _ _ _  _  . 

3.3 

(W)  260-280 

1.1 

1.1 

l.i 

3.2 

290-310 

1.0 

2.2 

.6 

.2 

3.9 

320-340 

2.5 

3.9 

4.1 _ 

._6 

_ .1 . . . 

11.2 

VARIABLE 

-  - -  “ 

"  . . . 

'  -  - - 

calm  777/7/7/1 //// //// 7  7 / 77 77  ft  /  ///// 777/  fit  / //////// / / ////////////// // // // / // / / / /  7.0 

toms  loVo  35T7  27T4  e'.T  2.0  100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1808 


C  -  4  -  109 


I 


r 


T 


NAME:  K.  n  SAMVEL  AFB  MI 
IjTC:  +  5 


KENTAGE  FREQUENCY  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wino  speed 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  ' 


"PE  RIOT  OF  ROTORT5 
MONTH!  NOV 


AUG  78 
HOURS:  ALL 


JUL  86 


SS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS) • 

A NO/OR 

rT0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  TaT60  METERS)  WI  TH  CEIlTnG  GE  "2 OCTTTEET. 


!EI 

•  1 

•  • 

""  "• 

wTno  speed  IN 

KNOTS 

. " . . 

--  - 

"**"*’* 

'I 

* 

15-19 

20-24  25-29 

30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

c! 

X 

WINO 

WIND 

r 

p 

3.8 

_ .8 

16.1 

10.8 

10.0 

5 

7 

.6 

.1 

14.0 

B.O 

8.0 

A 

4.2 

5.4 

5.0 

5 

1; 

2.8 

4.9 

5.0 

9! 

3.5 

5.7 

5.0 

.4 

.2 

5.7 

9.2 

8.0 

9>l 

1.6 

.6 

11.6 

10.4 

10.0 

C,  j 

7 

1.1 

.2 

11.6 

9.0 

9.0 

h 

_ _ 

3.3 

5.7 

5.0 

l 

3.2 

7.0 

7.0 

«! 

.2 

3.9 

6.9 

6.0 

.4 

! 

.6 

.1 

11.2 

8.5 

8.0 

'1 

f>  jjf/  / // rniu  f/t  f //// / /// / / ✓/ /// / /////// / / / / i // /// ✓/ / // ✓/ / // / 
t*  "T.T  270 

TOTAL  NU M  B E  R  OF  08  S E  R  V  A  T 1 0 N  S  1808 


7.0  //////////// 

ldoio  ~  “8.0 8.0 


C  -  A  -  109 


> 


I 


OPERATING  LOCATION  »A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIN 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER*.  727435  SlTTlON  NAME:  K.~r.  S AX Y E R  A  F  M I  ~  PERIOD  OF  RECORDS  AUG  78  - 


-  -  - 

. .  - . 

_  L  ST 

TO  UTC: 

♦  5 

...  . - 

— 

MONTH:  DEC 

HOURS!  00-02 

WIND  SPEED 

'  IN 

KNOTS 

DIRECTION 

(OEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

20-24  25- 

29 

30-34  35-39  40-49  50-64 

GE  65  TOTAL 

X 

IN)  350-010 

1.2 

1.3 

2.3 

1.2 

.6 

•  •  • 

.1 

.1 

7.3 

020-040 

1.7 

1.1 

.4 

.2 

.  1 

3.5 

050-070 

.3 

.6 

1.0 

(E)  080-100 

.9 

.5 

1.3 

110-130 

1.0 

.6 

.  1 

1.6 

140-160 

1.0 

1.9 

.5 

3.4 

(S)  170-180 

1.7 

3.2 

2_.6  _ 

1.5 

.  1 

.1 

9.2 

200-220 

5.5 

5.9 

2.9 

1.4 

1.2 

.2 

17.1 

230-250 

4.0 

4.1 

1.5 

9.6 

(W)  260-2BG 

6.6 

5.6 

2.4 

13.5 

290-310 

_  2.  3 

4.7 

2.4 

.2 

.1 

10.2 

320-340 

2.3 

4.7 

2.8 

1.0 

10.8 

VAR  I A3LE 

... 

CALM 

////////////////////// ////////////// ////// ///////////////////////////////////  11.4 

TOTALS 

27.9 

34.1 

13.4 

5.5 

2.1 

.4 

.  1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  030 


7 


C  -4-110 


RCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  OIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

I  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFB*"mT  PERIOD  OF  RE  CORD :  AUG78  -  JUL  88 

« j T C :  ♦  5  _  _  _  MONTH:  OEC  hours:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


.  I  1 9 

20-24 

2  5-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEOI  AN 
WIND 

.6 

.1 

.1 

7.3 

12.0 

12.0 

.  1 

3.5 

6.  7 

6.0 

1.0 

5.6 

5.0 

1.3 

3.9 

4.0 

1.6 

4.4 

4.0 

3.4 

6.  B 

7.0 

>  1.5 

.1 

.  1 

9.2 

9.6 

9.0 

1  1.4 

1.2 

.2 

17.1 

6.4 

7.0 

9.6 

5.6 

5.0 

13.5 

5.8 

5.0 

.  .2 

.1 

10.2 

7.3 

7.0 

|  1.0 

10. 8 

8.0 

8.0 

i . 

/  / 1 1 1  rzrw  t /JT/rri/t/  ft  / //////////////////////////////// 

11.4 

//////////// 

S.5 

2.1 

.4 

.1 

100.0 

6*8 

T.O 

UAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  030 


□PER  AT  IMG  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIN 

IISAFETAC,  ASHEVILLE  N'C  "  “  FPOM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

727435 

STATION  NAME 
LST  TU  UTC : 

:  K. 
♦  5 

I. 

SAWYER  AFB  MI 

PERIOD 

MONTH! 

Of  RECORD:  AUG  78  - 
DEC  HOURS:  03-05 

DIRECTION 
( OFGREES ) 

1-4 

5-9 

10-14  15 

-19  ' 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39 

40-49 

50-64  GE  65 

TOTAL 

V 

• 

(N)  350-010 

1.3 

2.0 

2.7 

lit* 

.6 

•  «  • 

.5  .2  .1 

7.5 

020-040 

1.5 

1.1 

1  .  1 

3.7 

050-070 

•  6 

.  3 

1.0 

(E)  080-100 

.9 

.9 

1.7 

110-130 

1.0 

.4 

.  1 

1.5 

140-160 

.8 

1.5 

.4 

2.7 

IS)  1/0-190  _ 

_ 2.0 

3.1 

2.8 _ 

1.5 

2L1 

9.6 

200-220 

4.6 

4.6 

3.4 

1.3 

1.1 

15.1 

230-250 

6.  1 

3.7 

.6 

10.4 

(W)  260-280 

5.1 

4.6 

1.2 

.2 

11.1 

290-310 

3  ._9 

6.5 

2. 3 

.4 

13.0 

320-340 

2.4 

4.4 

3.1 

.2 

.  1 _ 

10.2 

VARIABLE 

CALM  //7//////7////////////////////////////////////2//////////////////////////////  12.6 

TOTALS  3672  3371  1777  ~  471  l7¥  .2  .1  100.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


I 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  OIRECTION  VERSUS  WINO  SPEED 
!  .  ‘ .  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


N  NAME!  K.  I.  SAWYER  AFB  MI 

L  UTC!  +  5 

PERIOD  OF  RECORD!  AUG  78  - 
MONTH!  DEC  HOURS!  03-05 

JUL  88 

-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
16-19  20-24  25-29  30-34 

35-31 

40-49  50-64  C6  65  TOTAL 

V 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

’.7 

.6  .5  .2 

.  1 

7.5 

10.8 

10.0 

1  .  I 

3.7 

6.9 

5.5 

1.0 

3.9 

3.0 

1.7 

4.6 

4.5 

.  1 

1.5 

4.6 

4.0 

.  4 

2.7 

6.8 

6.0 

1.5  .1 

9.6 

9.  1 

8.0 

'.4 

1.3  l.l 

15.  1 

3.5 

7.0 

•  ') 

. . 

10.4 

4.7 

4.0 

*  1 

.2 

11.1 

5.5 

5.0 

.  3 

.4 

13.0 

6.8 

6.0 

1 .  1 

.2  _  .  1 

10.2 

7.3 

6.0 

///////////////////////////////////////////////////////////  12.6 

//////////// 

7 

4.2  1.9  .2 

.  1 

100.0 

6.4 

6.0 

T. 

I  •  •  • 

)TAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  A  -  111 


i 


OPERATING  LOCATION  «AM 
USAFETAC.  ASHEVILLE  NC 

PERCE 

NT  AGE 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

DIRECTION  VERSUS 

STATION  NUMBER! 

727435 

STATION  NAME!  K. 
LST  TO  UTC :  +  5 

I.  SARYER  AF6  MI  PERIOD 

month: 

OF  RECORD:  AUG  7 
DEC  HOURS:  06 

OIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

H 1  NO  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  26-29  30-34  36-39  40-49 

60-64  GE  65  TOT 

(N)  350-010 

1.9 

2.2 

2.6 

1.6 

.6  .2  .1 

9. 

020*040 

1.1 

1 .  1 

1  .2 

.3 

.  1 

3. 

050-070 

t.  1 

.6 

1. 

(F)  030- IOC 

.9 

.  1 

1. 

110-130 

.4 

.4 

• 

140-160 

1.2 

1.4 

.  3 

2. 

(S)  170-190 

2.0 

3.3 

3.9 

1 .  1 

.2 

9. 

200-220 

4.2 

4.9 

3.7 

1.5 

.9 

15. 

230-260 

5.1 

4.1 

1.0 

.  1 

10. 

<W)  260-230 

4.7 

4.3 

.6 

10. 

290-310 

4.5 

6.1 

1.6 

.  1 

12. 

320-340 

2.0 

3.9 

3.0 

1.0 

.  1 

10. 

VARIABLE 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  12 

TOTALS  21.1  33.0  17.3“  5.7 1. 9  .2  .1  100 


TOTAL  NUMBER  DF  JBSERVAT IONS 


930 


‘•'MT4GE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WINE)  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEEO 

From  hourly  observations 


iAM=":  k~. 

C:  ♦  5 

I.  SAWYER  AFB 

MI 

PER  100 

month: 

OF  RECORD:  AUG  78  - 
DEC  HOURS:  06-08 

JUL  8  8 

15-19 

RIND  SPEEO  IN 
20-24  26-29 

KNOTS 

30-34  35-39 

40-49 

50-64  GE  65  TOTAL 

Mc  AN 
WIND 

MEDIAN 

WIND 

1.6 

.6  .2 

.  1 

9.2 

10.9 

10.5 

.3 

.  1 

3.8 

8.5 

3.0 

1.7 

4.8 

4.0 

1.0 

3.4 

4.0 

.9 

4.9 

4.5 

2.9 

5.3 

6.0 

1  .  1 

.2 

9.  7 

e.  7 

8.0 

1.5 

.9 

15.2 

8.3 

3.0 

.  1 

_  ... 

10.2 

5.2 

5.0 

10.5 

5.2 

5.0 

.  1 

12.4 

6.0 

6.0 

L: 

.1 

10.0 

8.3 

3.0 

'/ //////////✓///////////////////////////////////////////  12.6  //////////// 
5.7  i.9  .2  .1  100.0  6.5  6.0 

t "L  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


•  •  •  • 


930 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  GF  OCCURRENCE  SURFACE  H I  NO  DIRECTION  VERSUS 

USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NIJMPFR:  7274?*  STATION  NAME:  K  .  I.  T>A*TY£R  AFd  HI  PERIOD  OF  RECORD!  AUG  7 


LSI 

TO  UTC: 

♦  ^ 

MONTH!  DEC  HOURS!  09 

DIRECTION 

(ORGPfES) 

1-4 

5-0 

10-14  14 

R I NO  SPEED  IN  KNOTS 
-19  70-24  25-29  30-34 

35-  3^  40-40  50-64  Of.  65  THT 

(N)  350-010 

1.3 

2.4 

2.7 

1.1  .3  .1 

tt. 

020-040 

1.2 

1.3 

1.4 

.5 

4. 

OSO-^70 

.3 

.  3 

.  3 

1  . 

(E)  030-100 

.  3 

•  5 

• 

110-130 

#  .1 

1.4 

.  1 

2. 

140-140 

• 

•  D 

•  '■ 

I  . 

IS)  170-100 

3.  i 

2  .  3 

2.4 

1.4  .4 

10. 

200-220 

3.4 

5.1 

4.  - 

1  .  -  .3 

14. 

??0-250 

4.7 

4.4 

1  .  7 

.  3 

11. 

(  O  240-2 ‘0 

3  • 

4.4 

1  .■> 

.7 

9. 

2  70-310 

1.0 

3.2 

2.'’ 

.  1 

13. 

320- 340 

2 .  C 

4.  3 

•  > 

—  •  4. 

1.3  .1 

11. 

VARIABLE 

CAL  “ 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  7. 

TOT  ALS 

3  4 . 0 

35.4 

22.1 

4 . 9  1.4  .1 

IOC. 

TOTAL 

NUM9£R  OF  OBSERVATIONS 

930 

C 


11? 


-CFNTaGC  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

NAME:  X."T.~5AH?t"*'AFa  HI  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  -  JUL  BA 

"T;:  ♦  f  month:  DEC  hours:  09-11 


HIND  SPEED  IN  KNOTS 


I  - 1 9  20-24  25-2 9  30-34  35-35  40-49  BO-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

—  ■ 

HIND 

WIND 

7  1.1  .5  .1 

8.6 

10. 1 

10.0 

c. 

4.4 

8.4 

8.0 

■ 

1.9 

5.7 

5.0 

.9 

5.5 

5.5 

: 

2.4 

5.3 

6.0 

1 . 9 

7.6 

8.5 

1.6  .4 

10.1 

9.0 

8.0 

1  a  A  .3 

16.0 

9.1 

8.0 

.  3 

11.6 

6.3 

6.0 

.2 

9.7 

6.3 

6.0 

.  .  1 

13.3 

6.7 

7.0 

,  1.3  .1 

11.9 

9.2 

9.0 

'///////////////////////////////////////////////////////// 

7.2 

//////////// 

’  6.9  1 . S  .1 

100.0 

7.4 

7.0 

'  TaL  NU*/acp  OF  OBSERVATIONS 


930 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WI 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NIC '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME!  K.  I.  SAWYER  AFB  MI  .  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  73 

LST  TO  UTC:  *  5_  MONTH:  DEC  HOURS:  12-1 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-0 

'10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

(N)  350-010 

1 .3 

3 .3 

4.4 

1.9 

_ .5 

11.5 

020-040 

1.3 

2.2 

1  V1 

.4 

.1 

5.6 

050-070 

.5 

.4 

.3 

1.6 

(E)  030-100 

.5 

.2 

.1 

.9 

110-130 

•  6 

.6 

.2 

1.4 

140-160 

.4 

2.7 

1.2 

4.3 

(S)  170-100 

1.3 

1.6 

1.3 

2.3 

.2  .1 

7.3 

200-220 

1.5 

6.6 

5.  1 

2.3 

1 .  1 

17.0 

230-250 

2.2 

3.5 

_ 3^3 _ 

.5 

_ _ 

9.6 

<w)  260-230 

1.4 

4,4 

2.7 

.3 

9.5 

200-310 

2.3 

7.1 

4.3 

•  b 

.  1 

15.  1 

320-340 _ 

1 .  1 

4 .4 _ 

4.4  _ 

1.9 

.3 

12.4 

VARIABLE 

CAL* 

///// r  t /////// n ///// /////// //it //////// 1 /////////////////////////// f ///// f / 1 

4.0 

TOTALS 

16.4 

37.2 

29.4 

‘11".  4 

2. 2  .2 

100.0 

TOTAL  NUMBEt-  OF  OBSERVATIONS 

930 

C 


4  -  114 


I 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


jt.  .name:  k. 

0  UTC :  *  5 

I.  SAWYER  AFB 

MI  ” 

PERIOD 

month: 

OF  RECORD:  AUG  78  - 
OEC  HOURS:  12-14 

JUL  88 

WIND  SPEED  IN 

KNOTS 

1-14 

15-19 

20-24  25-29 

30-34  35-39 

40-49 

50-64  GE  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEOIAN 

WIND 

•  4 

1.9 

_ .5 

11.5 

10.7 

10.0 

1.1 

.4 

.1 

5.6 

7.7 

6.0 

.  3 

1.6 

5.0 

4.0 

.  1 

.9 

4.9 

4.0 

, 

•  . 

1.4 

5.8 

6.0 

4.3 

7.8 

7.5 

2.3 

.2  . 1 

7.3 

11.2 

11.0 

>.  i 

2.3 

1.1 

17.0 

10.6 

10. 0 

'.3 

.8 

9.6 

8.2 

e.o 

.8 

9.5 

8.4 

8.5 

u  •  1 

.6 

.  1 

15.1 

8.3 

8.0 

•  • 

1.9 

.3 

12.4 

10.2 

10.0 

////////////////////////////////////////////////////////////  4.0  //////////// 

‘.4  1174  T.2  72  ~ . .  100.0  8.9  9.0 


T  TAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIN 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

727435 

STATION  NAME 
LST  TO  UTC : 

:  K. 
♦  5 

I.  SAWYER  AF9 

MI 

PERIOD 

month: 

OF  RECORD:  AUG  78  - 
DEC  HOURS:  15-17 

OIRECT ION 
(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15 

-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49 

50-64  GE  65  TOTAL 

(N)  350-010 

1.9 

4.3 

3.5 

1 . 1 

.2 

11.0 

020-040 

1.2 

2.0 

.9 

.4 

.3 

4.3 

050-070 

.3 

.9 

1.2 

(E)  030-100 

_  .9 

.3 

1.2 

110-130 

.5 

.9 

1.4 

140-150 

.5 

1.7 

3.1 

(S)  170-190 

2.2 

3.1 

2.5 

2.5 

.4 

10.6 

200-220 

1.  7 

6.5 

5.1 

2.4 

.6  .2 

16.5 

230-250 

1.4 

4.3 

1.5 

.3 

7.5 

( W )  260-250 

3.6 

3.9 

2.a 

.6 

.2 

10.  1 

290-310 

3.0 

6.0 

4.  3 

.5 

13.9 

320-340 

2.0 

5.5 

5.1 

•  b 

.  1 

13.3 

•  •  •  • 

VARIABLE 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  <,.9 

TOTALS  1 571  3977  26.6  ~  9.6  1.9  .2  100.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


TaGE  frequence  of  occurrence  surface  wino  direction  versus  wind  speed 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


<■  :  K.  r.  SAWYER  AF 3  MI  '  '  '  PERIOD  OF  RECORD:  ‘  AUG  78  -  “JOT  88 

♦  8  month:  DEC  HOURS:  15-17 


5-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  G£  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WINO 

1  .  1 

.2 

11.0 

9.1 

8.0 

.4 

.3 

4.8 

8.9 

8.0 

1.2 

4.7 

5.0 

1.2 

3.6 

4.0 

1.4 

5.1 

5.0 

3.  1 

7.4 

8.0 

-!  .5 

.4 

10.6 

10.0 

10.0 

1  .  A 

.6  .2 

16.5 

10.  1 

10.0 

.  3 

7.5 

7.5 

7.0 

.2 

10.1 

0.  1 

8.0 

.5 

13.9 

7.  B 

7.0 

•  3 

a . . 

13.3 

8.B 

9.0 

////////////////////////////////////////////////////// 

4.9 

//////////// 

?  •  6 

1.8  .2 

lOtf.O 

9.2 

6.0 

.  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  115 


OPERATING  LOCATION  J'A"  _ _P£RC£N  TAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  KINO  DIRECTION  VERSUS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  "  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  72743*'  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER'AF'B  MI 
_ _ LST  TO  UTC:  ♦  5 _ 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG 
MONTH:  DEC  HOURS:  1 


HIND  SPEEO  IN  KNOTS 

DIRECTION  1-4  5-9  10-14  15-19  ”20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TO 

(OEGRFES) 


(N)  350-010 

2.3 

1.8 

2.2 

1.1 

.1 

•  •  • 

7 

020-040 

1.0 

1.4 

.8 

.4 

.2  .1 

3 

050-070 

.4 

.  3 

.  1 

1 

{£)  080-100 

.4 

.5 

.  1 

1 

110-130 

.9 

.  8 

.  1 

1 

140-160 

1.3 

1.4 

•  6 

3 

IS)  170-190 

_ 1.5 

4 . 1 

3.0 

1.1 

.4  .3 

10 

200-220 

3.7 

4.9 

4.0 

1.3 

.9  . 1 

14 

230-250 

3.9 

4.1 

1.6 

.  1 

.3 

10 

(W)  260-230 

3.2 

3.2 

2.0 

.4 

8, 

290-310 

3.  7 

4.8 

2.0 

.2 

10 

320-340 

3.0 

4.8 

4.5 

.8 

13, 

VARIABLE 

— 

CALM 

////////// 7 / ///77 77 // 777/ 7 / f 7 / 77 //// 77 / n  7 // 7 ///// 7 / 7  7 ////////// 7 /////////// / 

13, 

TOTALS 

25.3 

32.6 

20,9 

5.5 

1.9  .5 

100, 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


1; N T A G E  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AHf7“<.  I.  SAWYER"  AFsTmI  PERTOO  OF  RE  COR  61  AUG  ~78~~JUL  88 


l*5 

— 

-  -  - .  -  • 

MONTH:  DEC  HOURS 

:  18-20 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

18-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% l _ 

1 .1 

.  1 

7.4 

8.8 

8.0 

.4 

.2 _  .1 

3.9 

9.3 

8.0 

1.3 

5.1 

5.0 

.1 

1.1 

6.3 

5.5 

1.7 

4.3 

3.5 

3.3 

6.2 

6.0 

l .  1 

_ .4  .3 

10.4 

10. 1 

9.0 

1  •  3_ 

_j9  .1 

14.8 

9.0 

8.0 

.  1_ 

.3 

10.0 

6.6 

6.0 

.A 

8.9 

6.5 

6.0 

.2 

10.8 

6.6 

6.0 

« 6 

— - 

13.1 

0.1 

8.0 

//// ///rr/// /?r/rrf  f  /r/  n/7//  /  /f  ////// f  ///////// 1 ///// / 

13.2 

//////////// 

5.5 

1.9  .5 

100.0 

6.8 

7.0 

TAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  W 

USAFTTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS' 


STATION  NUMBER! 

727435 

station  NAME 
LST  TO  UTC: 

:  K. 
*  5 

I.  sawyer  AFB 

MI 

PERIOD  Of  RECORD:  AuG  78 
month:  DEC  HOURS*.  21- 

WIND  SPEED  IN 

KNOTS 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

6-9 

10-14  15 

-19 

20-24  25-29 

30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65  TOTA 

% 

(N)  350-010 

2.3 

.3 

2.6 

1.5 

.2  .2 

8.1 

020-040 

.  1 

1.0 

.8 

.2 

.1 

2.2 

050-070 

.5 

.9 

.  1 

1.5 

<E>  080-100 

.4 

.4 

.9 

110-130 

.5 

1.0 

.1 

1.6 

140-160 

1.6 

1.5 

.4 

3.5 

(S)  170-190 

2.  3 

4.2 

2.4 

1.4 

.5 

10. 3 

200-220 

3.  3 

o.6 

4.2 

1.3 

.9 

16.2 

230-260 

4.4 

4.0 

1.3 

.1 

9.8 

( W )  260-230 

4.  1 

5.2 

2.2 

.2 

11.6 

290-310  _ 

3.3 

4.2 

1.9 

.2 

10.1 

320-340 

2.4 

3.5 

5.4 

.5 

u. e 

VARIABLE 

....  -  .  —  -  - 

-  '  ' 

‘  - . 

CALM  77 7 f 77 / 7777 7T7777 77777 7 /7/77 1 / 77/ / // 77 / f 7 7  7 f / / 7  7  f 7 7 7 / / 7 / 7 / f / / / 7 / 7 7 / 7 7 7 7 7 / / / 7 7  11.9 

TOTALS  267?  3X73  2174  T73  “ITS  77'  100.0 

TfjTAL  DUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  117 


ENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEEO 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  '  . ~  .  ~ 


AMES  K.  I.  SAWYER  AFB  MI  PERIOD  OF  RTCORDS  AUG  78  - 

Cs  ♦  5  MONTHS  DEC  HQURSS  21-23 

JUL  88 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-25  25-29  30-34  35-39  50-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

1.5  .2  .2 

8.1 

9.6 

10.0 

.2  .1 

2.2 

10.0 

9.5 

1.5 

5.3 

5.5 

.9 

4.6 

4.5 

1.6 

5.1 

6.0 

3.5 

5.5 

5.0 

1.4  .5 

10.9 

9.0 

8.0 

1.3  .9 

16.2 

8.6 

8.0 

.  1 

9.8 

5.8 

5.0 

.2 

11.6 

6.4 

6.0 

.2 

10. 1 

6.5 

6.0 

.5 

1 1 .8 

8.6 

9.5 

//////////////////////////////////////////////////////// 

11.9 

//////////// 

5.3  1.0  .2 

100.0 

6.6 

7.0 

fAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

— 

PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

DIRECTION  VERSUS 

OF"  RECORD:  AUG 
DEC  HOURS:  A 

STATION  NUMBER: 

727435 

STATION  NAME 
LST  TO  UTC: 

:  K. 
♦  5 

I.  SAWYER  AFB  MI  PERIOD 

month: 

DIRECTION’ 

“  1-4 

5-9 

10-14  15 

-T9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  36-39  40-49 

50-64  GE  65  TO 

(OEGREES) 

IN)  350-010 

1.3 

2.3 

2.9 

1.3 

.4  .1  .1  .0 

6 

020-040 

1.2 

1.4 . 

.9 

.3“ 

.T" . .0 

4 

060-070 

.1 

1 

(E)  030-100 

.0 

.0 

- - -  —  -  -  •“ 

1 

lio-no 

.1 

1 

1 40— 160 

.9 

1.6 

.6 

3 

(S)  170-190 

2T0 

3.1” 

~T. 6 

1.6 

.3  .1 

9 

200-220 

3.5 

5.6  ’ 

4.1 

1.7 

.  9  .1 

16 

230-260 

3.9 

4.1 

1.6 

•  2 

.1 

9 

(W)  260-230 

3.3 

4.5 

2.0 

.  3 

.0 

10 

290-310 

3.4 

6.0 

2. “7 

.3 

.0 

12 

320-340 

2.2 

4.5 

4. 1 

.9 

•  1 

11 

VARIA3LE 

CALM  _  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  9 

TOTALS  24.6  35.0  21.7  6.6  1.9  .3  .1  100 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 


W 


JF  KCENT AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


,'N  NAMC:  K.  I.  SAWYER  AFB  Ml 
UTC!  ♦  5 


PER IOO  OF  RECOROt  AUG  78  -  JUL  88 
MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


•  • 

A 

18-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-2A  25-29  30" 3 A  35-39  AO- A 9  5 0-6 A  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIA! 

sr 

'  WIND- 

WIND 

lTT 

-  ---j  .  i  .0 

CO 

• 

CO 

10.2 

10.0 

'4 

.3 

.  ,o 

A  .  0 

8.2 

8.0 

1 

1  .  A 

5.1 

5.0 

\ 

;o 

- -  .  .  .  . 

1.1 

4.6 

A  .  0 

1 

1.6 

5.0 

5.0 

* 

3.2 

6.7 

6.0 

i.8 

.3  .1 

9.  7 

9.6 

9.0 

1 

1.7 

.9  '  ,1 

16.0 

9.2 

8.0 

A 

~.'Z 

.1 

9.8 

i  • 

o 

• 

;«© 

1 

f; 

.3 

.0 

10.6 

6.5 

6.0 

T 

.3 

.0 

12.3 

7. 1 

7.0 

.  ! 

11.7 

8. 7 

'8.0 

V///////////////////////////////////////////////////////// 

9.7 

//////////// 

b 

6.6 

1.9  .3  .1 

100.0 

7.2 

7.0 

r  :tal  number  of  OBSERVATIONS  7AA0 


C  -  A  -  IIP 


1 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS 

USAFETaC,  ASHEVILLE  NC  '  -  -  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

■STATION  NUMBERS  727*35  STATION  NAMES  K.  I.  SAWYER  ''AFETmI  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  I 

LST  TO  UTC :  +  5  MONTHS  DEC  HOURS:  AL 


CATEGORY  AS  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ANO/OR 

' VISIBILITY  GE  1/2  MIL fc~T5!00  METERT)  BUT' LESS  THAN  3  MILES  (AdOO  METERS)  WITH  CEILI 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1  -  A 

8-9 

1 0-  1 A 

18-19 

20-2A  25-29  30-3A  38-39  A0-A9  80-6A  GE  65 

TOT 

(DEGREES) 

— 

... 

— 

- -  .. 

X 

(N)  350-010 

2.1 

A.  2 

6.3 

3.2 

.7 

16. 

020-0A0 

2.1 

2.9 

2.3 

.5 

.1 

7. 

080-070 

. . 1.2 _ 

U1 

_ ._3 

_ 

_ 

2. 

(E)  080-100 

1.0 

1.2 

_.o 

.0 

2. 

110-130 

1.1 

1.7 

.2 

......  .. 

3. 

1AO-J60 

1 .  A 

2.9 

1.9 

6. 

(S)  170-190 

1.7 

3.0 

A.  6 

3. A 

.6  .0 

13. 

200-220 

2.2 

3.6 

3 . 6 

1.9 

1  .  A  .0 

13. 

230-250 

1.8 

1  •  A 

.8 

.0 

.0 

3. 

(W)  260-280 

1.7 

1.2 

•  s 

.1 

3. 

290-310 

2.1 

3.0 

1.1 

.2 

.0 

6. 

320-3AO 

_ 1.7 

A. 7 

_5.J 

1 .8 

_ . .2  _ 

13. 

VARIABLE 

“ 

CAL‘* 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7. 

TOTALS 

?o.  1  ' 

31.1 

rrrr 

"  11.1 

3.0 

100. 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSFRVATIONS  2080 


C  -  A 


110 


I 


I 


RHy CENT age  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

I  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

i 

Eon  'name:  K.  I.  sawyer  AFB  Ml  PERIOD  OF  record:  AUG  78  -  JUL  88 

’  UTC :  +  5  month:  OEC  hours:  ALL 


LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 


AMO/OR 


'IL 

t  (0900 

METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800 

METERS)  WITH 

CEILING 

GE  200 

FEET. 

-  1  A 

18-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-2)  30-34  35-39  40-49 

50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

'  •  - 

- - 

. . - 

% 

WINO 

WIND 

•i  .  5 

3.2 

.7 

16.5 

10.8 

11.0 

'  0 

.5 

.  1 

7.9 

8.2 

8.0 

.  1 

2.5 

5.5 

5.0 

,  0 

.0 

2.2 

5.2 

5.0 

-> 

3.0 

5.4 

5.5 

i  .  i 

6.2 

7.4 

7.0 

» 

3.  A 

.6  .0 

13.3 

11.4 

11.0 

i  : 

1.9 

1.4  .0 

13.1 

10.6 

10.0 

.0 

.0 

3.9 

5.7 

5.0 

•  ' 

.  1 

3.8 

6.1 

5.0 

|: .  a 

.2 

.0 

6.4 

6.6 

6.0 

1.8 

.2  _ 

13.8 

9.9 

10.0 

>  /////////////////////////////////////////////////////////// 

7.3 

//////////// 

7.  i 

11.1 

3.0 

100.0 

9.4 

8.0 

r 

>  •  • 

1 T  A  L  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  2080 

C  -  A  -  119 


( 


OPERATING  LOCATION  "A" 
iJSAFFTAC,  ASHEVILLE  NC 

PERCENTAGE 

FREQUENCY  UF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

DIRECTION  VERSUS  WI 

STATION  NUM9 r ^ ; 

727435 

STATINN  NAHE 
LST  Ttl  UTC: 

:  K. 
4  5 

I.  SAWYER  AFB 

Ml  PERIOD 

month: 

OF  RE  CORO:  AUG  73 
ALL  HOURS:  ALL 

DIRECTION 

1-4 

4-9 

10-14  16 

-19 

HIND 

20-24 

SPEED  IN 
26-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49 

60-64  GE  65  TOTAL 

(degreTsF 

% 

IN)  350-010 

2.7 

4. 1 

3.P 

1.6 

.6 

.  1 

O 

• 

o 

o 

• 

13.0 

020-040 

2.4 

4.0 

2.4 

.4 

.1 

.0 

10.3 

060-070 

1.6 

1.6 

.  3 

.0 

3.5 

(E)  030- 1  CO 

1.0 

.6 

.  1 

.0 

.0 

1.7 

no-no 

.'3 

.  3 

.  1 

.0 

1.3 

140-140 

1.2 

1.9 

O 

• 

.  1 

.0 

.0 

.  0 

4.0 

(S)  170-190 

2.3 

4.  7 

3.7 

1.2 

.3 

.0 

.0 

12.3 

200-220 

3.4 

4.3 

3.4 

1  .0 

.3 

.0 

.  C  .0 

13.5 

230-260 

2.4 

2.4  - 

1 72 

"  .2 

.0' 

.0 

.0 

6.4 

<«>  260-230 

2.2 

2.2 

.9 

.  1 

.0 

.0 

6.5 

290-310 

2.4 

3.0 

1.4 

.  3 

.  1 

.0 

7.1 

320-340 

2.0 

3.2 

2.*  “ 

.7 

.2 

.0 

.0 

6.6 

VARIABLE 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  12.4 

TOTALS  24.4  34.9  20.6  3.6  1.0  .1  100.0 

TOTAL  MUMBLE  OF  OBSERVATIONS:  97667 


-  120 


iT 40 E  FREQUENCY  UF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
f  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

K.  I  .  SAWYER  AF8  Ml  PER  100  OF  RECORO:  AUG  73  -  JUL  88 


!  «•  8 

MONTH:  ALL 

HOURS 

:  ALL 

1 . 

*19 

WIND 

20-24 

SPEEO  IN  KNOTS 
23-29  30-34 

33-39 

40-49  30-64 

GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

% 

WIND 

WIND 

j  1.6 

•  6 

.1  .0 

.0 

.0 

13.0 

9.6 

9.0 

«  4 

.  i 

.0 

10.3 

7.6 

7.0 

.0 

3.5 

5.2 

5.0 

.  0 

.0 

1.7 

4.5 

4.0 

•  0 

1.3 

5.1 

5.0 

.  1 

~”Vo 

.  0  .0 

4.0 

7.0 

7.0 

i  7 

4  •  i 

.3 

.0  .0 

12.3 

8.9 

8.0 

1 

4  •  J 

.  3 

.0  .c 

.0 

13.5 

8.  1 

6.0 

.1 

.0 

.0  .0 

6.4 

6.6 

6.0 

.  1 

.0 

.0 

5.5 

6.2 

5.0 

.  3 

.  1 

.0 

7.1 

6.9 

6.0 

.  7 

.2 

.0  .o 

8.6 

3.4 

8.0 

'///////////////////////////////////////////////////// 

12.4 

//////////// 

1.6 

.  1 

100. 0 

6.8 

7.0 

1  HJM^fcR  OF 

OBSERVATIONS: 

37867 

120 


l 


OPERATING  U3CATIQN  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINC 

USAEETAC,  ASHEVILLE  NC  ~  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

S t  A T~fON~ HUMBERT  727436  TTff  iTrN^N AMF  S  K.  TTTawYFR  AFB  'MI . PER  IOD  OF  RFCORO:  AUG  78  - 

L  ST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0300  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  10300  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILFS  (4800  METERS)  WITH  CEILING  C 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1-4 _ 

4-9 

10-14  15 

-19  20- 

24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

(DEGREES) 

— 

- ... - 

- 

— 

% 

(N)  350-010 

2.2 

6.4 

7.8 

3.9  1 

.3 

.1 

21.7 

020-040 

2.9 

5.8 

3.4 

•  d 

.2 

.0 

13.4 

050-070 _ 

1.7 

1.6 

_ ._3_ _ 

.0 _ 

3.6 

(E)  080-100 

1.3 

i.C 

.1 

.0 

.0 

2.5 

110-130 

1.0 

1.3 

.3 

.0 

2.6 

140-140 

1.3 

.  l.i  7 

. 1.6 

.2 

.0 

.0  .0 

5.3 

(S)  170-190 

1.7 

4.3 

5.0 

1.9 

.5 

.0 

13.9 

200-220 

2.0 

4.4 

3.2 

.9 

.3 

.0  .c 

10.7 

230-250 

1.4 

1 .2 

.  .4  _ 

.  1 

.0 

3.1 

( A )  2 60-280 

1.1 

.9 

.4 

.  1 

.0 

.0 

2.6 

290-310 

1.2 

1.6 

.  t 

.  3 

.0 

3.9 

320-340 

1.4 

3.5 

3.7  _ 

1.3 

.3 

.0  .0 

10.  3 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.0 

TOTALS 

19.2 

35.2 

27.  1 

9.5  2 

.6 

.  1 

100.0 

•  •  •  •  l 

TOTAL 

NUMBER 

OF 

OBSERVATIONS:  16969 
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T  AGE 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

-  :  K. 

♦  6 

i.  Lawyer  aFb  mi  period  of  rfcoro:  aug  78  - 

month:  all  hours:  all 

JUL  88 

’  UN 

NO /OR 

1600  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0300  METERS). 

C  ;CO 

METERS) 

BUT  LESS  THAN  3  MILES  <4800  METERS)  WITH 

CEILING 

GE  200 

FEET. 

'•“19 

* I NO  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

X 

WIND 

WIND 

1.9 

1.3 

.1 

21.7 

11.0 

10.0 

•  ') 

.2 

.0 

13.4 

9.1 

8.0 

•  0 

3.6 

5.3 

5.0 

.0 

.0 

2.5 

5.0 

4.0 

•  ‘/ 

2.6 

5.7 

6.0 

.2 

.0 

,0  .0 

5.8 

7.8 

7.0 

1.9 

.5 

.0 

13.9 

10.1 

10.0 

.9 

.  3 

.0  .0 

10.7 

8.7 

8.0 

.  1 

.0 

3.1 

5.7 

5.0 

.  1 

.0 

.0 

2.6 

6.0 

5.0 

.  3 

.0 

3.9 

7.3 

6.5 

1  .  3 

.  3 

.0  .0 

10.  3 

9.9 

10.0 

////////////////////////////////////////////////////// 

6.0 

//////////// 

,J  •  5 

2.6 

.  1 

100.0 

8.4 

8.0 

_  -JUVBEW  OF  OBSERVATIONS:  16969 
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CEILING  VERSUS  VISIBILITY  AND  SKY  COVER  SUMMARIES 


CEILING  VS  VISIBILITY-- PERCE NT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF>. 

CREATED  FROM  HOURL Y"  OBSER V A  (TONS ,  TH I S  SUMMARY  IS  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION 
OF  PERCENTAGE  FREQUENCY  BY  CLASSES  OF  CEILING  (FROM  ZERO  FEET  TO  20,000  FEET— 
"NO  Cf IL ING"  IS  A  SE P AR A TE  CL  aTSJ  VfRSDS  VITlBILITY  CLASSES  IFRTTM  ZERO  MILES 
(METERS )  TO  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  7  STATUTE  MILES  (11  ,200  METERS)).  THE 
"TABLES  SUMMARIZE  THE  DATA  AS  FOLLOWS: 

-  BY  EIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  Sy~  nI'ETTaTL “YE  A R S  i a"n"D  ALL '  hOUJTST COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEAR'S  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

BECAUSE  OF  THE  CUMULATIVE  NATURE  OF  THESE  SUMMARIES,  IT  IS  POSSIBLE  TO 
DETERMINE  THE  PERCENTAGE  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  FOR  ANY  GIVEN  CEILING 

AND7TTT  VT5 r 5 1 UTT Y  L TM ITT5 )T . EITHER  SEPARATELY  0<?  In  ANY  COMBINATION. 

TOTALS  PROGRESS  FROM  RIGHT  TO  LEFT  AND  FROM  BOTTOM  TO  TOP.  TO  DETERMINE 
CEILING  ALONE,  REFER  TO  THE  EXTREME  RIGHT-HAND  COLUMN  (ZERO  VISIBILITY). 

TO  DETERMINE  VISIBILITY  ALONE,  REFER  TO  THE  BOTTOM  ROW  (ZERO  CEILINGS). 

determine  the  pqf "That  meets  dr  exceeds  any  given  set  of  maxima  by  reading 

THE  VALUE  at  THE  INTERSECTION  OF  THE  APPROPRIATE  CEILING  ROW  AND  VISIBILITY 
COLUMN.  ‘  "  . 


note  fi  in  January  i960,  mftar  stations  began  reporting  visibilities  to  6  statute 

MILES  OR  9000  METERS.  VALUES  EXCEEDING  9000  METERS  ARE  REPORTED  AS  "9999." 

NOTE  2!  FOR  OVERSEAS  CIVILIAN  STATIONS  REPORTING  "CAVOK",  ALL  CEILINGS  GREATER 

Than  bo oo" PI et  appear  in  the  booo  feet  class. 

CONVULSIONS:  1  STATUTE  MILE  =  1,609.346  METERS  =  .868391  NAUTICAL  MILES. 

FOR  CONVENIENCE,  THE  CONVERSION  OFTEN  USED  IS  1  STATUTE  MILE  =  1,600  METERS. 

SKY  COVE5 --PER CENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THIS  SUMMARY  GIVES  PERCENTAGE 
OCCURPENCE  FREQUENCY  (POF)  OF  SKY  COVER  IN  EIGHTHS  FOR  SYNOPTIC  STATIONS,  BUT 
AS  CLEAR,  SCATTERED,  BROKEN,  OVERCAST,  PARTIALLY  OBSCURRED,  OR  TOTALLY 
OSSCURRED  FOR  AIRWAYS  STATIONS.  FOR  AIRWAYS  STATIONS,  THIS  SUMMARY  ALSO  GIVES 
POF  F!JR  SKY  COVER  GREATER  THAN  ONE-HALF  (I.E.,  6/10).  DATA  IS  SUMMARIZED  THE 
_  same  _as  FOR  PREVIOUS  TABLE. 


NOTE  1.  THESE  SUMMARIES  ARE  NOT  AVAILABLE  FOR  METAR  REPORTING  STATIONS. 


D  -  1 


2 
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NOTE  2.  AIRWAYS  STATIONS  THAT  HAVE  REPORTED  IN  SYNOPTIC  CODE  HAVE  HAD  THEIR 
SYNOPTIC  SKY  COVER  REPORTS  CONVERTED  AS  FOLLOWS: 


0/9 . . CLEAR 

^  1/8  THRU  4/8.... . . SCATTERED 

/ 

5/8  THR1T77TT.T.7.  .....  ..f.  .  .  .  ....  BROKEN 

'  9/8.  . OVERCAST 


NOTE  3.  "PARTIAL  OBSCURATION"  IS  A  SEPARATE  CATEGORY  NOT  INCLUDEO  IN 
COMPUTATION  OE  "GREATER  THAN  1/2"  PERCENTAGES.  "TOTAL  OBSCURATIONS," 
HOWEVER,  ARE  INCLUDEO. 
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1 
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r 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBIL 

USAFETAC,  ASHEV ILLfT~NC  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  X.  I.  SAWYER  AFB  Ml  PlRTOO  T5F- RFCORtT:  ^iuT78 

LST  TO  UTC :  ♦  5  MONTH:  JAN  HOURS:  00-02 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

"  IN  GE  GE  C.E  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE 

__FEET_  _  _7 _ _6 _ 5 _ 4 _ 3  2  1/2 _ 2 _ 1  1/2  1  1/4  1  3/4  5/8  1/2 


NO 

CEIL 

30.6 

30.8 

30.6 

~T078 

31.3 

31.3 

31.4 

31.6 

31.7 

31.7 

31.8 

31.8 

31.8 

GE 

20000 

31.5 

31.6 

31.7 

31 . 7 

32.3 

"32.3" 

3274 

32.6 

32.7 

32.7 

32.9 

32.9 

32.9 

GE 

18000 

31.9 

32.0 

32.2 

32.2 

32.7 

32.7 

32.8 

33.0 

33.1 

33.1 

33.3 

33.3 

33.3 

GE 

16000 

31.9 

32.0 

32.2 

32.2 

32.7 

32.7 

32.3 

33.0 

33.1 

33.1 

33.3 

33.3 

33.3 

GE 

14000 

32.0 

32.2 

32.3 

32.3 

32.8 

32.3 

32.9 

33.1 

33.2 

33.2 

33.4 

33.4 

33.4 

GE 

12000 

32.3 

32.9 

33.0 

33.0 

3  3.5 

33.5 

33.7 

33.9 

34.0 

34.0 

34.2 

34.2 

34.2 

GE 

ioooo 

"33.9 

"34  76“ 

34.1 

~34.  r 

"34.6 

34.6 

34.7 

34.9 

35.1 

35.1 

35.3 

35.3 

35.3 

GE 

9000 

34.1 

34.2 

34.3 

34.3 

34.8 

34.8 

34.9 

35.2 

35.3 

35.3 

35.5 

35.5 

35.5 

Gfc 

8000 

34.8 

34.9 

35.  3 

35.  3 

ITTB 

"TT.3 

35, T~  " 

357  1 

36.2 

36.2 

36.5 

36.5 

36.5 

GE 

7000 

35.8 

35.9 

36.2 

36.2 

36. B 

36.8 

36.9 

37.2 

37.3 

37.3 

37.5 

37.5 

37.5 

GE 

6000 

36.1 

36.2 

36.6 

36.6 

37.  1 

37.1 

37.2 

37.5 

37.6 

37.6 

37.8 

37.8 

37. e 

GE 

6  000 

37.2 

3  7.3" 

37.6" 

37.  7 

33 . 3  - 

38.3 

33.4 

38.7 

38.8 

38.8 

39.0 

39.0 

39.0 

GE 

4500 

37.7 

37.8 

33.2 

38. 4 

33.9 

38.9 

39.  1 

39.5 

39.6 

39.6 

39.8 

39.6 

39.8 

GE 

4000 

39.7 

39.3- 

40.1 

40.3 

41.0 

41.0 

41.3 

41.6 

41.7 

41.7 

41.9 

41.9 

41.9 

GE 

3500 

41.1 

41.2 

41.6 

41.9 

42.7 

42.7 

43.0 

43.3 

43.4 

43.4 

43.9 

43.9 

43.9 

GE 

3000 

43.9 

44.3 

45.1 

45.5 

47.0 

47.1 

47.4 

47.7 

47.8 

47.8 

48.3 

43.3 

48.3 

GE 

7500 

49,9 

60.3 

61.4 

52.0  " 

54.2 

54.3 

54.3 

55.4 

55.7 

55.8 

56.2 

56.2 

56.2 

GE 

2000 

53.3 

54.2 

56.  1 

56.3 

59.4 

59.6 

61.0 

62.4 

62.9 

63.0 

63.4 

83.4 

63.4 

GE 

1800 

66.1 

5  6.6 

58.8 

59.5 

62.5  ' 

6777 

64.3 

65  •  8 

66.3 

66.5 

66.9 

66.9 

66.9 

GE 

1500 

59.9 

60.  3 

62.9 

63.5 

66.3 

67.8 

69.3 

72.2 

73.7 

74.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GE 

1200 

61.6 

62.0 

64. 3 

65.6 

69.5 

70.5 

73.4 

75.9 

77.6 

78.3 

79.4 

79.4 

79.5 

GE 

1000 

63.2 

63.7 

66.3 

67.  7 

72.0 

73.1 

76.6 

79.2 

31.2 

31.9 

83.0 

03.0 

83.1 

GE 

900 

64.0 

64.7 

67. 3 

68.6 

73.2 

74.3 

77.3 

81.1 

33.3 

34.2 

65.3 

85.3 

85.4 

r,  e 

800 

64.6 

65.5 

63.6 

69.6 

74.0 

75.2 

79.0 

82.4 

34.6 

85.7 

86.8 

86.8 

86.9 

GE 

700 

65.1 

t>5 . 9 

69.1 

70.3 

75.2 

76.5 

80.3 

83.8 

86.3 

87.5 

89.0 

99. 1 

69.2 

GE 

600 

66.1 

67.0 

70.4 

71.6 

76.5 

77.8 

81. 3 

85.6 

38.4 

39.6 

91.2 

91.3 

91.5 

Gc 

500 

66.3 

67.  3 

70.3 

72.0 

77.6 

73.4 

32.4 

36.  1 

39.6 

90.9 

92.7 

92.8 

93.0 

GE 

400 

66.3 

67.3 

70.8 

72.4 

77.6 

79.1 

83.5 

87.5 

91.0 

92.6 

94.4 

94.5 

94.9 

GE 

300 

66.7 

67.6 

71.1 

72.7 

73.1 

79.6 

84.0 

83.4 

92.5 

94.5 

96.5 

96.7 

97.5 

GE 

200 

66.  7 

67.6 

71.1 

72.7 

76,  l 

79.6 

84.0 

38.5 

92.7 

94.3 

97.0 

97.2 

99.1 

GE 

100 

66.7 

67.6 

71.1 

72.7 

73.  1 

79.6 

34.0 

88.5 

92.7 

94.8 

97.1 

97.3 

98.2 

GE 

•  •  • 

000 

66.7 

67.6 

71.1 

72.7 

78.1 

79.6 

84.0 

83.5 

92.7 

94.8 

97.1 

97.3 

98. 2 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

from  hourly  observations 


l 

TION  NAME  I  K. 

1.  sahYer  afT 

MI 

rfrtgd  orRreoRCf:  aw"ts  - 

JUL  W 

ru  UTC : 

5 

— 

- — - 

-  - 

month: 

JAN 

HOURS! 

00-02 

/ 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

l  1/9 

1 

3/9 

5/8 

1/2 

3/8 

1/9 

0 

5 

30.9 

31.3 

“  31.3 

3 1 .9“ 

31.6 

31.7 

31.7 

31.8 

31.8 

31.8 

31.9 

3T.9 

31.9 

3 

9  1 ,7 

32.3 

“12.3 

"32.9 

32.6 

32.7 

32.7 

32.9 

32.9 

32.9 

33.0 

33.0 

33.0 

3 

32.2 

32.7 

32.7 

32.8 

33.0 

33.1 

33.  1 

33.3 

33.3 

33.3 

33.9 

33.9 

33.9 

3 

32.2 

32.7 

32.7 

32.3" 

33.0 

33.1 

33.  1 

33.3 

33.3 

33.3 

33.9 

33.  A 

35.9 

3 

32.  3 

32. B 

32.9 

32.9 

33.1 

33.2 

33.2 

33.9 

33.9 

33.9 

33.5 

33.5 

33.5 

3 

33.0 

33.3 

33.5 

33.7 

33.9 

39.0 

39.0 

39.2 

39.2 

39.2 

39.3 

39.3 

39.3 

3 

’9.1 

39.6" 

39.6 

39.7 

39.9 

35.1 

35.1 

35.3 

35.3 

35.3 

35.9 

35.9 

35.9 

3‘ 

39.3 

39.8 

39.6 

39.9 

35.2 

35.3 

35.3 

35.5 

35.5 

35.5 

35.6 

35.6 

35.6 

3, 

3?.- 3 

"3578“ 

15“.  3" 

35.9 

- 35.1 

36.2 

36.2 

36.5 

36.5 

36.5 

36.6 

36.6 

"36.6 

3 

3t>  •  2 

36.6 

36.9 

36.9 

37.2 

37.3 

37.3 

37.5 

37.5 

37.5 

37.6 

37.6 

37.6 

3 

36.E 

37.1 

37.1 

37.2 

37.5 

37.6 

37.6 

37.8 

37.8 

37.8 

38.0 

38.0 

3B.0 

3 

’7.7 

33.3 

38.3 

33.9 

38.7 

38.3 

3  3.8 

39.0 

39.0 

39.0 

39.1 

39.1 

39.1 

3 

3  *:•  .  <♦ 

33.9 

36.9 

3  9.  1 

39.5 

39.6 

39.6 

39.8 

39.8 

39.8 

39.9 

39.9 

39.9 

9  0.3" 

91.0 

9  r.  o 

91.3 

91.6 

91.7 

91.7 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

4< 

91.9 

92.7 

92.7 

93.0 

93.3 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

99.0 

99.0 

99.0 

4 

99.9 

97.0 

97.  1 

97.9 

97.7 

97.3 

97.8 

93.3 

93.3 

98.3 

98.9 

96.9 

98.9 

St 

■3  2.3 

59.2 

59.3 

59.3 

55.9 

55.7 

55.5 

56.2 

56.2 

56.2 

56.3 

56.3 

56.3 

h1 

6  6 . 3 

59.9 

59.6 

61.0 

62.9 

62.9 

63.0 

63.9 

63.9 

63.9 

63.5 

63.5 

63.5 

■>  . 

9  9.3 

62.5“ 

6  7*.  7 

69.3 

65.8 

66.3 

66.5 

66.9 

66.  o 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

7‘, 

6  3.9 

66.8 

67.9 

69. R 

72.2 

73.7 

79.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.9 

75.9 

75.9 

79 

69.6 

69.5 

70.5 

73.9 

75.9 

77.6 

78.3 

79.9 

79.9 

79.5 

79.8 

79.8 

79.8 

33 

6  7.7 

72.0 

73.  1 

76.6 

79.2 

91.2 

91.9 

83.0 

83.0 

83.1 

83.9 

33.9 

63.9 

?>  -J  •  b 

73.2 

79.3 

77.8 

31.1 

63.3 

39.2 

55.3 

85.3 

85.9 

85.7 

85.7 

85.7 

37 

69.6 

79.0 

75.2 

79.0 

82.9 

39.6 

85.7 

86.5 

86.8 

86.9 

87.2 

87.2 

87.2 

39 

73.3 

73.2 

76.5 

80.3 

83.8 

36.  3 

87.5 

89.0 

39.  1 

89.2 

89.6 

89.6 

89.6 

71 

71.6 

76.5 

77.8 

31.8 

85.6 

38  •  4 

89.6 

91.2 

91.3 

91.5 

91.8 

91.8 

91.3 

73 

72.9 

77.0 

78.9 

92.9 

96.  1 

99.6 

90.  9 

92.7 

92.8 

93.0 

93.3 

93.9 

93.9 

>5' 

72.9 

77.6 

79.1 

33.5 

87.5 

91.0 

92.6 

99.9 

99.5 

99.9 

95.9 

95.6 

95.8 

73. 

72.7 

78.1 

79.6 

89.0 

83.9 

92.5 

99.5 

96.5 

96.7 

97.5 

98.0 

98.5 

98.7 

(3 

72.7 

76.1 

79.6 

89.0 

38.5 

92.7 

99.8 

97.0 

97.2 

98.1 

98.6 

99.5 

99.7 

>6 

72.7 

73.1 

79.6 

39.0 

38.5 

92.7 

99.6 

97.1 

97.3 

98.2 

98.  7 

99.6 

100.0 

18 

72.7 

73.1 

79.6 

89.0 

80. 5 

92.7 

99.8 

97.1 

97.3 

98.2 

98.7 

99.6 

100.0 

9  TO 


0  -  2  -  1 


I 


X 


- 

OPERATING 

LOCATION  "A" 

percentage  frequency  of  occurrence 

OF  CEILING  VERSUS  V l SI B II 

US APE T AC. 

ASHEVILLE  NC 

FROM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

I  STATION  NUM3ER: 

727435 

STATION  NAME:  K. 

I.  SAWYER  AFB 

MI 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  78 

» 

LST 

TO  UTC : 

+  5 

MONTH! 

JAN 

HOURS: 

03-05 

jS 

-1  CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

1  IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

4  FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

NO 

CEIL 

30. 1 

30.3 

30.3 

30.3 

30.9 

31.3 

31.3 

31.6 

31.7 

31.3 

31.8 

31.8 

31.1 

GF 

20000 

30.9 

31.0 

31.0 

31.0 

31.7 

32.2 

32.2 

32.5 

32.6 

32.7 

32.7 

32.7 

32. 

GF 

19000 

31.3 

31.5 

31.5 

31.5 

32.3 

32.7 

32.7 

33.0 

33.1 

33.2 

33.2 

33.2 

33.  i 

GF 

16000 

31.3 

31.5 

31.5 

31.5 

32.3 

32.7 

32.7 

13.0 

33.1 

33.2 

33.2 

33.2 

33.i 

GE 

14000 

31.3 

31.5 

31.5 

31.5 

32.3 

32.7 

32.7 

33.0 

33.1 

33.2 

33.2 

33.2 

33., 

GE 

12000 

32.2 

32.4 

32.4 

32.4 

33.1 

33.5 

33.5 

33.9 

34.0 

34.1 

34.1 

34.1 

34.' 

GF 

10000 

33.4 

33.7 

33.7 

'  33  .  r 

3474 

34.8 

34.3 

35.2 

35.3 

35.4 

35.4 

35.4 

35.- 

GP 

0000 

33.4 

33.7 

33.7 

33.7 

34.4 

34.8 

34.3 

35.2 

35.3 

35.4 

35.4 

35.4 

35.- 

GF 

8000 

34.3 

347^ 

34.7 

34.7 

15.5 

35.9 

35.9 

36.2 

36.3 

36.5 

36.5 

36.5 

36.  | 

GE 

7000 

35.5 

35.9 

36.1 

36.1 

37.0 

37.4 

37.4 

37.7 

37.8 

38.0 

38.0 

38.0 

38. ( 

GE 

6000 

36.2 

36.7 

36.9 

36.9 

37.7 

38.2 

38.2 

38.5 

38.6 

3R.7 

38.  7 

38.7 

38.' 

GF 

9000 

37.9 

38.3 

38.6 

33.6 

39.5 

39.9 

39.9 

40.2 

40.3 

40.4 

40.4 

40.4 

40.- 

GE 

4900 

39.4 

39.8 

40.  1 

40.1 

41.1 

41.5 

41.5 

41. e 

41.9 

42.0 

42.0 

42.0 

42.1 

GE 

4000 

41.2 

41.7 

42.0 

42.4 

43.3 

44.2 

44.3 

44.6 

44.7 

44.8 

44.8 

44.8 

44.1 

GE 

3800 

42.9 

43.4 

43.8 

44.1 

45.5 

45.9 

46.0 

46.3 

46.5 

46.6 

46.6 

46.6 

46.  < 

GF 

3000 

45.9 

46.8 

46.9 

47.2 

48.9 

4  9.4 

49.6 

50.1 

50.2 

50.3 

50.3 

50.3 

50.; 

GE 

29  00 

48.9 

49.6 

"  '5  0 . 4 

8  0.3 

5  3.0 

5377 

58.2 

54.9 

54.9 

55.1 

55.2 

55.2 

55., 

GF 

2000 

54.1 

54.7 

56.3 

56.3 

59.9 

61.0 

62.3 

63.2 

63.5 

63.8 

63.9 

63.9 

63.* 

CE 

1800 

56.2 

56.9 

58.9 

59.2 

62.5 

63.7 

65.3 

66.3 

66.7 

66.9 

67.0 

67.0 

67. ( 

j  GE 

1500 

59.9 

60.5 

62.8 

63.3 

67.6 

69.4 

72.0 

74.2 

75.9 

76.2 

76.8 

76.8 

76.1 

GE 

1200 

61.4 

62.2 

64  •  4 

65.1 

69,7 

71.4 

74.6 

77.0 

73.8 

79.2 

79.8 

79.8 

79.1 

GE 

1000 

62.6 

6  3.3 

65.6 

66.6 

7  1  75 

73.  3 

7  7.0 

79.4 

81.2 

91.8 

82.6 

62.6 

82. ( 

Gc 

900 

63.7 

64.4 

66.7 

67.6 

72.7 

74.5 

78 . 5 

81.0 

92.9 

83.5 

84.3 

64.3 

84. : 

GF 

300 

64.8 

65.6 

67.6 

68.5 

74.0 

75.8 

60.0 

32.7 

84.7 

65.4 

86. 1 

86.  1 

86.  1 

GE 

700 

t>5 . 5 

66.2 

68.6 

69.6 

74.3 

76.7 

31.0 

94.0 

86.2 

87.0 

88.2 

83.2 

88.; 

GE 

600 

66.2 

67.0 

69.4 

70.4 

76.5 

78.4 

62.  7 

96.0 

83.3 

89.0 

90.2 

90.2 

90.- 

GF 

500 

66.7 

67.4 

69. 3 

70.  9 

77.0 

79.0 

8  3.5 

87.4 

90.2 

91.1 

92.8 

92.8 

93.: 

GF 

400 

66.7 

67.7 

70.2 

71.3 

79,0 

30.0 

94.9 

89.2 

92.3 

93.4 

95.2 

95.2 

95.' 

GF 

300 

66.3 

67.8 

70.4 

71.5 

75.2 

'  aoTT" 

"857T 

90.  i 

93.  3 

94.6 

96.7 

96.8 

97.- 

GE 

200 

66.9 

68.0 

70.5 

71.6 

78.6 

80.6 

85.9 

90.5 

94.0 

95.6 

97.6 

97.  7 

98.! 

GE 

100 

66.9 

6^*0 

70.5 

71.6 

78.6 

80.6 

85.9 

90.5 

94.1 

95.7 

97.7 

97.8 

98. < 

GF 

00  0 

66.9 

69.0 

70.5 

71.6 

79.6 

30.6 

85.9 

90.5 

94.1 

95.7 

97.7 

97.8 

98. < 

TOTAL  NUMBER  CF 

OBSERVATIONS 

930 

D  -  2  - 

2 

1 
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percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

from  HOURLY  OBSERVATIONS 


ION  name:  i<.  I.  SAWYER  AFB  HI  '  ~~  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  -  JUL  88 

TO  UTC :  *5  MONTH:  JAN  HOURS:  03-05 


VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


Gr 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

30.3 

30.9 

31.3 

31.3 

31.6 

31.7 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.0 

31.7 

32.2 

32.2 

32.5 

32.6 

32.7 

32.7 

32.7 

32.  7 

32.  7 

32.7 

32.7 

?  1 . 5 

32.3 

32.7 

32.7 

33.0 

33.1 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

31.5 

32.3 

32.7 

32.7 

73.0 

33.1 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

31.6 

32.3 

32.7 

32.7 

33.0 

33. 1 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

32.4 

33.1 

33.5 

33.5 

33.9 

34.0 

34.1 

34.  1 

34.1 

34.1 

34.1 

34.1 

34.1 

3  3.  1 

34.4 

3”4 . 8 

34.3 

35.2 

35. 3 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

33.7 

34.4 

34.8 

34.3 

35.2 

35.3 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

34. 7 

35.5 

35.9 

35.9 

"  36.7 

36.3 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

34.  1 

37.0 

37.4 

37.4 

37.7 

37.8 

38.0 

38.0 

33.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

34.9 

37.7 

38.2 

38.2 

38.5 

33.6 

38.7 

38.  7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

3  3.6 

39.6 

39.9 

3  9.9 

40.2 

40.3 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40. 1 

41.1 

41.5 

4  1.5 

41. e 

41.9 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.4 

43.3 

44.2 

44.3 

44.6 

44.7 

44.8 

44.8 

44.3 

44.8 

44.6 

44.8 

44.8 

4*,.  1 

44.5 

45.9 

46.0 

46.3 

46.5 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

47.2 

4  3.9 

49.4 

49.6 

50.  1 

50.2 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

4  0.9 

53.0 

53.7 

54.2 

54.8 

54.9 

55.1 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

“*  h  •  S 

59.9 

61.0 

62.3 

63.2 

63.5 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

64.0 

64.0 

49.2 

62.5 

63.7 

65.  3 

66.3 

66.7 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

43.3 

67.6 

69.4 

72.0 

74.2 

75.9 

76.2 

76.8 

76. e 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

44.1 

69.7 

71.4 

74.6 

77.0 

73.8 

79.2 

79.8 

79.8 

79.6 

79.8 

79.9 

79.9 

4 .4 . 6 

71.5 

73.3 

77.0 

79.4 

81.2 

81.8 

82.6 

62.6 

82.6 

82.6 

62.7 

82.7 

4  7.6 

72.7 

74.5 

78.5 

81.0 

82.9 

83.5 

84.3 

64.3 

84.3 

84.4 

84.7 

04.7 

4^.4 

74.0 

75.8 

80.0 

32.7 

84.7 

65.4 

86.1 

86. 1 

86. 1 

86.2 

86.8 

86.8 

64.6 

74.3 

76.7 

81.0 

84.0 

86.2 

87.0 

88.2 

88.2 

88.2 

88.3 

88.8 

88.8 

7n  .  4 

76.5 

78.4 

82.7 

86.0 

83.3 

89.0 

90.2 

90.2 

90.4 

90.5 

91,1 

91.1 

70.9 

77.0 

79.0 

83.5 

87.4 

90.2 

91.1 

92. R 

92.8 

93.1 

93.2 

93.8 

93.8 

71.3 

7R.0 

30.0 

84.9 

89.2 

92.3 

93.4 

95.2 

95.2 

95.5 

95.6 

96.1 

96.1 

71.5 

78.2  " 

3077 

75.T 

90. 1 

93.3 

94.6 

96.7 

96.8 

97.4 

'  97.8 

98.5 

9B.5 

71.6 

73.6 

80.6 

85.9 

90.5 

94.0 

95.6 

97.6 

97.7 

98.5 

98.9 

99.7 

99.8 

71.4 

73.6 

80.6 

85.9 

90.5 

94.1 

95.7 

97.7 

97.8 

98.6 

99.0 

99.9 

100.0 

71.5  79.6  90.6  85.9  90.5  94.1  95.7  97.7  97. B  98.6  99.0  99.9  100.0 


OPERATING  LOCATION  «A»  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBIL 

USAFETACt  ASHEVILLE  NC  .  "'  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

727435 

St  AT  ION  NAME 
_  LST  TO  UTC : 

:  K. 
♦  5 

I.  SAWYER 

AFB 

MI 

PERIOD  OF  RECORDS 
MONTH:  JAN  HOURS: 

AUG~T8 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY 

IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GF 

r-E  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE  GE  GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5  4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

11/4  1  3/4 

5/8 

1/2 

•  •  « 

NO 

CEIL 

28.2 

28.2 

28.2 

28.3 

2877'  " 

29.0 

29.2 

29.2 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

GE 

20000 

29. 7 

“  2977“ 

29.7 

29 78  “ 

"30.2 

36.5 

"30.3 

30".  8 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

GF 

1  8000 

29.3 

29.8 

29.8 

29.9 

30.3 

30.6 

30.9 

30.9 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

GF 

16000 

29.3 

29.0 

29.8 

29.9 

30.3 

30.6 

30.9 

30.9 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

GE 

14000 

29.3 

29.0 

29.0 

29.9 

30.4 

30.8 

31.0 

31.0 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

GE 

12000 

30.5 

30.6 

30.5 

30.6 

31.2 

31.5 

31.7 

31.7 

31.  e 

31.3 

31.3 

31.8 

31.8 

GE" 

10000 

3 1.  5 

91.6 

31 .5 

37.6 

32.2 

32.5 

32.7 

32.7 

32.3 

32.8 

32.0 

32.8 

32.8 

GE 

9000 

31 . 7 

31.7 

31.7 

31.3 

32.4 

32.7 

32.9 

32.9 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

GE 

*000 

32.5 

32.5 

32.3 

32.9 

33.4 

33.8 

34.0 

34.0 

34.1 

34.1 

34.1 

34.1 

34.1 

GE 

7000 

33.4 

33.4 

33.8 

33.9 

34.4 

34.7 

34.9 

34.9 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

GF 

6000 

34.4 

34.4 

34.7 

34 , 8 

35.4 

35.7 

35.9 

35.9 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

36. C 

GE 

5000 

36.3 

36.3" 

36.7 

36 . 8 

37.3 

3  7.6 

37.8 

38.0 

36.1 

33.1 

38.1 

38.1 

38.  1 

GF 

4*00 

37.7 

37.7 

33.2 

36.3 

3  3.9 

39.  1 

39.4 

39.5 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

GE 

4000 

39.6 

39.6 

40.0 

40.3 

41.2 

41.5 

41.8 

41.9 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

GE 

3500 

40.5 

40.5 

41.0 

41.4 

42 . 3 

42.6 

42.9 

43.0 

43.1 

43.  1 

43.1 

43.1 

43.1 

GE 

3000 

42.9 

43.1 

43.9 

44.4 

45.3 

45.6 

45.9 

46.1 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

GF 

2500 

46.2 

46.  7 

4  7.3 

42.5 

49.7 

50.0 

50.6 

51.1 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

GE 

2000 

50,3 

60.3 

52.6 

53.3 

55.4 

56.2 

57.3 

58.0 

56.4 

58.5 

58.5 

68.5 

59.5 

GE 

1800 

53.4 

53.9 

66.2 

67.4 

''59.7' 

'60.8 

61.3 

62.7 

63.2 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

GE 

1500 

57.3 

50.5 

61.0 

62.6 

66.2 

67.4 

69.7 

71.4 

72.0 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

GE 

1200 

59.9 

60.5 

63.2 

65.1 

63.3 

70.1 

72.6 

74.6 

75.6 

76.0 

76.3 

76.3 

76.3 

GE 

1000 

61.2 

61.« 

•  6 

66.9 

70.8 

72.2 

74.9 

77.4 

78.9 

79.5 

80.1 

80.1 

80.2 

GE 

900 

62.4 

63.0 

66.3 

63.1 

72.4 

73.3 

76.7 

79.2 

30.9 

31.4 

32.3 

82.3 

62.4 

GE 

■800 

63  •  4 

64.1 

66.9 

69. 1 

73.9 

75.3 

7*.  ? 

81.7 

3  3.3 

83.9 

05.1 

85.1 

85.2 

GE 

700 

64.6 

65.3 

68.1 

70.3 

75.5 

76.9 

80.3 

83. 9 

35.7 

86.5 

87.7 

87.8 

88. C 

GF 

600 

66.3 

65.9 

68.3 

71.3 

76.9 

78.  3 

82.2 

85.4 

37.3 

39.2 

89.6 

69.8 

90.0 

GF 

500 

65.6 

66.2 

69.4 

71.9 

77.6 

79.2 

83.2 

86.9 

39.5 

90.8 

92.6 

92.8 

93. C 

GE 

400 

66.0 

66.7 

70.1 

72.7 

73.5 

30.1 

84.4 

86.  3 

91.1 

92.4 

94.2 

94.4 

94.7 

GE 

300 

66.2 

66.9 

70.4 

73.0 

73.8 

90.4 

84.7 

38.9 

92.0 

93.5 

95.4 

95.6 

95.5 

GE 

200 

66.5 

67.  1 

70.6 

73.3 

79.2 

30.9 

85.5 

90.0 

93.5 

*5. 2 

97.0 

97.2 

97.7 

GF 

100 

66.5 

67.  1 

70.6 

73.3 

79.2 

80.9 

B5.5 

90.0 

93.5 

95.2 

97.0 

97.2 

97.0 

GE 

000 

66.6 

67.  1 

70.6 

73.3 

79.2 

80.9 

85.5 

90.0 

93.5 

95.2 

97.0 

97.2 

97.6 

TOTAL  NUMBER  CF 

OBSERVATIONS 

930 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


un  name:  k. 
T;  utc:  +  5 

I.  SAWYER  AFB  MI 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  AUG  78  - 
JAN  HOURS:  06-08 

JUL  88 

f  l 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  " "  GE  GE 

21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  J/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

2-5.3 

28.7 

29.0 

29.2 

29.2 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

.’9.3 

30.2 

30.5 

30 . 3 

30.3 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

.’9.9 

30.3 

30.6 

30.9 

30.9 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

’>.9 

30.3 

30T6 

30.9 

30.9 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

29.9 

30.4 

30.3 

31.0 

31.0 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

.'0.6 

31.2 

31.5 

31.7 

31.7 

31.8 

31.8 

31.3 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.3 

32.2 

32.5 

32.7 

32.7 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

>I.a 

32.4 

32.7 

32.9 

32.9 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

32.9 

33.4 

33. 8 

34.0 

34.0 

34.1 

34.1 

34.1 

34.1 

34.1 

34.1 

34.1 

34n 

)  '.9 

34.4 

34.7 

34.9 

34.9 

35.1 

35.1 

35.  1 

35.1 

35.1 

35.1 

35. 1 

35.1 

>  •  >* 

35.4 

35.7 

35.9 

35.9 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

5'..  3 

37.3 

3  7.6 

3  7.8 

38.0 

3o .  1 

35.1 

38.1 

38.1 

38.  1 

38.1 

38.1 

38.  1 

'  5.3 

33. 8 

39. 1 

39.4 

39.5 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

■  AO.  3 

41.2 

41.5 

41.8 

41.9 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

.1.3 

42.3 

42.6 

42.9 

43.0 

43.1 

43.  1 

43.  1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

1 4  4 .4 

45.3 

45.6 

45.9 

46.1 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

’  .  3 

49.7 

50.0 

50.6 

51.1 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

3.3 

55.4 

56.2 

57.3 

59.0 

56.4 

58.5 

58.5 

58.5 

53.5 

5B.5 

58.6 

58.6 

'  7.4 

5  9. 7 

60.8 

61.8 

62.7 

63.2 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.5 

63.5 

•J  c  •  0 

56.2 

67.4 

69.7 

71.4 

72.0 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.8 

72.8 

<  A.  1 

43.3 

70.1 

72.6 

74.6 

75.6 

76.0 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.6 

76.6 

9 . 9 

70.  a 

72.2 

74.9 

77.4 

79.9 

79.5 

80.1 

80.1 

80.2 

80.3 

80.8 

80.8 

•  .  1 

72.4 

73.3 

76.7 

79.2 

80.9 

91.4 

82.3 

82 . 3 

62.4 

82.5 

82.9 

82.9 

9.1 

73.9 

3 

73.7 

81.7 

83.  3 

83.9 

85.1 

85.1 

65.2 

85.4 

85.8 

85.8 

.  3 

75.5 

76.9 

80.9 

83.0 

95.7 

86.5 

87.  7 

87.8 

88.0 

88.3 

88.8 

88.8 

'1.3 

76.9 

78.  3 

92.2 

65.4 

97,3 

99.2 

89.6 

89.8 

90.0 

90.4 

91.0 

91.0 

’1  .  > 

77.6 

79.2 

83.2 

96.9 

89.5 

90.8 

92.6 

92.8 

93.0 

93.5 

94.1 

94.1 

7  .  7 

73.5 

90.  1 

84.4 

86.  3 

91.1 

92.4 

94.2 

94.4 

94.7 

95.3 

95.8 

95.8 

3.0 

73.3 

90.4 

94.7 

68.9 

92.0 

93.5 

95.4 

95.6 

95.9 

96.5 

97.3 

97.6 

7  '.5 

79.2 

90.9 

95.5 

90.0 

93.5 

95.2 

97.0 

97.2 

97.7 

98.3 

99.2 

99.7 

’3.3 

79.2 

80.9 

85. 5 

90.0 

93.5 

95.2 

97.0 

97.2 

97.8 

98.4 

99.5 

100.0 

'.  3 

79.2 

90.9 

85.5 

90.0 

93.5 

95.2 

97.0 

97.2 

97.8 

98.4 

99.5 

100.0 

i 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISI3 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OftSERVATIONS 


STATION  1 

number: 

727435 

STA 

T I ON  name:  k. 

i.  sahyer 

1  4F3 

MI 

PERI  no 

OF  RECORD:  AUG  7 

— 

LST 

TO  IJTC : 

+  5 

— 

- 

MONTH! 

JAN 

HOURS: 

09-1 

CEILING 

V1SI31LITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

G 

FEET 

7 

6 

5 

6 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/ 

NO 

CEIL 

2  7.2 

2  7,6 

2  7.6  " 

2  7.9 

28.2 

21)  •  6 

28.6 

28.6 

23.6 

28.7 

28.8 

28.9 

29 

GE 

20000 

30. 8 

~  30.3 

31.1 

31.3 

31.7 

31.9 

32.2 

32.2 

32.2 

32.3 

32.4 

32.5 

32 

GE 

18000 

31.0 

31.2 

31.5 

31.7 

32.2 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.7 

32.8 

32.9 

33 

GE 

16000 

31.2 

31.6 

31.7 

31.9 

32.6 

32.6 

32.3 

32.8 

32.8 

32.9 

33.0 

33.1 

33 

GE 

16000 

31.9 

32.2 

32.5 

32.7 

33.1 

33.3 

33.5 

33.5 

33.5 

33.7 

33.8 

33.9 

34 

GE 

12000 

32.6 

32.3 

33.1 

33.3 

33.8 

36.0 

34.2 

34.2 

34.2 

34.3 

34.4 

34.5 

34 

GE 

10000 

36.0 

36.2 

36. T 

36.7 

35.2 

35.6 

35.6 

35.7 

35.7 

35.6 

35.9 

36.0 

36 

GE 

9000 

36.  7 

36.9 

35.3 

35.5 

35.9 

36.  1 

36.3 

36.5 

36.5 

36.6 

36.7 

36.8 

37 

GE 

6000 

36.0 

36.2 

36.6 

36.9 

37.5 

37.9 

38.2 

38.3 

33.  3 

38.4 

33.5 

33.6 

3ft 

GE 

7000 

36.9 

37.1 

37.6 

37.7 

38.6 

38.7 

39.0 

39.1 

39.1 

39.2 

39.4 

39.5 

39 

GE 

6000 

37.3 

37.6 

38.0 

33.9 

38.9 

39.2 

39.6 

39.7 

39.7 

39.8 

39.9 

40.0 

40 

GE 

6000 

37.9 

39.3 

36.6 

39.0 

39.7 

60.0 

40.  3 

60.4 

40.4 

40.3 

40.6 

90.8 

41 

GE 

6800 

38.2 

38.6 

33.9 

39.6 

60.0 

60.3 

40.6 

40.8 

40.8 

40.9 

41.0 

41.1 

41 

GE 

6000 

60.0 

60.5 

61.1 

61.5 

62.3 

62.7 

43.0 

43.  1 

43.3 

43.5 

43.  7 

43.8 

44 

GE 

3600 

60.  9 

61.3 

6  1.8 

62.6 

63.1 

63.5 

43.9 

44.0 

44.2 

44.5 

44.6 

44.7 

44 

GE 

3000 

61.9 

62.5 

63.2 

63.9 

66.7 

65.6 

45.7 

45.9 

46.  1 

46.6 

46.7 

46.3 

47 

GE 

2800 

63.8 

66.3 

45  • 

6  6.1 

6  7.6 

68.  3 

49.2 

49.6 

49.8 

50.2 

50.3 

50.4 

50 

GE 

2000 

67.1 

d  •  3 

6  7.9 

51.1 

5  3.5 

56.6 

c  6  »  5 

87.  3 

57.6 

58.2 

58.4 

5S.5 

58 

GE 

1800 

68.5 

69.7 

51.6 

53.0 

55.6 

56.7 

59.7 

59.7 

60.0 

60.5 

60.8 

60.9 

61 

GE 

1800 

61.9 

53.3 

55.5 

57.5 

61.3 

62.7 

65.5 

67.  3 

67.9 

63.9 

69.2 

69.5 

69 

GE 

1200 

56.6 

56.2 

59.7 

60.  ° 

65.1 

66.7 

70.0 

72.4 

73.7 

74.8 

75.2 

75.4 

75 

GF 

1000 

55.9 

67.  7 

60.6 

62.7 

67.2 

68.8 

72.3 

74.9 

76.5 

78.2 

78.7 

78.9 

79 

GE 

900 

88.1 

58.1 

61.0 

63.3 

63.2 

69.3 

73.2 

76.2 

78.0 

7° .  9 

80.6 

80.9 

91 

GE 

800 

86.7 

55.6 

61.6 

66.0 

69.1 

70. 8 

74.2 

77.4 

79.  1 

81.2 

62.2 

82.4 

83 

GE 

700 

57.2 

59.1 

62.2 

66.5 

70.2 

71.8 

75.6 

79.  1 

90.9 

93.0 

64.4 

84.6 

85 

GE 

600 

57. n 

69.8 

52. 8 

65.5 

71.3 

72.9 

76.3 

90.4 

82.8 

84 . 9 

86.5 

86.7 

83 

GE 

800 

68.6 

60.6 

63.6 

66.2 

72.6 

76.2 

79.2 

32.4 

35.3 

88. 1 

39.8 

90.0 

91 

r,c 

600 

68.6 

60.6 

8  3.3 

66.6 

72.9 

76.7 

73.9 

R3.2 

36.3 

39.2 

91.4 

91.6 

93 

GE 

300 

58.7 

60.3 

66. 1 

66. 9 

73.2 

75.1 

79.3 

94.1 

87.3 

90.4 

92.8 

93.0 

94 

GE 

200 

58.7 

60 . 6 

66.2 

67.0 

73.6 

75.3 

80.1 

34.4 

87.6 

90.9 

93.3 

93.5 

95 

GE 

100 

59.7 

60.3 

66.2 

67.0 

73.6 

75.3 

30.  1 

84.4 

87.6 

90.8 

93.3 

93.5 

95 

GE 

000 

•=8.7 

60.9 

86.2 

6  7 . 0 

73.6 

75.3 

80.1 

34.4 

87.6 

90.9 

93.3 

93.5 

95 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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r 
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PERCENT  AGE 

FREQUENCY  OF  OCC 
cROM  HOURLY 

:URRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILI1 
OBSERVATIONS 

PERIOD  OF  RE CORO :  AUG  73  - 
MONTH!  JAN  HOURS!  09-11 

Y 

i'»r:  K. 

‘ :  +  5 

f.  SArfYER  AF3  MI 

JUL  88 

GE 
_  3 _ 

VISIBILITY  IN 

GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

l 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

2  3  .2 

28. 

4 

28.6 

28.6 

23.6 

28.7 

29.8 

28.9 

29.  1 

29.2 

29.2 

29. 

2 

31.7 

31. 

9 

32.2 

32.2 

32.2 

32.3 

32.4 

32.5 

32.7 

32.8 

32.8 

32. 

8 

33.2 

32. 

4 

32.6 

32.6 

32.6 

32.7 

32.8 

32.9 

33.1 

33.2 

33.2 

33. 

2 

32.4 

32. 

6 

32.3 

32.8 

32.8 

32.9 

33.0 

33.1 

33.3 

33.4 

33.4 

33. 

4 

33.  1 

33. 

3 

33.5 

33.5 

3  3.8 

33.7 

33.8 

33.9 

34.1 

34.2 

34.2 

34. 

2 

33. B 

34. 

0 

34.2 

34.2 

34.2 

34.3 

34.4 

34.5 

34.7 

34.8 

34.8 

34. 

8 

33.2 

35. 

4 

35.6 

35.7 

35.7 

35.8 

35.9 

36.0 

36.2 

36.3 

36.3 

36. 

3 

35.  9 

36. 

l 

35.3 

36.5 

36.5 

36.6 

36.7 

36.8 

37.0 

37.  1 

37.1 

37. 

1 

1  37.5 

37. 

8 

38.2 

38.3 

33.  3 

33.4 

38.5 

38.6 

38.  e 

38.9 

38.9 

38. 

9 

33.4 

38. 

7 

39.0 

39.  1 

39. 1 

39.2 

39.4 

39.5 

39.7 

39.  B 

39.8 

39. 

8 

35.9 

39. 

2 

39,6 

39.7 

39.7 

39.8 

39.9 

40.0 

40.2 

40.3 

40.3 

40. 

3 

3  7.7 

40. 

9 

49.  3 

40.4 

40.4 

40.5 

40.6 

40.8 

41.0 

41.1 

41.1 

41. 

1 

43.9 

40. 

3 

40.6 

40.3 

40.8 

40.9 

41.0 

41.1 

41.3 

41.4 

41.4 

41. 

4 

42.3 

42. 

7 

43.0 

43.  1 

43.3 

43.5 

43.7 

43.8 

44.0 

44.1 

44.1 

44. 

1 

43.1 

43. 

5 

43.9 

44.0 

44.2 

4  4  •  5 

44.6 

44.7 

44.9 

45.1 

45.1 

45. 

l 

44.7 

45. 

4 

45.7 

45.9 

46.  1 

46.6 

46.  7 

46.8 

47.0 

47.  1 

47.1 

47. 

1 

4  7.4 

48. 

3 

49.2 

49.6 

49.6 

50.2 

50.3 

50.4 

50.6 

50.8 

50.8 

50. 

9 

t'3,3 

54. 

6 

c  6  •  5 

57.3 

57.6 

58.2 

58.4 

58.5 

58.8 

58.9 

59.0 

59. 

2 

35.0 

56. 

7 

5  9.  7 

59.7 

60.0 

60.5 

60.8 

60.9 

61.2 

61.3 

61.4 

61. 

6 

51.3 

62. 

7 

65.5 

67.3 

67.6 

66.9 

69.2 

69.5 

69.9 

70.1 

70.3 

70. 

6 

35.1 

64. 

7 

70.0 

72.4 

73.7 

74.8 

75.2 

75.4 

75.9 

76.3 

76.6 

76. 

9 

4  7.2 

66. 

8 

72.3 

74.9 

76.5 

78.2 

78.7 

78.9 

79.7 

80.2 

60.4 

80. 

R 

4  3.2 

69. 

8 

73.2 

76.2 

78.0 

79.9 

80.6 

80.9 

81.7 

82.3 

82.5 

83. 

1 

43.1 

70. 

R 

74.2 

77.4 

79.  1 

81.2 

82.2 

82.4 

83.4 

84. 1 

84.3 

84. 

9 

7  9.2 

71. 

0 

75.6 

79.1 

90.9 

83.0 

84.4 

84.6 

85.8 

86.6 

86.8 

87. 

6 

71.3 

72. 

9 

76.9 

90.4 

82.6 

64 . 9 

86.5 

86.7 

83.1 

89. 1 

89.4 

90. 

2 

72.4 

74. 

2 

79.2 

82.4 

35.3 

88.1 

89.8 

90.0 

91.6 

92.8 

93.1 

94. 

3 

72.9 

74. 

7 

79.9 

93.2 

96.3 

39.2 

91.4 

91.6 

93.5 

94.7 

95.1 

96. 

3 

73.2 

75. 

1 

79.3 

84.1 

87.3 

90.4 

92.8 

93.0 

94.9 

96.2 

97.0 

98. 

3 

73.4 

75. 

3 

«0.I 

34.4 

87.6 

90.8 

93.3 

93.5 

95.9 

97.4 

98.5 

100. 

0 

73.4 

75. 

3 

30.  I 

84.4 

87.6 

90.8 

93.3 

93.5 

95.9 

97.4 

98.5 

100. 

0 

73.4 

74. 

3 

80. 1 

34.4 

87.6 

90.8 

93.3 

93.5 

95.9 

97.4 

98.5 

100. 

0 
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OPERATING  LOCATION  »A»  _  PERCENTAGE  FPEOL'ENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISI 

USAFETACV  ASHEVILLE  NC  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER!  727435  STATION  NAME!  K.  I.  SAWYER  AFt)  MI  PERIOD  OF  RECORD:  AUG 


-  - . - 

_ L  ST 

TG  UTC: 

+  5 

. -  -  ~ 

MONTH! 

JAN 

HOURS: 

12- 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

C-F 

GE 

r,E 

G6 

Gt 

GF. 

GE 

GE 

GE 

GF 

GE 

GE 

FEET _ 

7 

6 

5 

4 

3 

_ 2  1/2 

2 

l  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/9 

1 

NO 

CEIL 

23.7 

2  9.7 

29.1 

29.6 

29.9 

29.9 

30.0 

30.3 

30.  3 

30.3 

30.4 

30.4 

3 

GE 

20000 

34.1 

34.2 

34  •  t) 

35. 2 

35.5 

35.5 

35.6 

35.9 

35.9 

35.9 

36.0 

36.0 

3 

C,F 

18000 

34.1 

35. 2 

36.6 

36.  I 

36.5 

36.5 

36.6 

37.0 

37.0 

37.0 

37.1 

37.1 

3 

GE 

16000 

34.4 

35.4 

35 . 9 

3  6  •  r> 

36.8 

36.3 

36.  ‘I 

37.3 

37.3 

37.3 

37.4 

37.4 

3 

GE 

14000 

35.9 

36.0 

^  ^  #  S 

3  7.2 

37.5 

37.5 

37.6 

38.1 

38.1 

38.1 

38.2 

39.2 

3 

GE 

12000 

37.  1 

37.2 

37.6 

39. 4 

34.7 

38.7 

3  8.4 

39.2 

39.2 

39.2 

39.4 

39.4 

3 

GE 

10000 

39.4 

-3  9  .  5 

39.9 

40.  3 

41.1 

41.1 

41.2 

41.6 

41.5 

41.6 

41.7 

41.7 

4 

GE 

9Q00 

40.0 

40.  1 

40.5 

41.4 

41.  7 

41.7 

41.9 

42.3 

42.3 

42.3 

42.4 

42.4 

4 

GE 

<■*000 

40.-' 

'  40.9 

4  1'.  3 

42.2 

42.6 

42.5 

42.6 

43.0 

4  3.0 

43.0 

43.1 

43.1 

4 

GE 

7000 

41.9 

42.0 

42.5 

43.3 

4  3.7 

43.8 

4  3.9 

44.3 

44.3 

44.3 

44.4 

44.4 

4 

GE 

6000 

42.7 

42.3 

43.2 

44.2 

44.5 

44.7 

44.8 

45.3 

45.3 

45.3 

45.4 

45.4 

4 

GE 

SOOP 

40. 2 

43.3 

44.0 

44 . 4 

45.7 

46.9 

46.0 

46.6 

46.6 

46.6 

46.7 

46.7 

4 

GE 

4600 

43. 5 

43.9 

44.5 

45.  9 

46.2 

46.  5 

4  6.6 

47.  1 

47.  1 

■«7.  1 

47.2 

47.2 

4 

GE 

4000 

44. 

44  •  6 

44.4 

4  6*  3 

47.4 

47.6 

47.7 

48.4 

48.4 

49.4 

48.5 

48.5 

4 

GE 

3400 

45.7 

4  •  Q 

4  6  •  9 

4  4.2 

4  9.  ,4 

49.0 

49.2 

49.9 

50.0 

50.0 

50.  1 

50.1 

5 

GE 

3000 

47.1 

4  7.3 

49.2 

49.6 

50.2 

60.5 

50.3 

51.4 

51.5 

51.5 

51.6 

51.6 

5 

GE 

2600 

43.3 

49.  1 

50.  S 

52.3 

52.9 

63.3 

54.0 

64.  7 

54.9 

65.1 

65.2 

55.2 

5 

GE 

2  000 

51.9 

52.6 

55.6 

5  4.2 

59.6 

60.2 

61.4 

62.3 

62.6 

62.8 

63.  3 

63.3 

6 

GE 

1300 

52.7 

c3.  3 

56.6 

59.4 

60.8 

61.4 

62.7 

63. 8 

64  •  1 

64.3 

64.8 

6M.8 

6 

GE 

1500 

56.3 

57.1 

6  0  •  h 

63.9 

66.0 

66.9 

63.9 

70.9 

71.8 

72.4 

73.2 

73.3 

7 

GE 

1200 

53.4 

59.1 

63.3 

66. 6 

69.4 

70.9 

7  3.0 

75.5 

76.9 

77.7 

79.8 

73.9 

7 

CE 

1  000 

59. 3 

60. b 

64.° 

65.4 

72.2 

73.2 

75.7 

79.4 

90.3 

81.4 

82.5 

62.6 

R 

GE 

900 

60.6 

61.6 

65.  3 

69.2 

73.4 

74.5 

77.0 

79.9 

91.9 

93.1 

84.2 

64.3 

e 

rtc 

son 

61.2 

6  2.2 

56.  7 

70. 3 

74,6 

75.8 

7-4,4 

31.6 

44.1 

85.5 

P6.6 

66.  7 

8 

GE 

700 

61.7 

62.7 

67.2 

71.0 

75.3 

76.5 

79.2 

82.6 

95.1 

86.6 

87.6 

87.8 

R 

GE 

600 

62.2 

63.1 

67.6 

71.4 

75.9 

7  7.0 

79.9 

8  3.7 

96.6 

98.2 

89.4 

89.6 

9 

Gp 

600 

62.5 

63.6 

64.  1 

7  1.9 

76.2 

77.5 

«0.4 

34.5 

87.7 

89.9 

91.3 

91.6 

9 

GE 

400 

62.5 

6  3.5 

6  9.  1 

71.9 

76.5 

77.7 

80.9 

85.  1 

88.3 

90.6 

92.2 

92.5 

9 

GE 

300 

62.5 

63.6 

6  9.1 

71.9 

76.6 

77.4 

91.1 

‘,5.5 

89.9 

91.2 

93.5 

93.9 

9 

GE 

200 

62.5 

63.5 

6  3.1 

71.1 

76.6 

7  7,4 

91.1 

85.5 

89.0 

91.4 

94.0 

94.3 

9 

GE 

100 

62.5 

63. r 

69.  1 

71.9 

76.6 

77. S 

41.1 

96.5 

89.0 

91.4 

94.0 

94.3 

Q 

GE 

000 

6?. 5 

6  3.5 

6  3,  1 

71.9 

76.6 

77.  4 

PI.  1 

9  5.5 

89.0 

91.4 

94.0 

94.3 

9 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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PERCENTAGE  FRE 

iQUENCY  OF  OCCURRENCE 

OF  CEILING  ' 

VERSUS  ' 

VISIBILITY 

FROM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

i  4AM 

K. 

I'.  SAWYER 

!  AF3 

MI 

PERIOD 

OF  record:  1 

AUG  78  - 

JUL  88 

"Tc: 

+  5 

-  .  .  - 

month: 

JAN 

HOURS: 

12-14 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

c* 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/3 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

•  * 

29.9 

29.9 

30.0 

30.3 

30.  3 

30.3 

30.4 

30.4 

30.4 

30.4 

30.4 

30.4 

39.  5 

36.6 

36.6 

35.9 

35.9 

35.9 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

.  1 

36.5 

36.6 

36.6 

37.0 

37.0 

37.0 

37.1 

37.1 

37.  1 

37.  1 

37.1 

37.1 

•  ) 

36.0 

36*3 

36.9 

37.3 

37.3 

37.3 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

l 

37.6 

37.5 

37.6 

33.  1 

38.1 

33.  1 

33.2 

33.2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

•  "* 

39.7 

36.7 

30.9 

39.2 

39.2 

39.2 

39.4 

39.4 

39.4 

39.4 

39.4 

39.4 

•  ' 

41.1 

41.1 

41.2 

4  1.6 

41.6 

41.6 

41.7 

41.7 

41 . 7 

41 . 7 

41.7 

41.7 

41. 7 

41.7 

41.  3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

■J 

42.6 

42.6 

42.6 

43.0 

43.0 

43.0 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

4  \ 

43.7 

43.  e 

4  3.9 

44.3 

44.3 

44.3 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

.  ) 

44.6 

44.7 

44.3 

45.3 

45.3 

46.3 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

•  « 

46.7 

46.9 

46.0 

46.6 

46.6 

46.6 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

•  * 

46,2 

46.6 

46.6 

47.1 

47.1 

47.1 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

• 

4  7.4 

47.6 

47.7 

43.4 

49.4 

49.4 

48.5 

48.5 

43.5 

48.5 

48.5 

48.5 

*  ) 

4S. 

49.0 

49.2 

49.9 

50.0 

60.0 

50.  1 

50.  1 

50.  1 

50.  1 

50.1 

50.1 

•  ' 

60.2 

60.6 

50.3 

51.4 

51.5 

51.5 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

•  J 

62.9 

53.3 

6  4.0 

6  4.7 

54.9 

55.1 

65.2 

55.2 

55.2 

55.3 

55.3 

55.3 

#  } 

6  3.6 

60.2 

61.4 

62.3 

62.6 

62.3 

63.  3 

63.3 

63.5 

63.7 

63.7 

63.7 

4 

60.9 

61.4 

62.7 

63.6 

64.1 

64.3 

64.8 

64.0 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

.  - 

6-j.O 

66.0 

60.9 

70.9 

71.8 

72.4 

■’3.2 

73.3 

73.7 

73.8 

73.8 

74.0 

69.9 

70.o 

73.0 

75.5 

76.9 

77.7 

78.8 

73.9 

79.2 

79.5 

79.5 

79.8 

72.2 

73.2 

76.7 

79.4 

90.3 

31.4 

82.5 

62.6 

63.  1 

83.4 

83.4 

83.8 

, 

73.4 

74.5 

77.0 

79.9 

31.9 

83.1 

84.2 

84.3 

84.9 

85.3 

85.3 

85.9 

.  ’■ 

74*6 

75.fi 

7^*4 

31.6 

84.1 

85.5 

86.6 

86.  7 

87.3 

87.7 

87.7 

88.4 

75.3 

76.5 

79.2 

02.6 

65.1 

86.6 

87.6 

87.8 

88.7 

89.2 

89.2 

89.9 

•  > 

7  5.3 

77.0 

79.0 

93.7 

36.6 

88.2 

89.4 

69.6 

91.0 

91.5 

91.5 

92.2 

,  * 

76.2 

77.6 

00.4 

34.5 

37.7 

99.9 

91.3 

91.6 

93.3 

94.0 

94.1 

95.1 

. 

76.6 

77.7 

00.9 

95.  1 

88.3 

90.5 

92.2 

92.5 

94.5 

95.3 

95.4 

96.7 

,  ) 

76.6 

77.6 

n.i 

56.5 

89.9 

61.2 

63.5 

93.9 

96.3 

97.3 

97.6 

98.9 

;  * 

7a. 6 

77.0 

01.1 

95.5 

39.0 

91.4 

94.0 

94.3 

97.0 

98.  1 

98.7 

100.0 

,  j 

76.6 

77. S 

0.1.1 

96.5 

89.0 

91.4 

94.0 

94.3 

97.0 

9G.  1 

98.7 

100.0 

,  •  i 

76.6 

7  7.9 

PI.  1 

06.5 

39.0 

9  1.4 

94.0 

94.3 

97.0 

98.1 

98.7 

100.0 

z 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF-CEILING  VERSUS  VISIB1L 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


station  numbfr: 

727436 

STATION  NAME 

: :  K. 

I.  SAJYER 

*  Ac  ri 

MI 

PER  100 

OF  RECORD:  aUG  78 

L  ST 

TO  utc: 

+  5 

MONTH! 

JAN 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILFS 

IN 

Gc 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/9 

1/2 

NO 

CEIL 

30. 8" 

31 . 1 

31.9 

32.3 

32 . 4 

32 .4 

32.5 

32.5 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

GE 

20000  ' 

36.6 

35.3 

36.9 

37.2 

37.4 

37.4 

37.5 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

OF 

18000 

36.6 

36.8 

37.0 

33.2 

38.4 

38.4 

38.5 

33.5 

3  3.6 

38.6 

38.6 

38.6 

39.6 

GE 

16000 

36.8 

37.1 

98.2 

36.  6 

38.7 

38.7 

33.3 

?«.  8 

38.9 

38.9 

38.9 

39.9 

39.0 

GE 

16000 

3  7.6 

38.0 

39.0 

39.6 

39.7 

39.7 

39.3 

39.3 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

GE 

12000 

38.6 

38.9 

40.  1 

40.6 

40.9 

40.9 

41.0 

41.0 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

GE 

10000 

40.6 

41.0 

42.2 

42.6' 

42.9 

42.9 

43.0 

43.0 

4  3.1 

43.  1 

43.1 

43.1 

43.1 

GE 

9  000 

41.2 

41.6 

42.3 

4  3.2 

43.6 

43.5 

4  3.7 

43.7 

4  3.8 

43.8 

43.8 

43.6 

43. E 

GE 

8000 

41.9 

42.4 

4  3.6 

44.2 

44.5 

44.5 

44.6 

44.6 

44.7 

44.7 

44.  7 

44.7 

44.7 

GE 

7000 

43.  1 

4  3.5 

45.  1 

45.  5 

46.6 

46.7 

46.8 

46.3 

46.9 

47.0 

47.0 

47.0 

47. C 

GE 

6000 

44.1 

44.5 

46.0 

46.5 

47.6 

47.6 

47.7 

47.7 

48.0 

48.1 

48.1 

49.1 

48.  1 

GE 

6000 

44.6 

46.  1 

46.6 

47.  1 

48.2 

48.3 

48.7 

46.7 

4  8, 9 

4Q.0 

49.0 

49.0 

49. C 

GE 

4  600 

44.6 

46.1 

46.6 

47.2 

4  3,4 

43 « 5 

43.9 

48.9 

49. 1 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

GE 

4000 

45.3 

46.5 

43.0 

4  8,7 

49.9 

50.0 

50.6 

50.6 

50.9 

51  .0 

51.0 

51.0 

51. C 

GE 

3600 

47.1 

47.8 

49.5 

50.  3 

51.7 

M.e 

62.5 

52.7 

52.9 

53.0 

53.0 

53.0 

53. C 

GE 

3000 

49.7 

60.4 

52.4 

53.3 

55 . 1 

55.2 

55.  3 

56.0 

56.2 

56.3 

56.3 

56.3 

56.5 

GE 

2600 

53.2 

64.2 

56.2 

57.2 

5  9.2 

59.4 

60  •  4 

60.  6 

61.0 

61.2 

61.2 

61.2 

61.3 

GE 

2000 

56.3 

6.8.2 

60.3 

62.3 

64.8 

66.2 

66.5 

67.2 

67.4 

67.7 

66.0 

66.0 

66.2 

GE 

1  BOO 

58.2 

59.6 

hi  •  H 

6  3.9 

66.5 

66. B 

63.1 

68.8 

69.0 

69.4 

69.6 

b  9.6 

69.6 

GE 

1600 

61.4 

62.3 

66.1 

67.8 

70,3 

71.5 

73.2 

74.3 

74.7 

75.3 

75.6 

75.6 

75.8 

GE 

1200 

o3. 9 

66.3 

66 .  H 

70.5 

7  3.3 

74.5 

76.  3 

77.7 

79.5 

79.2 

79.6 

79.7 

80.2 

GE 

1000 

65  •  3 

66.9 

71  .4 

73.3 

76.6 

77.6 

80.0 

81.4 

62.6 

83.5 

84.4 

84.5 

85. 1 

GE 

900 

66.6 

0  7.3 

71.9 

74.0 

77.6 

73.  7 

El  .2 

82.3 

34.1 

85.1 

85.9 

86.0 

E  6 . 6 

GE 

BOO 

66.3 

66.1 

72.  / 

74.6 

76.3 

79.8 

82.6 

84.3 

35.8 

8  7.0 

87.9 

88.0 

88.6 

GE 

700 

66.6 

68.3 

73.1 

75.4 

79.5 

30.4 

83.5 

35.5 

97.0 

88.2 

89.0 

89.  1 

90. C 

GE 

600 

66.8 

63.6 

73.4 

76.7 

79.3 

80.9 

34.0 

86.1 

87.7 

89.1 

90.3 

90.5 

91.4 

GE 

600 

67.  1 

68.9 

73.8 

76.1 

8  3.2 

31.3 

64.7 

87.0 

89.0 

90.9 

92.5 

92.7 

93.7 

GE 

400 

67.  1 

63.9 

73.0 

76.  1 

89,5 

81.7 

35.6 

37.8 

90.0 

91.9 

93.5 

93.6 

94.8 

GE 

300 

67.1 

63.9 

73.3 

76.  1 

80.5 

31.7 

85.6 

88.0 

90.3 

92.5 

94.3 

94.7 

96. C 

GE 

200 

67.  1 

73.8 

76.  1 

30.5 

31.7 

85.6 

88.0 

00.3 

92.5 

04.3 

04.7 

96.1 

GE 

100 

67.  1 

63.9 

7  3.8 

76.1 

30.5 

81.7 

35.6 

38.0 

90.3 

92.5 

94.3 

94.7 

96.1 

GF 

000 

6  7.1 

68.9 

73. 6 

76.  1 

30.5 

81.7 

65.6 

63.0 

90.3 

92.5 

94.3 

94.7 

96.  1 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  93U 
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■t 

j  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
I  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


•  r:  K.~  I.  SAHYER  AFB  MI .  “  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  -  JUL  68 

c:  *  5  month:  JAN  HOURS:  15-17 


r* 

J 

i 

r  c 

3 

VISIBILITY  IN 

GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILFS 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

32.4 

32.4 

32.5 

32.5 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

3  7.4 

37.4 

3  7.5 

37.5 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

33.4 

38.4 

33.5 

33.5 

38.6 

98.6 

33.6 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

33.7 

3e.  7 

33.8 

?8.8 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

38. 

38.9 

38.9 

j 

39.7 

39.7 

39.3 

39.Q 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

* 

40.9 

40.9 

41.0 

41.0 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

\ 

42.9 

42.9 

43.0 

43.0 

43.1 

43.  1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.  1 

43.  1 

43.  1 

I 

43.5 

43.5 

43.  7 

43.7 

43.3 

43.8 

43.6 

43.8 

43.8 

43.8 

43.8 

43.8 

I 

4  4  •  *5 

44.5 

44.6 

44.6 

44.7 

44.7 

44.  7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

45.5 

46.7 

46.8 

46.8 

46.9 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

47.5 

47.6 

47.7 

47.  7 

4e.o 

48.1 

46.  1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

* 

4-1.2 

48.3 

43.7 

43.7 

40.9 

40.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

-3.4 

48.5 

43.9 

43.9 

49.1 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

45.9 

50.0 

50.6 

50.6 

50.9 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.7 

K  1 .8 

52.5 

52.7 

52.9 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.1 

53.2 

■i 

*>*>  .  1 

55.2 

55.3 

56.0 

56.2 

56.3 

56.3 

56.3 

56.5 

56.5 

56.6 

56.7 

5  7.2 

59.4 

60.4 

60.3 

61.0 

61.2 

61.2 

61.2 

61.3 

61.3 

61.4 

61.5 

44.3 

55.2 

66.5 

67.2 

67.4 

67.7 

68.0 

68.0 

63.2 

66.2 

68.5 

68.6 

44.5 

66.8 

6.3. 1 

68.8 

69.0 

b9 . 4 

69.6 

69.6 

69.8 

69.8 

70.1 

70.2 

70.3 

71.5 

73.2 

74.3 

74.7 

75.3 

75.6 

75,6 

75.8 

76.0 

76.3 

76.7 

7  3.3 

74.5 

76.3 

77.7 

73.5 

79.2 

79.6 

79.7 

80.2 

60.4 

80.9 

81.3 

r 

74.5 

77.6 

P.0.0 

81.4 

82.6 

33.5 

84.4 

84.5 

85.1 

85.4 

85.8 

86.  3 

77.- 

73.  7 

ei.2 

82.8 

34.1 

85.1 

85.9 

86.0 

86.6 

86.9 

87.3 

67.3 

73.3 

79. e 

82.6 

34.3 

85.8 

87.0 

87,  3 

88.0 

88.6 

88.9 

89.4 

90.0 

1 

7  7.5 

30.4 

33.5 

85.5 

87.0 

88.2 

89.0 

89.  1 

90.0 

90.3 

90.8 

91.4 

79.3 

30.9 

34.0 

36.  1 

87.7 

89.  1 

90.3 

90.5 

91.4 

91.7 

92.2 

92.8 

n 

9  3.2 

51.3 

64.7 

07.0 

89.0 

90.9 

92.5 

92.7 

93.7 

94.0 

94.4 

95.3 

'i 

9  3.5 

31.7 

35.6 

37.8 

90.0 

91.9 

93.5 

93.6 

94.8 

95.6 

96.0 

97.2 

40 . 5 

31.7 

85.6 

88.0 

90.3 

92.5 

94.3 

94.7 

96.0 

96.8 

97.8 

99.1 

•j; 

70.5 

31.7 

85.6 

88.0 

90.3 

92.5 

94.3 

94.7 

96.1 

97.  1 

98.5 

100.0 

1 

39.5 

81.7 

85.6 

38.0 

90.3 

92.5 

94.  3 

94.7 

96.1 

97.1 

9e.5 

100.0 

J. 

>9.5 

31.7 

85.6 

88.0 

90.3 

92.5 

94.3 

94.7 

96.  1 

97.1 

98.5 

100.0 

I 

I  D  -  2  -  6 

I  t 
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OPERATING 

USAFFTAC, 

LOCATION  "A" 
ASHEVILLE  NC 

PERCENTAGE  frequency  of  occurrence  of  ceiling 
FROM  HOURLY  OSSERVAT IONS 

VERSUS 

VISI3IL 

STATION  NUMPFRt  727435 

STATION  NAME!  K. 
L ST  TO  UTC :  ♦  5 

I.  SAWYER  AFB  MI 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORDS 
JAN  HOURS: 

AUC  7R 
18-20 

CEILING 

IN 

G  E  GF 

Gif  GE  GE 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GE 

MILES 

GE  GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7  6 

5  A  3 

21/2  2  1  1/2 

1  1/A  1 

3/A 

5/8 

1/2 

NO 

CE  I L 

31.9  ' 

31.9  . 

32.0 

32.2 

32.3 

32.  A 

32.6 

32.6 

32.6 

32.7 

32.7 

32.8 

32.8 

GE 

'20000 

3  5 . 1 

35.  A 

36.0 

36.  3 

36.6' 

36.7 

36.9 

36.9 

37.0 

37.1 

37.1 

37.2 

37.2 

GF 

18000 

38.6 

36.9 

36.6 

36.  9 

37.1 

37.2 

37.  A 

37.  A 

37.5 

37.6 

37.6 

37.7 

37.7 

GE 

16000 

35.3 

36.1 

36.3 

37.1 

37.3 

37.  A 

37.6 

37.6 

37.7 

37.0 

37.8 

38.0 

38.0 

GE 

1A000 

36.5 

36.8 

37. A 

37.7 

33. 0 

38.1 

33.3 

38.3 

33.  A 

38.5 

38.5 

38.6 

38.6 

GE 

12000 

33.  1 

38.  A 

39. C 

39.  A 

39.6 

39.7 

39.9 

39.9 

AC.O 

AO.  1 

40. 1 

40.2 

AO. 2 

GF 

10000 

39.7 

A  0,0 

AO  .  6 

"  A  1.1 

4  1.3 

"  41.6 

Al.  7 

Al.  7 

41.8 

A  1 . 9 

41.9 

A2.0 

42.0 

GF 

9000 

AO.  3 

AO.  6 

A  1  .  3 

A1.7 

42.0 

42.3 

42. 5 

42. 5 

42. 6 

42. 7 

42.7 

A2.6 

42.8 

GE 

8000 

A2.5 

A  2 . 6 

A3.  A 

A  A  ,  0 

A  A.  A 

A  A .  6 

A  4 . 6 

44.6 

44.9 

45. 1 

45.1 

45.2 

45. 2 

GE 

7000 

A3. 7 

A  A .  0 

AA.  7 

A6.3 

45.9 

46. 0 

46.2 

46. 2 

46. 3 

46. 5 

A6.5 

46.6 

46.6 

GE 

6000 

A  A .  6 

A  A.  9 

A5. 7 

A6.2 

A6.9 

47.  A 

47. 7 

47. 7 

48.0 

48.1 

48.  1 

48.2 

AH. 2 

GF 

8000 

A  6  •  0 

A6 . 3 

A  7 ,  1 

A  7. 6 

48.  A 

49. 1 

49. 5 

49.5 

4°  .  7 

49. P 

49.8 

49.9 

49.9 

GF 

4500 

A6.6 

A  6 . 9 

A  7. 5 

A3.  I 

49.  1 

49. 9 

50.2 

50.2 

50.  A 

50.5 

50.5 

50.6 

50.6 

GE 

AOOO 

A3. 3 

43.  7 

A9.  6 

50.  1 

51.3 

52.0 

52.6 

52.6 

52.9 

c3. 0 

53.0 

53.1 

53.1 

GE 

3600 

A9.0 

A9.5 

50.3 

50.9 

52.0 

52. S 

53.  A 

53.5 

53.9 

54.0 

54.0 

54.1 

54.1 

GE 

3000 

62.3 

52.7 

53.5 

5  A .  2 

65.9 

56.7 

57.  A 

57.5 

57.8 

58.0 

58.0 

53.1 

56.1 

GE 

28  00 

5 A.  2 

3  A  .  6 

55.6 

36.1 

53.0 

56.  7 

69.6 

59.3 

60.  1 

60.2 

60.3 

60.4 

60.4 

GE 

2000 

69.6 

60. C 

61.  A 

62.2 

6 A.  8 

66.0 

67.2 

67.8 

68.2 

63.3 

66.6 

66.8 

69.0 

1800 

61.1 

61.5 

62.9 

•63.  7 

66.3 

67.6 

63.9 

69.8 

70.2 

70.3 

70.6 

70.9 

71.1 

Gt 

1500 

63.8 

6  A  .  1 

65.7 

66.0 

69,7 

71.1 

72.6 

74. 2 

74. 7 

75.3 

75.6 

75.9 

76.1 

GE 

1200 

66.3 

66.9 

68.6 

69.5 

72.3 

74. 6 

76.5 

78.2 

78.9 

79.6 

80.2 

60.5 

81.1 

GF 

1000 

1°.  1 

68.7 

70.5 

71. A 

95.  1 

77.2 

79.  1 

91.  A 

32.5 

83.2 

83.9 

84.2 

BA. 9 

GF 

900 

63.7 

69.  A 

71.3 

72.  A 

76.2 

79.  A 

30.6 

03.0 

3  A  .  1 

34.3 

85.5 

AS,  0 

86.6 

GF 

000 

69.0 

69.7 

71.6 

72.3 

76.7 

76.8 

91.2 

83.7 

34.3 

85.7 

86.5 

66.8 

07.7 

GE 

700 

69.6 

70.2 

72.  A 

7  3.7 

77.5 

79.8 

8  2.2 

34 . 0 

36.5 

87.5 

68.4 

88.7 

90.0 

GE 

600 

69.7 

70.3 

72.5 

73.9 

7  7.8 

30.5 

82.9 

36.0 

88.0 

89.1 

90.3 

90.6 

91.9 

GF 

600 

69.3 

70.  A 

72.9 

7  A .  3 

79. A 

81. t 

8  3.9 

87.  1 

39.5 

91.6 

93.2 

93.7 

94.9 

GE 

A  00 

69.9 

70.5 

73.0 

7A  .  A 

73.6 

91.3 

84. 2 

37.7 

90.3 

92.4 

94.2 

94.6 

95.9 

GF 

300 

69.9 

70.5 

73.0 

7  A .  A 

73.7 

31.  A 

84. 3 

37.0 

91.0 

93. e 

95.7 

96.1 

97.  7 

GE 

200 

69.9 

70.5 

73.0 

7  A .  4 

79.7 

81  .A 

64. 3 

37.0 

91.0 

93.9 

95.8 

96.3 

98.0 

GF 

100 

69.9 

70.5 

73.0 

74.  A 

78.7 

91. A 

34. 3 

87.3 

91.0 

93.9 

95.6 

96.3 

98.0 

GF 

000 

69.9 

70.5 

73.0 

7  A  ,  A 

73.  7 

81. A 

84. 3 

87.3 

91.0 

93.9 

95.8 

96.3 

98.0 

TOTAL  NUM0ER  CF  09SSRVAT IONS  930 


inj  O  r  j 


r 
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PERCENTAGE  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


..vie:  K.  n  SAWYER  AFB  MI 


PERIOD  OF  RECORD'S  AUG  78  -  jUL  88 


rc:  ♦  5 

—  - 

— 

-  . 

month: 

JAN 

HOURS: 

18-20 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

32.3 

32.4 

32.6 

32.6 

32.6 

32.7 

32.7 

32.8 

32.8 

32.8 

32.9 

32.9 

!  36.6“ 

36.7 

36.9 

36.9 

37.0 

37.1 

37.1 

37.2 

37.2 

37.2 

37.3 

37.3 

3  7.1 

37.2 

37.4 

37.4 

37.5 

37.6 

37.6 

37.7 

37.7 

37.7 

37.8 

37. a 

37.3 

37.4 

37.0 

37.6 

37.7 

37. P 

37.8 

38.0 

38.0 

38.0 

38.1 

38.1 

!  3  3.0 

38.1 

33.  3 

38.3 

33.4 

38.5 

38.5 

38.6 

38.6 

38.6 

38.7 

38.7 

39.6 

39.7 

39.9 

39.9 

40.0 

40.1 

40. 1 

40.2 

40.2 

40.2 

40.3 

40.3 

41.3 

41.6 

41.7 

41.7 

41.8 

41.9 

41.9 

42.0 

42.0 

42.0 

42.2 

42.2 

i  42.0 

42.3 

42.5 

42.5 

42.6 

42.7 

42.7 

42.6 

42.8 

42.8 

42.9 

42.9 

-  44.4 

44.6 

44.3 

44.8 

44.9 

45.1 

45.1 

45.2 

45.2 

45.2 

45.3 

45.3 

46.6 

46.0 

46.2 

46.2 

46.3 

46.5 

46.5 

46.6 

46.6 

46.6 

46.7 

46.7 

46.9 

47.4 

47.7 

47.7 

43.0 

48.1 

48.  1 

48.2 

43.2 

48.2 

48.3 

48.3 

49.4 

49.  1 

49.5 

49.6 

4°  .  7 

49,  R 

49.8 

49.9 

49.9 

49.9 

50.0 

50.0 

J 

4  9.  1 

49.9 

60.2 

50.2 

50.4 

50.5 

50.5 

50.6 

50.6 

50.6 

50.8 

50.3 

*1 

61.3 

62.0 

62.6 

52.6 

52.9 

*3.0 

53.0 

53.1 

53.1 

53.1 

53.2 

53.2 

’  62.0 

62.8 

53.4 

53.5 

53.9 

54.0 

54.0 

54.1 

54.1 

54.1 

54.2 

54.2 

1 

'  66.9 

56.  7 

57.4 

57.5 

57.8 

58.0 

58.0 

53.  1 

58. 1 

53.1 

58.2 

58.2 

1  66. 9 

58.7 

59.6 

59.3 

60.1 

60.2 

60.3 

60.4 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

s’  6  4  •  ^ 

66.0 

67.2 

67.8 

68.2 

63.3 

66.6 

68.8 

69.0 

69.0 

69.2 

69.2 

<V  65.3 

67.6 

63.9 

69.8 

70.2 

70.3 

70.6 

70.9 

71.1 

71.1 

71.3 

71.3 

| 

69.  7 

71.1 

72.6 

74.2 

74.7 

75.3 

75.6 

75.9 

76.1 

76.  1 

76.3 

76.3 

1 

72.6 

74.6 

76.5 

78.2 

78.9 

79.6 

80.2 

80.5 

81.1 

81.1 

81.3 

81.3 

•;1 

96.  1 

77.2 

79.  1 

81.4 

32.5 

33.2 

83.9 

84.2 

84.9 

84.9 

85.2 

65.2 

r 

76.2 

76.4 

30.8 

33.0 

34.1 

34.3 

85.5 

3*. 8 

86.6 

86.6 

86.8 

86.8 

76.7 

76.6 

61.2 

83.  7 

34.8 

85.  7 

86.5 

66.8 

87.7 

87.7 

88.0 

88.3 

V 

77.6 

79.3 

82.2 

84.8 

36.5 

87.5 

68.4 

88.7 

90.0 

90.0 

90.3 

90.8 

1 

77. a 

30.5 

32.9 

36.0 

88.0 

89.1 

90.3 

90.6 

91.9 

92.0 

92.4 

92.8 

9 

7  3.4 

81.1 

83.9 

87.1 

39.5 

91.5 

93.2 

93.7 

94.9 

95.2 

95.5 

95.9 

9 

76.6 

31.3 

34.2 

37.7 

90.3 

92.4 

94.2 

94.6 

95.9 

96.5 

96.8 

97.3 

9 

.  73.7 

31.4 

34.3 

37.8 

91.0 

93.6 

95.7 

96.1 

97.7 

98.3 

98.8 

99.8 

9 

76.7 

B1.4 

84.3 

47.8 

91.0 

93.9 

95.8 

96.3 

98.0 

98.5 

99.0 

100.0 

9 

76.7 

31.4 

84.3 

47.3 

91.0 

93.9 

95.6 

96.3 

98.0 

98,5 

99.0 

100.0 

'> 

• 

76.  7 

31.4 

34.3 

87.8 

91.0 

93.9 

95.8 

96.3 

98.0 

96.5 

99.0 

100.0 

0  -  2  - 


OPERATING 

LGCAT ION  "A" 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

OF  CEILING  VERSUS  VI SIBIt.I1 

USAFETAC, 

ASHEVILLE  NC 

FROM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER: 

727435 

STATION  name:  k. 

I.  SAWYER  AFB 

MI 

°ER IQD 

OF  RECORO:  AUG  78  - 

. —  — 

-  - 

---  ■  — 

LST 

TO  UTC: 

+  5  _ 

■—  - 

-  -  — 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GF 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

l 

3/4 

5/a 

1/2 

NU 

CEIL 

31.0 

31.0 

31.3 

31.4 

31.6 

31.7 

31.9 

32.0 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

GE 

20000' 

33.8” 

”34.1 

34.5 

34  •  6 

34 .9 

35. 1 

35.3 

35.4 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

36.5 

GE 

18000 

34.2 

34.5 

34.9 

35.1 

35.4 

35.5 

35.7 

35.8 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

GE 

16000 

34.2 

34.5 

34.9 

35.1 

35.4 

35.5 

35.7 

35.8 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

GE 

14000 

34.2 

34.5 

34.9 

35.1 

35.4 

35.5 

35.7 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

GE 

12000 

35.4 

36.7 

36.1 

36.2 

36.6 

36.7 

36.9 

37.0 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

GE 

10000 

37  .“or 

3  7". "3” 

3  7. 3 

""33.0 

3  9.3 

38,4 

38.6 

33.7 

38.3 

38.8 

38. 8 

38.6 

38.fi 

GF 

9000 

37.  2 

37.5 

38.1 

38.2 

33.6 

38.6 

38.3 

38.9 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

GE 

feOOO 

38.8 

39.1 

39.  7 

39.9 

40.4 

40.5 

40.  9 

41.1 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

GE 

7000 

38.9 

39.2 

39.9 

40.0 

40.5 

40.6 

41.0 

41.2 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

GF 

6009 

39.3 

40.1 

40.6 

40.9 

41.4 

41.5 

41.3 

42.0 

42.2 

4  2.2 

42.2 

42.2 

42.2 

GE 

5000 

41.0 

41.3 

41.3 

4272 

42.9 

4  3.0 

43.3 

43.5 

43.7 

43.  7 

43.7 

43.7 

43.7 

GE 

4500 

41.5 

41.8 

42.4 

42.7 

43.4 

43.5 

43.9 

44.1 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

GE 

4000 

43.7 

44.0 

44.6 

44.9 

45.3 

45.9 

46.2 

46.5 

46,6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

CE 

35C0 

44.5 

44.8 

45.5 

45.3 

46.9 

47.0 

47.3 

47.6 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

GE 

3000 

43.  7 

49.1 

49.9 

50.2 

52.4 

62.7 

53.0 

53.3 

53.4 

53.4 

53.5 

53.5 

53.5 

GE 

2500 

53.4 

F4.0” 

56.2 

55.5 

5  3 . 1 

58.7 

59.0 

59.5 

59.6 

69.  P 

59.9 

59.9 

59.9 

GE 

2000 

S«.4 

59.2 

60.6 

61.1 

64.2 

65.3 

66.1 

67.5 

67.9 

63.4 

68.5 

68.6 

68.8 

GE 

1800 

61.1 

61.9 

63.3 

63.8 

67.0 

68.  1 

69.1 

70.6 

71.0 

71.6 

71.7 

71.8 

72.0 

GE 

1500 

63.4 

64.4 

65.9 

66.6 

69.9 

71.1 

72.9 

75.2 

76.0 

77.3 

77.6 

77.7 

78. 1 

GE 

1200 

65.7 

66.7 

63.6 

69.1 

72.7 

73.9 

76.  1 

78.  3 

79.9 

81.3 

81.9 

62.0 

82.4 

GE 

1000 

67.3 

63.3 

70.3 

71,2 

75. 1 

76.6 

73.9 

82.0 

33.4 

34.8 

85.5 

85.6 

35.9 

GF 

900 

68.2 

69.1 

71.3 

72.3 

76.6 

76.0 

90.5 

34.2 

35.6 

97.  1 

87.8 

88.0 

88.3 

GE 

800 

69.5 

69.5 

71.6 

72.6 

76.9 

78.4 

31.1 

84.7 

36.  1 

87.6 

88.4 

88.5 

89.0 

GE 

700 

69.2 

70.2 

72.5 

73.4 

77. 8 

79.4 

82.2 

86.2 

33.0 

89.5 

90.4 

90.5 

91.5 

GE 

600 

69.8 

70.9 

73.0 

74.0 

79.5 

90.2 

83.1 

87.7 

89.5 

91.1 

92.0 

92.3 

93.3 

GE 

SO  0 

69.9 

71.0 

73.2 

7^.2 

73.  7 

eo.4 

0  3 . 3 

33.2 

90.2 

91.9 

93.1 

93.4 

94.6 

GE 

400 

69.9 

71.3 

73.5 

74.6 

79.4 

81.1 

84.1 

89.2 

91.3 

93.1 

94.4 

94.7 

95.9 

GE 

300 

70.0 

71.4 

73.  7 

74.7 

79.  7 

81.4 

84.6 

90.0 

92.5 

94.6 

96.1 

96.7 

98.2 

GE 

200 

70.0 

71.4 

73.7 

74.7 

79.7 

81.4 

«4.6 

90.0 

92.5 

94.7 

96.3 

96.9 

98.4 

GE 

100 

70.0 

71.4 

73.7 

74.7 

79.7 

8 1 , 4 

04.6 

90.0 

92.5 

94.7 

96.3 

96.9 

98.5 

GF 

#  •  < 

000 

70.0 

71.4 

73.7 

74.7 

7  9.7 

•  •  •  •  < 

31.4 

84 . 6 

90.0 

92.5 

96.7 

96.3 

96.9 

98.5 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCUR RJNCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

TJamE  :  K.  77  SAWYER  AFB  MI  p'ErTOD "OF  RECORD:  AUG  78  ~  JUL  88 

IJTC:  ♦  5 _ _ _ _  _ MONTH!  JAN  HOURS:  21-23 


VISIBILITY  IN  STATUTE  MI L E S 


_ 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1  •  •  ■ 

.4 

31  .6 

31.7 

31.9 

3270 

3272 

32.2 

32.2 

32.2 

"32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

.  6 

34.9 

35.1 

~~357T 

35.4 

35 . 5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

>.  1 

35. A 

35.5 

35.7 

35.8 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

..  1 

35.4 

35.5 

35.7 

35.8 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

.1 

35.4 

35.5 

35.7 

35.8 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

36.6 

36.7 

36.9 

37.0 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

r. 

•  w 

33.3 

36.4 

~  38 « 6 

33.7 

38.8 

38 . 8 

38.8 

38.8 

38.  B 

38.8 

38.8 

38.8 

1 

•  C- 

33.6 

36.6 

38.3 

38.9 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

■.9 

40.4 

40.5 

40.9 

41.1 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

.  ) 

40.5 

40.6 

41.0 

41.2 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

.Q 

41.4 

41.5 

41.3 

42.0 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

4  2.2 

4  2.2 

42.2 

42.2 

•  - 

4  2.9 

43.0 

43.  3 

4  3 . 5 

43.  7 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

.  t 

43.4 

43.5 

43.9 

44.1 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

.  > 

45.3 

45.9 

46.2 

46.5 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

* 

46.9 

47.0 

47.3 

47.6 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

52.4 

52.7 

53.0 

53.3 

53.4 

53.4 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

.  > 

53.1 

56.7 

59.0  ' 

59.5 

59.6 

59.8 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

.  1 

64.2 

65.3 

66.1 

67.5 

67.8 

68.4 

68.5 

68.6 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

• 

67.0 

66.1 

69.1 

70.6 

71.0 

71.6 

71.7 

71.8 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

• 

69.9 

71.1 

72.8 

75.2 

76.0 

77.3 

77.6 

77.7 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

.  1 

72.7 

73.9 

76,  1 

78.3 

79.9 

81.3 

81.9 

82.0 

82.4 

82.5 

92.5 

82.5 

.2 

75.1 

76.6 

78.8 

82.0 

33.4 

34.8 

85.5 

85.6 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

,  3 

76.6 

76.0 

80.5 

34.2 

35.6 

37.  1 

87.8 

88.0 

88.3 

83.4 

88.4 

88.4 

« *» 

76.9 

78.4 

91.1 

84.7 

36.  1 

67.6 

88.4 

88.5 

89.0 

89.1 

89.2 

89.5 

.  4 

77.3 

79.4 

82.2 

86.2 

83.0 

69.5 

90.4 

90.5 

91.5 

91.6 

91.7 

91.9 

•.0 

73.5 

80.2 

83.1 

37.7 

89.5 

91.1 

92.0 

92.3 

93.3 

93.4 

93.5 

93.0 

..2 

79.7 

80.4 

63.3 

83.2 

90.2 

91.9 

93.1 

93.4 

94.6 

94.7 

94.8 

95.1 

•  tl 

79.4 

81.1 

84.1 

89.2 

91.3 

93.1 

94.4 

94.7 

95.9 

96.0 

96.1 

96.3 

.  7 

79.7 

31.4 

94,6 

90.0 

92.5 

94.6 

96.  1 

96.7 

98.2 

""9874'- 

"98.8 

.  7 

79.7 

81.4 

64.6 

90.0 

92.5 

94.7 

96.3 

96.9 

98.4 

98.7 

99.1 

99.4 

.  f 

79.7 

81.4 

84.6 

90.0 

92.5 

94.7 

96.3 

96.9 

98.5 

99.0 

99.7 

99.9 

.  r 

7  9.7 

31.4 

84,6 

90.0 

92.5 

94.  7 

96.3 

96.9 

98.5 

99.0 

99.7 

100.0 

OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISI8I 

USAFETAC.  ASHEVILLE  NC  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAMES  K.  I.  SAWYER- AFT^hT  "  PER  1 0  DOF  ~R  ECOR  0 :  AUG  78 

_ LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  ~  "GE  GE  '  GE  GE  Gt  GE  GE  GF  GE  GE  GE  GE  GE 

FEET  _ 7 _ 6 _ S _ A _  3  2  1/2  2  11/2  1  1/A  1  3/A  5/0  1/2 


NO 

CEIL 

29.8 

29.9 

30.2 

30.3 

30.6 

30.8 

30.9 

31.1 

31.1 

31.2 

31.2 

31.2 

31. 

GE 

20000 

32.6 

32.0 

33.2 

33.  A 

33.3 

33.9 

34 . 1 

34. 2 

34. 3 

34.3 

34  .  A 

3  A  .  A 

34 . 

GE 

18000 

33.2 

33.  A 

33.7 

33.9 

3A.3 

3A.5 

34. 6 

34. 8 

34. 9 

34.9 

3A.9 

35.0 

35. 

GE 

16000 

33.3 

33.5 

33.9 

3A.1 

3  A .  5 

3A.6 

34. 8 

3A.9 

35.0 

35.0 

35.1 

35.1 

35. 

GE 

1AOO0 

33.7 

33.9 

3  A .  2 

3A.5 

3A.9 

35.0 

35.2 

35.3 

35. A 

35. A 

35.5 

35.5 

35. 

GE 

12000 

3  A .  7 

3A.9 

35.2 

35.5 

35.9 

36.1 

36.2 

36.3 

36.  A 

36.5 

36.5 

36.5 

36. 

GE 

10000 

36.2 

36.  A 

36.  3 

37.  1 

3  7.5 

37.6 

37.3 

37.9 

38.0 

38. 1 

38.  1 

38.  1 

38. 

GE 

9000 

36.6 

36.8 

37.2 

37.5 

3  7.9 

38.  1 

38.2 

38.  A 

36.5 

38.5 

38.5 

38.6 

33. 

GE 

8000 

37.7 

37.9 

38.  A 

38.8 

39.3 

39.4 

39.6 

39.0 

39.9 

39.9 

39.9 

AO  .0 

AO. 

GE 

7000 

30.7 

38.9 

39. A 

39.3 

40.  A 

AO. 6 

AO. 8 

AO. 9 

41. 0 

41.1 

A 1 . 1 

A1.2 

41. 

GE 

6000 

39. A 

39.7 

AO. 2 

AO.  5 

41.2 

Al.A 

A  1 . 6 

41.  fl 

41. 9 

42.0 

A2.0 

A2.0 

42. 

GE 

5000 

AO.  5 

AO .  8~ 

“  Al.A 

A  1.3 

42.5 

42.8 

A  3  •  0 

43.2 

A3. 3 

43.  A 

A3. A 

A3.  A 

43. 

GE 

A  500 

A1.2 

A  1  .  A 

A2.0 

A2.5 

A3.  3 

A3. 5 

A3. 3 

AA.O 

44.  1 

AA.  1 

AA  •  2 

44.2 

AA. 

GE 

AOOO 

A2.8 

A  3. 2 

A3. 3 

AA,  A 

AS. 3 

45.6 

46.0 

46. 2 

46.3 

46.4 

A6.A 

46. 5 

46. 

GE 

3500 

A  A  .  0 

A  A.  3 

A  5 . 0 

A5.6 

A6.6 

46. 9 

47. 3 

47.6 

47.7 

47.8 

A  7 . 9 

47. 9 

47. 

GE 

3000 

A  6  •  5 

A  7 . 0 

A  7 . 9 

A  8  •  5 

A9.9 

50.3 

50.7 

51.0 

51.2 

51.3 

51. A 

51. A 

51. 

GF 

2500 

A  9 . 8 

SO,  3 

5  l  .6 

52.3 

5A.1 

5  A .  5 

55.2 

55.7 

55.9 

56.1 

56.2 

56.2 

56. 

GE 

2000 

5A.0 

5  A .  7 

56.7 

57.  7 

60.2 

61.0 

62.3 

63.2 

63.6 

63.8 

6A.1 

64 . 1 

64. 

GE 

1000 

55.9 

56.7 

53.0 

60.0 

62.6 

63.5 

64. 9 

65.9 

66.3 

66  •  6 

66.0 

66.° 

67. 

GE 

1500 

59.3 

60.1 

62.6 

6  A  .  0 

67.3 

68.5 

70.6 

72.  A 

73.3 

74.0 

7A.5 

74.6 

7A. 

GE 

1200 

61.5 

62.  A 

65.1 

66.5 

70.3 

71.6 

74.  1 

76.  3 

77.5 

78.3 

78.9 

79.0 

79. 

GE 

1000 

62.9 

6  3.9 

66. 0 

63.5 

72.6 

74. 0 

76.3 

79.  3 

80 . 8 

91.8 

82.6 

82.7 

63. 

G  E 

900 

63.  7 

6A  •  7 

67.7 

69.5 

73.3 

75.2 

73.2 

80.9 

92.6 

83.6 

8  A  »  5 

3A.6 

05. 

GE 

800 

6A.3 

65  •  <* 

63.  A 

70.3 

7A.7 

76.2 

79.4 

82.3 

94.1 

85.2 

06.2 

86.3 

06  . 

GE 

700 

6A.9 

66.0 

69.1 

71.0 

75.7 

77.2 

80.6 

83.7 

85.7 

87.0 

88.  1 

88.3 

09. 

GF 

600 

65.6 

66.6 

60.7 

71 . 7 

76.6 

76.3 

01.7 

05.  1 

07.3 

89.7 

99.9 

90.1 

91. 

GE 

500 

65.0 

66.9 

70.2 

72.2 

77.2 

78.9 

82.5 

86.  2 

98.9 

90.6 

92.2 

92.5 

93. 

GE 

AOO 

65.9 

67.1 

70.  A 

72.5 

77.7 

79.5 

83.3 

87.3 

90.  1 

91.9 

93.7 

93.9 

95. 

GF 

300 

66.0 

67.2 

70.6 

72.7 

73.0 

79.  7 

83.7 

87.8 

91.0 

93.1 

95.1 

95.  A 

96. 

GE 

200 

66.0 

67.2 

70.6 

72.7 

73.1 

79.8 

03.9 

08.1 

91.3 

93.6 

95.7 

96.0 

97. 

GE 

100 

66.0 

67.2 

70.6 

72.7 

73.1 

79.8 

03.9 

88.  1 

91.3 

93.6 

95.7 

96.0 

97. 

GE 

000 

66.0 

67.2 

70.6 

72.7 

73.  1 

79.8 

0  3.9 

30.  1 

91.3 

93.6 

95.7 

96.0 

97. 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 


D  -  2 


9 


I 


I 


Y 

PERCENTAGE  FREQUENCY  QF  OCCURRENCE 

OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

J 

FROM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

j 

IN  NAM 

E!  k. 

I.  SAWYER  AF3 

MI 

PER  1 00 

OF  RECORD:  AUG  78  - 

JUL  88 

< 

J  UTC: 

♦  5 

— 

-  . . 

month: 

JAN  HOURS:  ALL 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

' 

'j  Z. 

GE 

GE 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

• 

A 

3 

2  1/2 

_ 2 _ 

_ 1  1/2 

1  1/4 

l 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

JO.  3  " 

3076 

30.3  ' 

30.9 

31.1 

31.1 

31.2 

31.2 

31.2 

31.3 

31.3 

31.3 

31.3 

“33.9 

33.9 

34.1 

34.2 

34.3 

34.3 

34.4 

34.4 

34.4 

34.5 

34.5 

34.5 

13.9 

34.3 

34.5 

34.6 

34.8 

34.9 

34.9 

34.9 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

1 

34.5 

34.6 

34.8 

34.9 

35.0 

35.0 

35.1 

35.1 

35.1 

35.2 

35.2 

35.2 

’•'-.5 

34.9 

35.0 

35.2 

35.3 

35.4 

35.4 

35.5 

35.5 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.9 

36.1 

36.2 

36.  3 

36.4 

36.5 

36.5 

36.5 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

‘7.1 

3775 

37.6 

37.8 

37.9 

33.0 

38.1 

38.1 

38.1 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

l 

*7.5 

3  7.9 

38.  1 

33.2 

33.4 

38.5 

38.5 

38.5 

33.6 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

‘  -  .9 

39.3 

39.4 

39.6 

39.8 

39.9 

39.9 

39.9 

40.0 

40.0 

40.0 

40.0 

40.0 

l 

"  *  ^ 

40.4 

40.6 

40.8 

40.9 

41.0 

41.1 

41.1 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

.  ■;  .  •' 

41.2 

41.4 

41.6 

41.8 

41.9 

42.0 

42.0 

42.0 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

»  1  «  H 

42.5 

42.8 

43.0 

4  3.2 

43.3 

43.4 

43.4 

43.4 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

C 

43.3 

43.5 

43.3 

44.0 

44.1 

44.  1 

44.2 

44.2 

44.2 

44.3 

44.3 

44.3 

4 

.4.4 

45.3 

46.6 

46.0 

46.2 

46.3 

46.4 

46.4 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

t 

»  •  6 

46.6 

46.9 

47.3 

47.6 

47.7 

47.8 

47.9 

47.9 

47.9 

48.0 

48.0 

48.0 

.  j  r 

•  7  • 

49.9 

50.3 

50.7 

51.0 

51.2 

c  1 . 3 

51.4 

51.4 

51.4 

51.5 

51.5 

51.5 

t 

.  3 

54.1 

54.5 

55.2 

55.7 

55.9 

56.1 

56.2 

56.2 

56.3 

56.3 

56.3 

56.4 

t 

•1.1 

69.2 

61.0 

62.3 

63.2 

63.6 

63.3 

64.1 

64.1 

64.3 

64.3 

64  •  4 

64.5 

1 

'  1  *  J 

62.6 

63.5 

64.9 

65.9 

66.3 

66.6 

66.8 

66.9 

67.0 

67.  1 

67.2 

67.2 

7 

.4.0 

67.3 

63.5 

70.6 

72.4 

73.3 

74.0 

74.5 

74.6 

74.8 

74.9 

75.0 

75.1 

,  ^  (H 

•  - 

70.3 

71.6 

74.1 

76.  3 

77.5 

78.3 

78.9 

79.0 

79,3 

79.5 

79.6 

79.7 

P 

■  ,.e> 

72.6 

74.0 

76.3 

79.3 

00.8 

31.8 

82.6 

82.7 

83.1 

83.3 

83.5 

63.6 

P 

>  *  •  ‘'i 

73.9 

75.2 

73.2 

80.9 

32.6 

33.6 

84.5 

84.6 

85.0 

85.2 

85.4 

85.7 

Hi 

.3 

74.7 

76.2 

79.4 

32.3 

34.1 

85.2 

86.2 

86.3 

66.8 

87. 1 

87.3 

87.6 

0 

I  .  J 

75.7 

77.2 

30.6 

83.7 

85.7 

87.0 

88.  1 

88.3 

03.9 

89.2 

89.5 

89.9 

: .  7 

76.6 

78.3 

81.7 

85.  1 

37.3 

88.7 

89.9 

90.1 

91.0 

91.3 

91.6 

91.9 

9 

7 

4  •  L. 

77.2 

78.9 

32.5 

86.2 

33.9 

90.6 

92.2 

92.5 

93.4 

93.8 

94.2 

94.6 

q 

U 

•  •  - 

77.7 

79.5 

33.3 

37.3 

90.  1 

91.9 

93.7 

93.9 

95.0 

95.5 

95.9 

96.5 

9 

7.7 

73.0 

79.7 

33.  7 

87.8 

91.0 

93.  1 

95.1 

95.4 

96.8 

97.4 

98.1 

98.8 

9 

,’.7 

79.1 

79.8 

93.9 

38.  1 

91.3 

93.6 

95.7 

96.0 

97.5 

98.2 

99.0 

99.8 

,  .  7 

79.1 

79.3 

83.9 

83.  1 

91.3 

93.6 

95.7 

96.0 

97.5 

98.  3 

99.2 

100.0 

q 

• 

7  .  7 

73.1 

79.3 

03.9 

33. 1 

91.3 

93.6 

95.7 

96.0 

97.5 

98.3 

99.2 

100.0 

40 
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9 

1 

-- 

1 

V 

OPERATING 

USAFFTAC. 

LOCATION  "A" 
ASHEVILLE  NC 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

VERSUS 

VISI 

STATION  NUMBER:  727435 

STATION  NAME!  K. 
LSI  TO  UTC:  »  5 

I.  SAWYER  AFB  MI 

PERIOD 

month: 

OF  RECORD: 
FEB  HOURS: 

AUG 

00- 

CEILING 

IN 

FEET 

GF  GF  " 

7  6 

GE  GE  G£ 

9  4  3 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
GE  GE  GE 

2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  i/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/3 

1 

NO 

CEIL 

35.  1 

35.9 

36.0 

36.4 

37.0 

37.0 

37.3 

37.3 

37.3 

37.6 

37.6 

37.6 

3 

GE 

20000 

37.9 

38.3 

39.  9 

39.2 

39.8 

39.3 

40.2 

40.2 

40.2 

40.4 

40.4 

40.4 

4 

GF 

18000 

38.2 

33.6 

39.1 

3^.  « 

40.0 

40.0 

40.4 

40.4 

40.4 

40.6 

40.6 

40.6 

4 

GF 

16000 

33.2 

33.5 

39.  1 

39.6 

40.0 

4D.  0 

40.4 

40.4 

40.4 

40.6 

40.6 

40.6 

4 

GE 

14000 

39.1 

39.7 

40.3 

40.6 

41.3 

41.3 

41.7 

41.7 

41.7 

41.9 

41.9 

41.9 

4 

GE 

12000 

39.9 

40.5 

41.1 

41.6 

42.2 

42.2 

42.5 

42.5 

42.5 

42.9 

42.8 

42.8 

4 

GE 

10000 

41.5 

42.0 

42.6 

43.0 

43.7 

43.7 

44.1 

44.1 

44.1 

44.3 

44.3 

44.3 

4 

GE 

9000 

42.0 

42.6 

43.2 

4  3.6 

44.3 

44.3 

44.6 

44.6 

•  6 

44.9 

44.  O 

44.9 

4 

GE 

8000 

44.4 

45.1 

45.7 

46.1 

4  6.8 

46.8 

47.  1 

4  7.1 

47.  1 

47.3 

47.3 

47.3 

4 

GE 

7000 

45.  3 

46.2 

46.8 

47.1 

A  7,  8 

47.3 

48.2 

48.2 

43.2 

43.4 

48.4 

43.4 

4 

GE 

6000 

46.2 

47.0 

4  7.6 

47.9 

4  3.6 

48.6 

49.0 

49.0 

49.0 

49.2 

49.2 

49.2 

4 

GE 

5000 

47.2 

43.1 

4  9.6 

4  9.0 

49.8 

49.3 

50.2 

50.  2 

50.2 

50.4 

50.4 

50.4 

5 

GE 

4900 

47.9 

49.8 

49.4 

49.7 

50.6 

50.6 

51.0 

51.0 

51.0 

51.2 

51.2 

51.2 

5 

GE 

4000 

49.8 

50.9 

51.6 

51.9 

53.2 

53.4 

53.9 

53.9 

54.1 

54.4 

54.4 

54.4 

5 

GE 

3500 

50.3 

51.4 

52.2 

52.5 

53.3 

54.1 

64.7 

54.7 

54.6 

55.1 

55.1 

55.1 

$ 

GE 

3000 

53.4 

54.7 

55.5 

55.  8 

57.7 

5  8.0 

58.5 

58.7 

53.8 

59.1 

59.1 

59.1 

GF 

2500 

9F  ,  7 

5  7.1 

58.2 

93.7 

60.  7 

61.0 

62.3 

62.6 

62.7 

63.0 

63.0 

63.0 

6 

GF 

2000 

59.9 

60.4 

61.7 

62.7 

64.9 

65.7 

67.6 

63.4 

68.6 

69.0 

69.0 

69.0 

6 

GE 

1900 

60.4 

62.0 

63.4 

64.7 

66.9 

67.7 

70.0 

70.3 

70.9 

71.4 

71.5 

71.5 

7 

GE 

1500 

62.0 

63.6 

65.5 

67.0 

69.6 

70.4 

72.8 

74.1 

74.3 

75.3 

75.5 

75.5 

7 

GE 

1200 

63.0 

64.7 

66.5 

63.4 

71.4 

72.7 

75.1 

76.7 

76.9 

78.1 

78.4 

78.6 

7 

GE 

1000 

64,3 

66.  3 

6". 6 

70,6 

74.0 

75.4 

79.1 

90.2 

80.6 

81.7 

82.2 

82.4 

6 

GE 

900 

65. 1 

67.1 

69.5 

71.5 

74.9 

76.3 

79.9 

32.  1 

62.4 

33.7 

84.2 

84.5 

8 

GE 

800 

65.7 

67.7 

70.  1 

72.1 

76.3 

77.9 

81.4 

33.6 

84.0 

e5.3 

85.9 

e6. 1 

8 

GE 

700 

66.1 

68.1 

70.6 

72.6 

76.9 

73.4 

82.4 

84.7 

35.2 

86.5 

37.4 

87.6 

8 

GE 

600 

t>6  •  5 

68.6 

71.0 

73.0 

77.6 

79.2 

83.3 

86.0 

86.5 

87.3 

06.8 

89.0 

9 

GE 

900 

66.9 

63.9 

71.5 

73.5 

73.6 

30.1 

84.5 

87.5 

88.2 

^0.1 

91.4 

91.6 

9 

GE 

400 

67.  3 

69.4 

72.0 

74.0 

79.0 

80.6 

85.5 

63.7 

89.6 

91.8 

93.2 

93.4 

o 

GE 

300 

67.4 

69.5 

72.1 

74.2 

79.3 

80.9 

36.0 

39.5 

90.5 

92.8 

94.5 

94.8 

9 

GE 

200 

67.4 

69.6 

72.1 

74.2 

79.3 

30.9 

86.  1 

39.8 

90.9 

93.4 

95.2 

95. R 

9 

GE 

100 

67.4 

69.5 

72.1 

74.2 

79.3 

30.9 

36.1 

39.8 

91.0 

93.3 

95.5 

96.1 

9 

GE 

•  •  fl 

000 

67.4 

69.  5 

72.1 

74.2 

79.3 

80.9 

66.1 

89.8 

91.0 

93.8 

95.5 

96.1 

9 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  349 
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|  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

!  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


\A  Mf 

•  K  • 

I.  SAWYER  AF8 

MI 

- -  - 

PERIOD 

OF  RECORD:  i 

AUG  78  - 

JUL  88 

;  t.J  T  C  : 

♦  5 

— 

-  • 

MONTH: 

FEB 

HOURS: 

00-02 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

r 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/3 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

, 

J  •  4 

37.0 

37.0 

37.3 

37.3 

37.3 

37.6 

37.6 

37.6 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

M  J 

39.8 

39.3 

40.2 

40.2 

40.2 

40.4 

40.4 

40.4 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

k  1.0 

40.0 

40.0 

40.4 

40.4 

40.4 

40.6 

40.6 

40.6 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

j  *  •  ‘> 

40.0 

40.0 

40.4 

40.4 

40.6 

40.6 

40.6 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

41.3 

41.3 

41.7 

41.7 

41.7 

41.9 

41.9 

41.9 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

♦  L  •  “ 

43.2 

42.2 

42.5 

42.5 

42.5 

42.3 

42.3 

42.8 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

•?.  J 

43.7 

43.7 

44.1 

44.1 

44.1 

44.3 

44.3 

44.3 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

-3.5 

44. 3 

44.3 

44.6 

44.6 

44.6 

44.9 

44.9 

44.9 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

•  1 

46.3 

46.8 

47.  1 

47.  1 

47.1 

47.3 

47.3 

47.3 

47.5 

47'. 5 

47.5 

47.5 

.7.1 

47.8 

47.3 

43. 2 

48.2 

43.2 

40.4 

48.4 

43.4 

48.5 

48.5 

43.5 

46.5 

.1.1 

4  3.6 

48.6 

49.0 

49.0 

49.0 

49.2 

49.2 

49.2 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

♦  •  •  *./ 

4  7.o 

49.  3 

EG. 2 

->  0  •  £. 

5C.2 

50.4 

50.4 

50.4 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

•  ..  7 

60.6 

80.6 

51.0 

51.0 

51.0 

51.2 

51.2 

51.2 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

;  l . 

8  3.2 

63.4 

53.9 

53.9 

54.1 

54.4 

54.4 

54.4 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

83.  3 

84.1 

54.7 

54.7 

54.0 

55.1 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

;  !■ .  ;i 

87.7 

63.0 

58.5 

58.7 

58.8 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

..  7 

60.7 

61.0 

62.3 

62.3 

62.7 

63.0 

63.0 

63.0 

63.1 

63.  1 

63.1 

63. 1 

.  7 

64.9 

66.7 

47.6 

68.4 

68.6 

69.0 

69.0 

69.0 

69.1 

69.  1 

69.1 

69.1 

.  ..  7 

66.9 

67.7 

70.0 

70.8 

70.9 

71.4 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

89.6 

70.4 

72.9 

74.  1 

74.  3 

75.3 

75.  5 

75.5 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

1  4  •  *• 

71  .4 

72.7 

75.1 

76.  7 

76.9 

70.1 

78.4 

78.6 

73.9 

78.9 

78.9 

78.9 

*  ' 

•  -> 

74.0 

75.4 

76.  1 

30.2 

80.6 

31.7 

82.2 

82  .4 

82.9 

83.0 

63.2 

83.2 

.5 

74.6 

76.3 

79.9 

82.  1 

02.4 

0  3.7 

84.2 

e4.5 

84.9 

35.0 

85.2 

85.2 

’ :.  l 

76.3 

77.9 

81. 4 

33.6 

84.0 

85.3 

85.9 

86.  1 

86.7 

86.8 

86.9 

87.0 

‘  •  f' 

76.9 

73.4 

82.4 

34.7 

05.2 

86.5 

97.4 

87.6 

88.5 

88.6 

88.7 

88.8 

f  '.■) 

77.6 

79.2 

83.3 

06.0 

86.5 

87.0 

38.8 

89.0 

90.2 

90.3 

90.6 

•  ^ 

73.6 

30.1 

84.5 

«7.5 

60.2 

90.  1 

91.4 

91.6 

92.8 

92.9 

93.1 

93.2 

r  ••  •  J 

79.0 

60.6 

35.5 

63.7 

39.6 

91.8 

93.2 

93.4 

94.7 

94.8 

95.2 

95.3 

f  4 . 2 

79.3 

80.9 

86.0 

89.5 

90.5 

92.8 

94.5 

94.8 

96.5 

96.6 

96.9 

97.1 

’4.7 

79 . 3 

30.9 

86.  1 

39.8 

90.9 

93.4 

95.2 

95.0 

97.6 

98.0 

98.6 

98.8 

79.3 

30.9 

36.1 

39.8 

91.0 

93.3 

95.5 

96.1 

98.0 

98.4 

99.3 

99.5 

79.3 

30.9 

06.1 

69.8 

91.0 

93.8 

95.5 

96.1 

98.0 

98.4 

99.5 

100.0 

■-  •- 

- - 
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OPERATING  LOCATION  ,,A”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  V I S I 

USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC  "  '  . ‘  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

"STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAMF:~K.'I.  SAWYER  AFB'M I  '  PERIOD  OF  RECORD:  AUG 

L  ST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  FEB  HOURS:  03- 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  GF  GE  "  GF"  f.r  GF  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  P 

FEET  7  6  5  4  3  2  1/2  ?  1  1/2  1  I /A  1  3/A  5/8  1, 


NO 

CEIL 

34.6 

34 .7 

55 .0 

35.1 

35.5 

35.5 

35.8 

35.8 

35.9 

36.9 

35.9 

35.9 

3' 

GE 

20000 

3  7.0 

30.0 

35.4 

36.6 

39.0 

30. 0  " 

39.3 

39.5 

30.7 

39.7 

39.7 

39.7 

3‘ 

GF 

1B000 

38.2 

38.3 

3  5.6 

38.9 

30.2 

30.2 

39.6 

39.7 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

3' 

GF 

16000 

35.4 

35.4 

38.0 

39.  1 

39.5 

39.5 

39.3 

39.9 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

4< 

GE 

14000 

38.8 

3  8 .  0 

30.2 

39.5 

39.3 

30.3 

40.2 

40.3 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

4  ( 

GE 

12000 

33. <3 

3^.9 

39.2 

30.6 

39.3 

39.8 

40.2 

40.3 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

4< 

GF 

10000 

30.4  ' 

30.7 

40.2 

40.4 

49.8 

40. a 

41.1 

41.3 

41.7 

41.6 

41.8 

41.3 

41 

GF 

°000 

40.4 

40.6 

41.0 

41.2 

41.6 

41.6 

41.9 

42.2 

42.5 

42.6 

42.6 

42.6 

4; 

GF 

3000 

42.3 

42.0 

43.3 

43.5 

43.9 

43.0 

44.3 

44.6 

44.0 

45.0 

45.0 

45.0 

4‘ 

GE 

7000 

43.8 

44.1 

44.5 

44.8 

45.1 

45.1 

45.5 

45.7 

46.  1 

46.2 

46.2 

46.2 

4  ‘ 

GE 

6000 

44.3 

4  4.6 

45.1 

46.3 

45.8 

44,p 

46.2 

46.4 

4  6.3 

46.9 

46.9 

46.9 

4 1 

GE 

5000 

45.7 

46. 1 

46 . 6 

46.  p 

47.2 

47.2 

4  7.6 

47.6 

48.2 

48.3 

48.3 

46.3 

4' 

GF 

4500 

45.0 

46.3 

46.3 

4  7.9 

47.6 

4  7.6 

47.9 

48.2 

48.5 

46.6 

48.6 

48.6 

4! 

GE 

4000 

43.5 

4,8.0 

40.6 

40.8 

50.6 

50.9 

61.6 

52.3 

52.7 

6  2.8 

52.8 

62.6 

5; 

GE 

3500 

40.0 

50.3 

6  1.0 

51.7 

52.5 

52.9 

6  3.6 

54.3 

54.7 

54.3 

54.3 

5a. 8 

5* 

GE 

3000 

53.2 

5  3.6 

64.3 

55.2 

56.  7 

57.0 

57.  7 

58.7 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

5< 

GF 

2500 

55,6 

54.0 

56.  <3 

'6  7. 3 

59.4 

59. H 

61 . 1 

62.  1 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

6; 

GF 

2000 

57.6 

55.0 

40.0 

60.4 

62.4 

63.  3 

66.0 

66.  1 

66.4 

66.5 

66.9 

67.0 

6' 

GF 

1500 

50.7 

60.  1 

61.1 

62.0 

65.0 

66.0 

67.3 

63.9 

60.3 

69.5 

69.6 

70.0 

7f 

GE 

1500 

61.7 

62.1 

63.4 

65.8 

63.1 

69.3 

71.6 

73.3 

73.6 

74.6 

75.3 

75.7 

7‘ 

GE 

1200 

6  3.4 

63.7 

64.1 

6  7.6 

60.8 

71.0 

73.6 

75.4 

75.7 

77.1 

78.0 

75.6 

7‘ 

OF 

looo 

65.0 

65.4 

67.0 

60.  5 

72.3 

73.5 

76,2 

7  «.2 

78.6 

80.2 

81.3 

82.0 

b; 

GF 

POO 

65.3 

64.7 

67.4 

40.8 

73.0 

74.3 

77.3 

70.5 

79.9 

31.5 

82.6 

83.3 

e: 

GE 

BOO 

66.1 

66.4 

6H  •  3 

70.  9 

74.4 

75.0 

78,6 

81.0 

81.4 

53.0 

84.2 

65.2 

83 

GE 

700 

66.  7 

67.1 

60.0 

71.7 

76.4 

76.3 

60.  1 

32.7 

83.3 

35.2 

86.5 

87.4 

3' 

GE 

600 

66.  p 

67.4 

69.3 

72.9 

75.7 

77.5 

31.0 

84.1 

84.7 

«6.6 

87.9 

88.9 

8' 

GF 

500 

66.0 

67.4 

40,  A 

7  2.2 

76.1 

78.0 

62.0 

36.0 

35.6 

88.  1 

89.4 

90.6 

91 

GE 

400 

67.3 

67.7 

60.7 

72.7 

76.6 

7B.4 

83.0 

36.3 

37.4 

90.0 

91.3 

92.5 

91 

GE 

300 

67.4 

67.8 

69.3 

72.3 

76.7 

78.8 

83.0 

87.4 

68.0 

01.9 

93.2 

94.6 

9‘ 

GE 

200 

67.4 

67.6 

69.3 

72. C 

76.7 

78.8 

33.9 

37.6 

69.4 

92.5 

93.8 

95.3 

9( 

GF 

100 

67.4 

67.8 

69.8 

72.8 

76.7 

76.8 

8  3.9 

87.6 

89.5 

02.7 

94.0 

95.5 

91 

GE 

1  •  « 

000 

67.4 

67.. H 

69.3 

72.3 

76.7 

76.8 

3  3.9 

37.6 

30.6 

02.7 

94.0 

95.5 

91 

>  •  •  1 

TOTAL  NUM3ER  OF  OBSERVATIONS  349 
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PERCENTAGE  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

uy=7T.~I.'  SAWYER  AF8-mT  pFrioO  OF  RECORD:  AUG  78  -  jul  S8 


T  c : 

- . 

+  5 

-  .  - 

month: 

FEB 

HOURS: 

03-05 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

1 

i  r. 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

1 

> 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

i 

33.5 

35.5 

35.8 

35.8 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

3  3.0 

39.0 

39.3 

39.5 

39.7 

39.7 

39.  7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

3  3.2 

39.2 

39.6 

39.7 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

I 

39.5 

39.5 

39.3 

39.9 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

33.4 

39.4 

40.2 

40.3 

40.5 

40.5 

40.5 

40  •  6 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

1  > 

3  3.4 

39.4 

40.2 

40.3 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

4  3.4 

40.4 

41.1 

41.3 

41.7 

41.9 

41.0 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.6 

4  1,6 

41.9 

42.2 

42.5 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

43.9 

43.9 

44.3 

44.5 

44.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.1 

45.1 

45.5 

45.7 

46.  1 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

45.0 

45.  p 

46.2 

46.4 

46.8 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

47.2 

47.2 

47.6 

47,6 

43.2 

48.3 

48.  3 

48, 3 

43.3 

48.3 

40.3 

43.3 

4  7.6 

4  7.6 

47.9 

48.2 

48.5 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

60.5 

50.9 

61.6 

52.3 

52.7 

5  2.4 

52.8 

52.8 

52.6 

52.8 

52.8 

52.8 

? 

33.5 

62.9 

53.6 

54.3 

54.7 

54.8 

54.3 

54.8 

54. S 

54.9 

54.8 

54.8 

' 

54.7 

57.0 

57.7 

50.7 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.  1 

59.1 

59.1 

33.  A 

59.4 

61.1 

62.  1 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.4 

63.3 

65.0 

66.  1 

66  •  4 

66.5 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.  1 

65.0 

66.0 

67.9 

63.9 

69.  3 

69.5 

69.8 

70.0 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

6  4.1 

69.3 

71.6 

73.3 

73.6 

74.8 

75.  3 

75.7 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

69.4 

71.0 

73.6 

15.4 

75.7 

77.  1 

73.0 

75.6 

73.7 

78.7 

78.8 

78.8 

72.3 

73.5 

76.2 

7°.2 

78.6 

00.  2 

81.3 

82.0 

e2. 1 

82.1 

82.2 

62.2 

7  3.0 

74.3 

77.3 

79.5 

79,9 

31.5 

82,6 

83.3 

83.4 

83. 4 

63.5 

83.5 

74.4 

75.9 

74.6 

81.0 

81.4 

03.0 

84.2 

85.2 

85.5 

85.5 

35.6 

85.6 

’ 

76.4 

76.3 

90.1 

32.7 

33.3 

85.2 

86.5 

87.4 

97.9 

87.9 

88.1 

86.1 

75.7 

77.5 

31.0 

34.1 

34.7 

96.6 

87.9 

88.9 

89.6 

89.6 

90.0 

90.0 

- 

76.1 

74.0 

62.0 

35.0 

35.6 

38.  1 

89.4 

90.6 

91.6 

91.6 

92.0 

92.0 

7*S  •  b 

78.4 

83.0 

36.3 

37.4 

90.0 

91.3 

92.5 

93.5 

93.5 

94.2 

94.2 

75.  7 

70.3 

43.9 

97.4 

38.9 

91.9 

93.2 

94,6 

95.9 

95.9 

96.6 

96.3 

76.7 

74.4 

33.9 

37.6 

89.4 

92.5 

93.8 

95.3 

96.8 

97.1 

97.9 

98.4 

76.  7 

74.  d 

9  3.9 

87.6 

99.5 

92.7 

94.0 

95.5 

97.1 

97.4 

98.5 

99.4 

76.7 

76.8 

33.9 

87.6 

39.5 

92.7 

94.0 

95.5 

97.1 

97.4 

98.6 

100.0 

0  -  2  -  11 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
'JSAFFTAC,  ASHEVILLE  MC 


PERCENTAGE  FR50UENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VlSId; 
FROM  HOURLY  03SE=>VAT  IONS 


STATION  NUF-3ERS  727435  STATION  NAME:  K .  I  .  SAWYER  AF»  HI  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  7f 


LST 

TO  UTC : 

+  5 

-  - 

MONTH! 

FEB 

hours: 

06-0! 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GF 

GE 

GF 

GE 

GF 

GE 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

Gi 

FEFT 

7 

6 

5 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

:/; 

NO 

CFIL 

33.7 

3  3.9 

34.2 

34 . 7 

34 .9 

34.9 

35.  1 

35.1 

35.  3 

35.5 

35.9 

35.9 

35. 

GF 

20000 

36.3 

36.  R 

36.9 

37.7 

3  7.9 

37.9 

35.2 

38.4 

3  3.6 

33.3 

39.2 

39.2 

39. 

GF 

16000 

34.4 

36  •  6 

37.0 

37.3 

33.0 

36.0 

38.3 

33.5 

38.3 

38.9 

39.3 

39.3 

39. 

GF 

16000 

36.4 

36.6 

37.0 

3  7.3 

33.0 

36.0 

35.3 

38.5 

38 .  Q 

38.9 

39.3 

39.3 

39, 

GE 

14000 

36.9 

37.1 

3  7.6 

36.3 

36.5 

35.5 

36.8 

39.0 

39.2 

39.3 

39.8 

39. b 

39, 

GE 

12000 

37.6 

37.3 

33.2 

39.0 

39.2 

39.2 

39.5 

37.  7 

39.9 

40.0 

40.5 

40.5 

40, 

GF 

10000 

39.  1 

39.3 

39.7 

40.6 

4  3.3 

40.  6 

41.0 

41.2 

41.6 

41.7 

42.2 

42.2 

42. 

Gc 

9000 

39.6 

39.3 

“0.2 

41.0 

41.2 

41.2 

4  1.5 

41.7 

4  2.0 

42.2 

42.6 

42.6 

42. 

GE 

8000 

41.5 

41.7 

42.0 

42.9 

43.1 

43.  1 

43.3 

43.6 

43.9 

44.1 

44.5 

44.5 

44. 

GE 

7000 

4  2.5 

4  2.6 

43.1 

43.9 

44.2 

44.2 

44.4 

44.6 

45.0 

48.1 

45.6 

45.6 

45. 

GE 

6000 

4  2.3 

4  3.0 

43.6 

44.3 

44.6 

44.5 

44.3 

45.0 

45.3 

45.5 

45.9 

45.9 

45, 

rtr 

6000 

43.  7 

43,9 

44.6 

4  6.5 

4  5.9 

46.4 

46,  ri 

47.0 

47.3 

47.6 

48.1 

48.1 

48, 

GE 

“GOO 

44.1 

4  4.3 

46.2 

46.  1 

46,6 

47.1 

47.-3 

47.  7 

4b.  1 

48.3 

46.6 

48.6 

48. 

GE 

4000 

46.4 

46.6 

47.6 

43.4 

49.0 

4  9.5 

50.4 

50.9 

51.2 

51.6 

52.  1 

52.1 

52. 

GE 

3500 

46.3 

47.1 

4.1.2 

47.  C 

4  7,7 

60.2 

51.1 

51.6 

51.9 

52.3 

52.3 

52.9 

52. 

GE 

3000 

50.2 

50 . 5 

51.3 

52.9 

53.3 

54.3 

55.2 

55.7 

56.  1 

56.4 

56.9 

57.0 

57. 

GF 

2500 

5  3.0 

63.6 

66.0 

66.3 

67.6 

5  5.  1 

57.6 

60.1 

60.4 

60.6 

61.2 

61.4 

61. 

GF 

2000 

* 

65.9 

67.3 

=  9.5 

61,6 

62.  1 

64.0 

65.0 

65.4 

65.6 

67.0 

67.1 

67. 

GF 

1500 

56.7 

57.4 

59.2 

Ci  1  •  4 

63.5 

64.0 

66.2 

67.3 

67.7 

63.2 

69.4 

69.5 

69. 

GE 

1500 

59.0 

59.5 

61.7 

64 . 2 

66.8 

67.7 

70.6 

72.1 

72.7 

73.5 

74.8 

74.9 

74. 

GE 

1200 

60.9 

51.4 

0  3 .  7 

66.3 

69.1 

70.  1 

73.7 

75.6 

76.2 

77.0 

78.3 

7o  •  6 

73. 

GF 

1000 

62.6 

63.0 

66.4 

b  b  •  ) 

71.1 

72.1 

76.  1 

73.1 

78.  7 

79.6 

31.0 

81.3 

81. 

GF 

900 

6  3.3 

63.7 

66.1 

66  .  j 

72.3 

73.4 

77.5 

77.6 

30.2 

31.3 

82.9 

83.2 

83. 

GE 

TOO 

6  3.5 

64,0 

66.7 

69.3 

73.6 

74.7 

76. 3 

«1.0 

31.6 

B2.7 

64.3 

84.6 

85. 

GE 

700 

64.3 

64  •  3 

67.5 

70.  - 

74.7 

75.9 

80.0 

32.3 

83.2 

86.2 

86.0 

86.2 

67. 

GE 

600 

64  •  4 

64.9 

67.7 

71.0 

74.7 

76.1 

60.2 

32.  7 

83.6 

94.7 

86. 5 

86.8 

87. 

GF 

500 

64. 7 

65.4 

63.4 

72.0 

76.  1 

77.3 

31.5 

84. 1 

65.2 

36.2 

68.2 

88.6 

90. 

Gc 

400 

6^  •  4 

66.1 

69.1 

72.7 

76,9 

78.2 

6  2 . 9 

65.6 

87.0 

88.3 

90.5 

90.6 

93. 

GE 

300 

65.4 

66.1 

69.3 

72.8 

77.1 

78.7 

64.0 

86.  7 

93.2 

90.  1 

92.5 

92.9 

95. 

GE 

200 

65.4 

66.1 

69.3 

72.3 

77.1 

76.7 

34.0 

36.7 

93.5 

90.6 

93.1 

93.5 

95. 

GE 

100 

65.4 

66  •  1 

69.3 

72.3 

77.1 

78.7 

84.0 

86.9 

83.7 

90.9 

93.4 

93.9 

96. 

GF 

000 

66.4 

66.  1 

69.3 

72.) 

77,1 

76.7 

84.0 

«6.9 

98.7 

90.9 

93.4 

93.9 

9b. 
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TOTAL  NUMBER  OF  OHScRVATnNS 


T 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY  \ 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


vie:  x. 

C :  ♦  5 

I.  SAWYER  AFB 

MI 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: 
FEB  HOURS: 

AUG  78  - 
06-08 

JUL  88 

•jfc 

VISIBILITY  IN 

GE  GE 

STATUTE 

GE 

NILES 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

3 

2  1/2  2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/S 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

34.9 

34.9 

35.  1 

35.1 

35.3 

35.5 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

37.9 

37.9 

3  8.2 

38.4 

33.6 

33.3 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

3-3.0 

3&.0 

33.3 

38.5 

38.3 

38.9 

39.3 

39 .3 

39.3 

39.3 

39.3 

39.3 

33.0 

3b.  6 

38.3 

'  3  8.5 

38.8 

38.9 

39.3 

39.3 

39.3 

39.3 

39.3 

39.3 

3  9  •  5 

38.5 

38.8 

39.0 

39.2 

39.  3 

39.8 

39.6 

39.6 

39.8 

39.8 

39.8 

33.2 

39.2 

39.5 

39.7 

39.9 

40.0 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

43.3 

40.8 

41.0 

41.2 

41.6 

41.7 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

41.2 

41.2 

4  1.5 

41.7 

42.0 

42.2 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

4  3  .  i 

43.1 

43.3 

43.6 

43.9 

44.1 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.2 

44.2 

44.4 

44.6 

45.0 

45.1 

45.6 

45.6 

45.6 

45. 6 

45.6 

45.6 

44 , 8 

44.5 

44.3 

45.0 

45.3 

45.5 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

4  3.9 

4  6,4 

40,8 

4  7.0 

47.3 

4  7.6 

48.1 

48.1 

48.  1 

48.  1 

4e.l 

48. 1 

4-3.6 

47.1 

47,5 

47.  7 

48.  1 

48.3 

48.8 

48.8 

48.6 

48.8 

48.8 

43.3 

4  3.0 

43.5 

50.4 

50.9 

51.2 

51.6 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

4  1.7 

50.2 

51.1 

51.6 

51.9 

52.3 

52.8 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

53.3 

84.3 

55.2 

55.7 

56.  1 

56.4 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

87.6 

5  8.  1 

59.6 

60.1 

60.4 

60.  e 

61.2 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

8  1.6 

62.1 

64.9 

65. C 

65.4 

65.8 

67.0 

67. 1 

67.  1 

67.  1 

67.1 

67.1 

1  6  3  .  ‘3 

64,0 

66.2 

67.3 

67.  7 

63.2 

69.4 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

65  •  n 

67.  7 

70.6 

72.1 

72.7 

73.5 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

6  3.1 

70.  1 

73.7 

75.6 

76.2 

77.0 

78.  3 

73.6 

73.7 

78.7 

78.7 

78.7 

71.1 

72.1 

76. 1 

73.  1 

78.7 

79.6 

31.0 

81.3 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

7?.  3 

73.4 

77.5 

79.6 

30.2 

31.3 

82.9 

83.2 

83.5 

83.5 

83.5 

83,5 

73.6 

74.7 

78.8 

81.0 

31.6 

82.7 

64.3 

84.6 

65.3 

85.3 

85.6 

85.6 

74.7 

75.9 

80.0 

32.3 

83.2 

84.2 

06.0 

86.2 

67.0 

87.0 

87.9 

86.0 

74.  / 

76.  1 

60.2 

32.  7 

8  3.6 

84.7 

e6.5 

86.8 

87.8 

87.8 

88.6 

88.7 

76.  1 

77.3 

31.5 

84.  1 

85.2 

36.2 

68.2 

se.6 

90.8 

91.2 

92.1 

92.3 

76.9 

73.2 

a  2 . 9 

35.6 

87.0 

88.3 

RO.  5 

90.fi 

93.1 

93.4 

94.7 

94.9 

77.1 

78.7 

34.0 

«6.  7 

83.2 

90.  1 

92.5 

92.9 

95.2 

95.6 

96.9 

97.4 

7  7.1 

78.7 

34 . 0 

36.7 

.38.5 

90.6 

93.1 

93.5 

95.9 

96.6 

98.0 

98.9 

77.1 

78.7 

84.0 

36.9 

33.7 

90.9 

93.4 

93.9 

96.2 

96.o 

98.4 

99.6 

77.1 

78.7 

84.0 

65.9 

38.7 

90.9 

93.4 

93.9 

96.2 

96.9 

98.4 

100.0 

i)  -  2  -  12 
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QPERATlNG_LOCAT I  ON  "A"  PERCENT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISI3 

'JSAFETaC,  ASHEVILLE  NC  .  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

number: 

727435 

STATION  NAME:  K. 

I.  SAWYER 

1  AFH 

MI 

PER  IOD 

Of  Record:  aug  7 

- - - 

- - - 

L  ST 

TO  UTC: 

+  5 

.  ....  _ 

MONTH: 

FEB 

hours: 

09-1 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

I 

N 

GE 

Gc 

GE 

GE 

GE 

GE 

Gc 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

G 

FEET 

7 

6 

5 

(4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

l  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/ 

NO 

CEIL 

29.3 

~  2076 

29.9 

30.0 

31 . 3 

31.4 

31.9 

32.2 

32.2 

32.2 

32.4 

32.4 

32 

GE 

20000 

3373 

34 . 0 

34.4 

”34.6" 

35 . 9 

36.0 

36.5 

36.  7 

36.7 

36.7 

37.0 

37.0 

37 

GE 

13000 

33.3 

34.2 

34.5 

34.7 

36.0 

36.2 

36.6 

36.9 

36.9 

36.9 

37.1 

37.1 

37 

GF 

16000 

33.3 

34.2 

34.5 

34.7 

35.0 

36.2 

36  •  6 

36.9 

36.9 

36.9 

37.1 

37.1 

37 

GE 

14000 

34.7 

35.1 

36.5 

35.7 

37.0 

37.1 

37.6 

37.3 

37.9 

37.8 

38.0 

33.0 

33 

GE 

12000 

36.3 

36*6 

37.0 

37.2 

38.5 

33.6 

39.1 

39.3 

39.3 

39.3 

39.6 

39.6 

39 

Gc 

10000 

3  fi  .  6 

39.0 

39.5" 

39.5 

4  1.1 

41.2 

41.7 

41.9 

41.9 

41.9 

42.2 

42.2 

42 

GE 

oooo 

3P.  3 

39.3 

40.  3 

40.3 

4  1.9 

42.0 

42.5 

4  2.9 

42.3 

42.8 

43.0 

43.0 

43 

GE 

3000 

41.6 

42.0 

42.5 

4  2.9 

44.2 

44.3 

44.9 

45.0 

45. 1 

45.1 

45.3 

45.3 

45 

GE 

7000 

42.6 

43.1 

4  3.6 

43.9 

45.2 

45.3 

45.9 

46.2 

46*  3 

46.3 

46.5 

46.5 

46 

GE 

6000 

43.0 

43.5 

44.1 

44.4 

45.3 

45.9 

46.5 

46.  3 

46.9 

46.9 

47.1 

47.1 

47 

GF 

5000 

44.6 

46.2 

45.6 

46.  3 

43.2 

43.4 

49.0 

49.2 

49.4 

49.4 

49.6 

49.6 

49 

GE 

4500 

45.1 

45.7 

46.3 

46  •  i 

43.9 

49.0 

49.6 

49.3 

49.9 

49.9 

50.2 

50.2 

50 

GE 

4000 

46,6 

46.5 

47.2 

47.7 

49.7 

49.9 

50.6 

51.1 

51.2 

51.2 

51.5 

51.5 

51 

GE 

3500 

46.4 

47.1 

47.9 

48.4 

50.4 

50.6 

51.5 

51.9 

52.1 

52.1 

52.3 

52.3 

52 

GE 

3000 

47.3 

46.5 

49.9 

50 . 6 

52.9 

53.2 

54.3 

54.3 

54.9 

54.9 

55.1 

55.1 

55 

GE 

2500 

50.4 

51.4 

5  3.0 

54.1 

56.  7 

57.  1 

5  9.4 

59.0 

59.  1 

59.2 

59.5 

59.5 

59 

GE 

2000 

52.3 

5  3.6 

55.6 

56.  9 

5  9 .  a 

60.3 

63.1 

63.8 

64.2 

64.8 

65.1 

65.3 

65 

r, p 

1300 

53.4 

5  4.3 

56.9 

56.3 

61.6 

62.1 

65  *  3 

66.  1 

66.4 

67.  1 

67.5 

67.6 

69 

GE 

1500 

55.5 

56.9 

59.4 

61 . 1 

65.0 

65.5 

59.4 

70.4 

70.3 

71.5 

72.0 

72.1 

72 

Gc 

1200 

56.6 

56.0 

61.1 

63.4 

69.0 

93.4 

72.4 

73.5 

74.4 

75.4 

76.3 

76.4 

76 

Ctc 

1C00 

57.5 

69.0 

62.4 

64.9 

69.9 

70.3 

74.3 

76.2 

77.3 

73.6 

79. b 

79.7 

30 

GE 

9  00 

58.0 

60.4 

64.0 

66.3 

71.5 

72.0 

76.4 

79. C 

79.0 

90.3 

81.4 

81.5 

82 

GE 

300 

60,  1 

60.3 

64.4 

66.9 

72.3 

72.3 

77.4 

79.0 

90.3 

31.6 

»2.9 

83.2 

84 

GE 

700 

59.4 

61.1 

54  •  0 

67.3 

72.7 

73.1 

77.  7 

79.5 

30.3 

82.3 

34.0 

84.3 

38 

GE 

600 

50, 3 

61.6 

66.4 

6  7.3 

73.5 

74.0 

7.9.6 

80.4 

31.7 

8  3.3 

34.9 

85.4 

86 

Or 

5  00 

6  0.2 

62.0 

65.3 

63. 4 

74.3 

74.9 

79.6 

91.6 

33.6 

35.6 

P7.9 

88.6 

90 

GE 

400 

60.4 

62.2 

6  6*7 

69.4 

75.4 

76.  1 

90.  3 

93.0 

.95.3 

87.5 

90.5 

91.2 

93 

GF 

300 

69.4 

62.2 

66.7 

69.5 

75.9 

76.6 

31.3 

83.6 

35.9 

39.3 

92.1 

92.9 

94 

GE 

200 

60.4 

62 . 2 

66.7 

69.6 

75.9 

76.6 

31.3 

83.6 

85.9 

99.3 

92.7 

93.6 

95 

GE 

100 

60.4 

42.2 

66.  7 

6  9.5 

75.9 

76.6 

31.3 

83.6 

35.9 

89.3 

92.8 

93.3 

°6 

GF 

000 

60.4 

42.2 

66.7 

69.5 

73.9 

76*6 

81.3 

33.6 

95.9 

38.3 

92.8 

93.8 

96 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  HAP 


0 


2 


13 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


NAME  3  K. 
IIC:  *  5 

I.  SAWYER  AF 4 

"ftT"  ' 

Rfr'IOO 

MONTH: 

of  record:  atjc  7e  - 

FEB  HOURS:  09-11 

jUL  Rfi 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

GL 

GE 

Gc 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

— 

_ 3 _ 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

31.3 

31. 4 

31.9 

32.2 

32.2 

32.2 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

6 

35.9 

36.9 

36.5 

36.  7 

36.7 

36.7 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

7 

36.0 

36.2 

36.6 

36.9 

36.9 

36.9 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.  1 

7 

36.0 

36.2 

36  •  6 

36.9 

36.9 

36.9 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.  1 

7 

3  7.0 

37.1 

37.6 

37.3 

37.  9 

37.8 

38.0 

33.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

p 

38.5 

33.6 

39.1 

39.3 

39.3 

39.3 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

'} 

M  1  .  1 

41.2 

41.7 

41.9 

41.9 

41.9 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

4  1.9 

42.0 

42.5 

4  2.8 

42.3 

42.8 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

) 

44.2 

44.3 

44.3 

'  45.0 

45.1 

45.1 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

» 

43.2 

45.3 

45. 9 

46.2 

46.  3 

46.3 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

•t 

43. 3 

45.9 

46.5 

46.  3 

46.9 

46.9 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

3 

43.2 

43.4 

4  9.0 

49.2 

49.4 

49.4 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

< 

4  3.3 

49.0 

40.6 

49.8 

49.9 

49.9 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

7 

4  9.7 

49.9 

50.6 

51.1 

51.2 

51.2 

51.5 

51.5 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

4 

30.4 

50.6 

51.5 

51.9 

52.1 

52.1 

52.3 

52.3 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

•J 

52.9 

63.2 

54.3 

54.3 

54.9 

54.9 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

1 

56.7 

57.  1 

5  3.4 

59.0 

59.1 

59.2 

59.5 

59.5 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

i 

5  9.5 

60.3 

63.1 

63.8 

64.2 

64.8 

65.1 

65.3 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

D 

61.6 

62.1 

65 . 3 

66.  1 

66.4 

67.1 

67.5 

67.6 

68.0 

6S.0 

68.0 

68.0 

1 

6  5.0 

65.5 

69.4 

70.4 

70.8 

71.5 

72.0 

72.1 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

4 

6  4.0 

63.4 

72.4 

73.5 

74.4 

75.4 

76.  3 

76.4 

76.8 

76.3 

76.8 

76.8 

59.4 

70.3 

74.3 

76.2 

77.3 

78.6 

79.6 

79.7 

80.8 

80.3 

80.8 

80.8 

71.5 

72.0 

76.4 

79. C 

79.0 

90.3 

81.4 

81.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

) 

72.3 

72.3 

77.4 

79.0 

90.3 

81.6 

82,9 

83.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

'j 

72.7 

73.1 

77.  7 

79.5 

30.8 

82.3 

84.0 

64.3 

85.4 

85.4 

85.5 

86.2 

' 

73.5 

74.0 

73.6 

80.4 

31.7 

83.3 

84.9 

85.4 

66.6 

86.6 

86.7 

87.4 

\ 

74.3 

74.9 

79.6 

81.6 

33.6 

35.6 

37. 9 

86.6 

90.3 

90.3 

90.5 

91.4 

4 

75.4 

76.1 

bo.  e 

93.0 

85.3 

87.5 

90.5 

91.2 

93.1 

93.2 

94.1 

95.1 

;> 

75.9 

76.6 

31.3 

83.6 

95.9 

83.3 

92.1 

92.9 

94.9 

95.1 

96.3 

97.3 

r> 

76.9 

76.6 

91.3 

83.6 

85.9 

88.3 

92.7 

93.6 

95.8 

95.9 

97.3 

99.1 

> 

75.9 

76.6 

91.3 

83.6 

35.0 

33.3 

92.8 

93.9 

96.2 

96.3 

97.8 

99.6 

"> 

75.9 

76  •  6 

0  1 . 3 

33.6 

85.9 

88.3 

92.8 

93.8 

96.2 

96.3 

97.0 

100.0 

OPERATING  LOCATION  "A«_  _  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBIl 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  “  '  "  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER*. 

727435 

STATION  NAME 
L ST  TO  UTC : 

•  K  • 

+  JL 

I.  SAWYER  AES 

MI 

PERIOD 

month: 

OF  RECORD:  AUG  78 
FEB  HOURS:  12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

miles 

IN 

GE 

GF 

GE  GE 

GE 

GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE  GE 

FEET 

7 

6 

5  4 

3 

2  1/2  2 

1  1/? 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8  1/2 

NO 

CEIL 

23.9 

29.3 

29.4 

29.6 

29.7 

29.7 

30.0 

30.0 

30.6 

30.3 

30.3 

30.3 

30.2 

Gc 

20000 

34.3 

34.7 

34.9 

36.2 

. 

35.3 

35.7 

36.7 

35.7 

35.9 

35.9 

35.9 

35.  S 

GF 

1  8000 

34.6 

35.0 

35.1 

35.6 

35.7 

35.7 

36.0 

36.0 

36.0 

36.3 

36.3 

36.3 

36.2 

GE 

16000 

34.7 

36.? 

36.3 

35.3 

35.9 

35.9 

36.3 

36.3 

36.3 

36.5 

36.6 

36.5 

36.5 

GE 

14000 

35.9 

36.4 

36.5 

37.1 

37.2 

37.2 

37.6 

37.6 

37.  7 

38.0 

38.0 

38.0 

38. C 

GE 

12000 

37.  1 

37.6 

37.  7 

38.3 

38.4 

38.4 

38. 8 

36.8 

38.9 

39.2 

39.2 

39.2 

39.? 

GE 

10000 

38.4 

38 .9 

39.0 

39.3 

39.9 

39.9 

40.3 

40.3 

40.4 

40. 6 

40.8 

40.8 

40. e 

GE 

9000 

33.6 

3  9.1 

39.2 

40.0 

40.2 

40.2 

4  9.5 

40.5 

40.6 

41.0 

41.0 

41.0 

41. C 

GE 

8000 

41.3 

41.8 

42.0 

42.9 

43.0 

43.2 

4  3  •  6 

43.6 

43.  7 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

GE 

7000 

43.1 

43.6 

43.3 

44.6 

44.9 

46.1 

45.5 

45.6 

45.7 

46.1 

46.1 

46.1 

46.  1 

GE 

6000 

43.2 

43.7 

43.9 

44.8 

45.1 

45.3 

45.7 

45.3 

45.9 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

GE 

8000 

44.4 

45.2 

46.7 

4  6  •  ti 

47.3 

4  7  •  d 

4  7.9 

43.2 

48.5 

49.0 

49.0 

49.0 

49. C 

GE 

4500 

44,5 

46.3 

4  5.1 

46.9 

47.5 

47.7 

43.1 

43.3 

48.6 

49.1 

49.1 

49.1 

49.  1 

Gc 

4000 

46.3 

47.1 

47.7 

48. 8 

49.4 

49.6 

49.9 

50.2 

50.5 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

GE 

3800 

47.2 

48.1 

4  3.9 

50.1 

50.8 

51.0 

51.4 

61.6 

51.9 

52.5 

52.5 

52.5 

52.6 

GE 

3000 

50.3 

81.2 

6  2.4 

53.6 

64. 8 

55.0 

55.4 

55.6 

55.9 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

GE 

2r- 00 

51.7 

53.1 

6  4.4 

6  5.3 

5  7.6 

58.0 

53.  7 

59.0 

59.5 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

GE 

2000 

55.6 

57.2 

59.1 

60.9 

63.0 

63.5 

65.0 

65.6 

66.1 

66.9 

67.1 

67.1 

67.3 

GE 

1800 

56.5 

58.5 

60.6 

62.3 

64.5 

65.  1 

67.  1 

67.6 

68.  3 

69.1 

69.4 

69.4 

69.5 

GE 

1500 

59.2 

61.0 

64.0 

65.6 

63.9 

69.7 

72.4 

73.6 

74.3 

75.4 

75.7 

75.7 

76. C 

GE 

1200 

61.5 

6  3.8 

66.3 

69. 1 

72.4 

73.6 

76.9 

78.1 

73.8 

80.0 

60.6 

80.6 

80.6 

GF 

1000 

63.  1 

66.6 

68.7 

71  .  1 

74.4 

75.7 

79.6 

51.0 

81.9 

83.4 

94.3 

84.3 

85.3 

GE 

000 

64.0 

66.5 

70.2 

73.0 

76.6 

77.9 

81.9 

63.5 

54.5 

86.1 

97.0 

87.0 

PS.C 

GE 

300 

64.2 

66.8 

70.  7 

73.6 

77.3 

78.6 

62.  7 

34.9 

65.9 

33.0 

88.9 

88.9 

89.9 

GE 

700 

64.5 

67.3 

71.1 

74.1 

75.0 

79.4 

3  3 . 5 

35.9 

86.  9 

69.0 

90.0 

90.  1 

91.  C 

GE 

600 

64.7 

ft  7  •  4 

71.3 

74.2 

75.1 

79.5 

33.6 

36.5 

87.5 

89.6 

90.7 

90.9 

91.9 

GE 

600 

64. 7 

ft  7  •  A 

71.3 

74.2 

73.3 

79.7 

34.3 

37.5 

33.7 

91.0 

92.5 

92.8 

93.9 

r,r 

400 

64. 7 

6  7.4 

El  .5 

74.6 

73.7 

•30.2 

34.9 

38.  1 

39.3 

91.6 

93.4 

94.0 

96.2 

GE 

300 

64.7 

67.4 

71.8 

74.6 

78.7 

30.2 

84.9 

">3. 2 

89.4 

91.9 

94.0 

94.7 

96.2 

GE 

200 

64.  7 

ft  7  • 

71.5 

74.8 

73.7 

30.2 

34.9 

3fc.2 

89.4 

91.9 

94.0 

94.7 

96.3 

GE 

100 

64.7 

6  7.4 

71.5 

74.6 

78.7 

80.2 

84.9 

88.2 

89.4 

91.9 

94.2 

94.9 

96. fc 

GE 

000 

64. 7 

6  7  •  A 

71.6 

74 , 6 

73.7 

30.2 

84.9 

3  3.2 

39.4 

91.9 

94.2 

94.9 

96. £ 

TOTAL  NJMjER  OF  OBSERVATIONS  849 
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’FRCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


K. 

I.  SAWYER  AF3 

MI 

PER  100 

OF  RECORD!  AUG  78  - 

JUL  88 

+  5 

month: 

FEB 

HOURS: 

12-14 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

1  K 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

n.i 

2977 

30.0 

30.0 

30.0 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

36.3 

30.3 

3C.3 

33.3 

35.3 

35.7 

35.7 

35.7 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

33.7 

35.7 

36.0 

36.0 

36.0 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

33.  9 

35.9 

36.3 

36.3 

36.3 

36.5 

36.6 

36.5 

3'6.5 

36.5 

36.5 

56.5 

3  7.2 

37.2 

37.6 

37.6 

37.  7 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

3  *:*  •  4 

38.4 

38.8 

38.8 

38.9 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

3  3.9 

39.9 

40.3 

40.  3 

40.4 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

4  3.2 

40.2 

40.5 

40.5 

40.6 

41.0 

41.0 

41.0 

41.0 

41.0 

41.0 

41.0 

43.0 

43.2 

43.6 

43.6 

43.7 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.  >> 

45.1 

45.5 

45.6 

45.  7 

46.1 

46.1 

46.1 

46.  1 

46.1 

46.1 

46.1 

49.1 

45.3 

45.7 

45.9 

45.9 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

4  7.3 

4  7.0 

4  7.9 

43.2 

48.6 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

4  ’  .  5 

47.7 

43.1 

48.3 

48.6 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.  1 

4  9.4 

49.(3 

49.9 

50.2 

50.5 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

->0.3 

51.0 

51.4 

81.6 

51.9 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

=  4.9 

55,0 

55.4 

55.6 

55.9 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

4  '  .  5 

58.0 

54.7 

59.0 

59.6 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

3  3.0 

43.5 

65.0 

65.6 

66.  I 

66.9 

67.1 

67.1 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

*><•  « 5 

45.1 

67.  1 

67.8 

68.  3 

69.1 

69.4 

69.4 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

-H.9 

69.7 

72.4 

73.6 

74.  3 

75.4 

75.7 

75.7 

76.0 

76.0 

76.2 

76.2 

79.4 

73.5 

76.9 

78.1 

78.8 

80. 0 

60.6 

80.6 

80.8 

80.9 

31.2 

81.2 

74.4 

75.7 

79.6 

81.0 

91.9 

83.4 

94.3 

84.3 

85.3 

85,4 

85.6 

85.6 

/  !>  •  6 

77.9 

81.9 

83.5 

54 . 5 

96.1 

87.0 

67.0 

88.0 

68.1 

88.3 

88.3 

7  7.3 

78.6 

82.7 

94.9 

85.9 

89.0 

88.9 

83.9 

89.9 

90.0 

90.2 

90.2 

7  3.0 

79.4 

a3. 5 

95.9 

86.9 

69.0 

90.0 

90.  1 

91. C 

91.2 

91.4 

91.8 

7  ).  1 

79.6 

83.6 

96.5 

87.5 

89.6 

90.7 

90.9 

91.9 

92.1 

92.3 

92.7 

7  9.3 

79.7 

84.3 

97.5 

.99.7 

91.0 

92.5 

92.8 

93.9 

94.1 

94.5 

94.8 

74.7 

30.2 

84.9 

88.  1 

39.3 

91.9 

93.4 

94.0 

95.2 

95.6 

96.3 

96.7 

7  ' .  7 

30.2 

84.9 

98.2 

89.4 

91.9 

94.0 

94.7 

96.2 

96.7 

97.9 

98.2 

7  3.7 

30.2 

84.9 

3a. 2 

89.4 

91.9 

94.0 

94,7 

96.3 

97.1 

98.5 

99.3 

73.  7 

30.2 

84.9 

88.2 

89.4 

91.9 

94.2 

94.9 

96.6 

97.4 

98.8 

99.6 

7  3.7 

90.2 

84.9 

99.2 

99.4 

91.9 

94.2 

94.9 

96.6 

97.4 

98.8 

100.0 

0  -  2  -  14 

l  1 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISI 

USAFETACt  ASHEVILLE  NC  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I  .  SAWYER  AFfe  MT  “  . “PeTFIOD  "OF  RECOROt  AUG 

LST  TO  UTC :  ♦  5  MONTH:  FEB  HOURS:  15 


CEILING 

IN 

FEET 

Ge  " 

7 

GE 

6 

GF 

5 

G  E 

4 

'GF 

3 

VISIBILITY  IN 

GE  Ge 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

l  •  • 

1 

NO 

CEIL 

29.1  ' 

29.9 

30.0 

30.  3  “ 

To.  3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

3 

Gc 

20000 

3S.T 

■“T5T9- 

36.2 

36.4 

36. 4 

36. 4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

3 

GE 

I  5000 

36.6 

36.9 

37.2 

3  7.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

3 

GE 

16000 

37.2 

37.5 

37.8 

39.0 

39.0 

38.0 

73.0 

33.0 

38.0 

38.0 

38.0 

33.0 

3 

GE 

14000 

38.6 

33.9 

39.2 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

3 

GE 

12000 

40.9 

41.1 

41.5 

41.3 

41.9 

41.8 

*1.8 

41.8 

41.6 

41.8 

41.8 

41.8 

4 

GE 

10000 

4  3 .3 

4  3.6 

"  4  379“ 

44.4 

44  •  6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44,6 

44.6 

44.6 

4 

GE 

0000 

43.6 

43.8 

44.2 

4  4,8 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

4 

GE 

5000 

45.3 

45.6 

45.9 

46.5 

46.9 

46.3 

46.8 

46.6 

46.8 

46.8 

46.8 

46. e 

4 

GE 

7000 

46.4 

46.6 

47.0 

47.6 

4  7.8 

47.8 

47.3 

47.8 

47.6 

47.3 

47.8 

47.8 

4 

GE 

6000 

46.6 

46.9 

47.2 

47.  3 

43.1 

43.1 

43.  1 

48.  1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

4 

GE 

5000 

47.6 

49.1 

49.4 

4  9.0 

49.2 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

4 

GE 

4500 

47.9 

49.1 

48.4 

49.0 

49.2 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

4 

GE 

4000 

49.6 

49.8 

50.  8 

8  1.6 

51.3 

51.9 

51.9 

52.1 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

5 

GE 

3500 

51.2 

51.5 

52.5 

53.4 

5  3.3 

53.9 

53.9 

54.1 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

5 

GE 

3000 

55.9 

56.2 

57.4 

59.2 

53.9 

59.0 

59.0 

59.  1 

59.2 

59.2 

59.4 

59.4 

5 

GE 

2500 

58.9 

59.2 

61.0 

62.1 

62.9 

6  3.0 

63  •  4 

63.6 

63.7 

63.8 

64.0 

64.0 

6 

GE 

2000 

62. 3 

63.  1 

66.3 

69.2 

69.6 

69.7 

70.1 

70.3 

70.4 

70.6 

70.7 

70.8 

7 

GE 

1800 

63.5 

64.4 

68 .  r 

69.5 

tt.c 

TTYl 

71.5 

72.1 

72.2 

72.6 

72.7 

72.8 

7 

GE 

1500 

65.  7 

67.  1 

71.6 

73.6 

76.0 

76.2 

77.0 

78.0 

78.4 

79.3 

79.7 

79.9 

8 

GE 

1200 

67.1 

68.9 

74.2 

76.7 

79.6 

79.9 

30.9 

32.0 

82.7 

83.9 

84.8 

85.0 

8 

GE 

’  000 

69.4 

70.  3 

75.9 

78.  7 

31.7 

82.1 

93.2 

34.5 

85.3 

86.5 

87.5 

87.8 

8 

GE 

900 

68.9 

70.7 

76.8 

79.6 

82.9 

63.  3 

64.  3 

86.0 

96.3 

98.0 

89.0 

89.4 

8 

GE 

900 

69.3 

71.1 

77.6 

30.  7 

94.1 

84.5 

85.5 

37.  5 

33.9 

90.1 

91.3 

91.6 

9 

GE 

700 

69.5 

71.4 

77.9 

81.3 

84.7 

95.0 

36.  1 

98.1 

39.5 

90.9 

92.5 

92.8 

9 

GE 

600 

69.6 

71.5 

79.0 

81.4 

34.3 

85.  3 

86.  3 

38.3 

99.8 

91.2 

92.8 

93.2 

9 

GF 

500 

69.6 

71.5 

73.0 

81.4 

94.3 

85.4 

86.5 

88.6 

90.0 

91.9 

93.8 

93.9 

9 

GE 

400 

69.6 

71.5 

79.0 

91.4 

94.3 

35.4 

36.5 

88.8 

90.3 

92.5 

94.5 

94.9 

9 

GE 

300 

69.6 

71.5 

79.0 

81.4 

94.8 

85.4 

66.5 

83.  8 

90.6 

93.3 

95.6 

96.1 

9 

GE 

200 

69.6 

71.5 

78.0 

81.4 

94.3 

95.4 

86.5 

86.8 

90.6 

93.3 

95.6 

96.1 

9 

GF 

100 

69.6 

71.5 

79.0 

81.4 

34.2 

85.4 

36.5 

33.8 

90.6 

93.3 

95.6 

96.1 

o 

GF 

•  •  i 

000 

69.6 

71.5 

73.0 

91.4 

84.9 

85.4 

86.5 

93.8 

90.6 

93.3 

95.6 

96.1 

9 

>  •  « 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  649 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
. FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


41'.  k.  I.  sahyER  "aFFTTF  PERlOo  'OF  RECORD:  SITG  78 '  JOL'M 

’I:  UTCS  ♦  5  MONTH!  FEB  HOURS:  15-17 


\ 

5:  ’ 

a  a  a 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  ge  ge 

21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

.  8 

TO  .“3“ 

30.3 

30. 

3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30. 

3 

2 

a  4 

36.4 

36.4 

"  36 . 

4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36. 

4 

;■  7 

.  5 

37.5 

37.5 

37. 

5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37. 

5 

.  0 

33.0 

36.0 

"  13. 

0 

33.0 

38.0 

73.0 

38.0 

38.0 

36.0 

38.0 

36.0 

38. 

0 

j  '-4 

c: 

39.5 

39.5 

39. 

5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39. 

5 

i  i 

m  A 

41.3 

41.8 

41 . 

3 

41.8 

41.  b 

41.8 

41.8 

41.8 

41. e 

41.8 

41.8 

41, 

8 

«. 

.  4 

44.6 

44.6 

44. 

6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44. 

6 

♦  4 

a  *% 

45.0 

45.0 

45. 

0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45. 

0 

7. 

•  3 

46.5 

66".  a 

46* 

8 

'46.8 

46.9 

46.0 

46.8 

46.8 

46.8 

46.6 

46  ,~B 

46. 

8 

•  7 

a 

47.3 

47.8 

47. 

3 

47.3 

47.6 

47.3 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47. 

8 

4  7 

#  l 

43.  1 

48.1 

48. 

1 

48.  1 

48.1 

48.1 

48.  1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48. 

1 

'♦  > 

.3 

4  9.2 

49.4 

49. 

4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49. 

4 

.  9 

4  9.2 

49.4 

49. 

4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49. 

4 

•  1 

a  '> 

51.3 

51.9 

51  . 

9 

52.1 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52 

2 

‘•i 

.  4 

53.3 

53.9 

53. 

9 

54.1 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54, 

2 

53.9 

59.0 

59. 

0 

59.  1 

59.2 

59.2 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59. 

4 

.  T 

.  i 

62.9 

63.0 

63, 

4 

63.6 

63.7 

63.8 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64. 

0 

,  "  * 

.  ^ 

6^  a  6 

69.  7 

70. 

1 

70.3 

70.4 

70.6 

70.7 

70.8 

70.9 

71.0 

71.0 

71. 

0 

i. 

a  7 

~TT.U 

TT71 

71  . 

5 

72.1 

72.2 

72.6 

72.7 

72.8 

72.9 

73.0 

73.0 

73. 

0 

n 

•  f> 

76.0 

76.2 

77. 

0 

78.0 

78.4 

79.3 

79.7 

79.9 

80.0 

80.1 

30.1 

80. 

1 

.  7 

79.6 

79.9 

30. 

9 

82.0 

82.7 

83.9 

84.8 

85.0 

85.2 

85.3 

85.3 

85. 

3 

.  7 

31.7 

82.1 

33. 

2 

84.5 

35.3 

86.5 

87.5 

87.8 

83.2 

88.5 

88.5 

68. 

5 

7 

a  6 

32.9 

83.3 

34. 

3 

86.0 

36.3 

88.0 

89.0 

89.4 

89.9 

90.  1 

90.1 

90. 

1 

■  ') 

.  7 

34.1 

04.5 

85. 

5 

37.5 

33. 9 

90.1 

91.3 

91.6 

92.1 

92.3 

92.3 

92. 

3 

■i 

.  3 

34.7 

35.0 

86. 

1 

30.1 

39.5 

90.9 

92.5 

92.8 

93.5 

93.8 

93.8 

94. 

1 

■  i 

.  4 

34.3 

35.3 

86. 

3 

39.3 

39.8 

91.2 

92.8 

93.2 

94.1 

94.3 

94.5 

94, 

8 

•i 

a  4 

34.3 

85.4 

86. 

5 

83.6 

90.0 

91.9 

93.5 

93.9 

94.9 

95.2 

95.3 

95. 

8 

<i 

.  4 

34.3 

35.4 

36. 

5 

88.8 

90.3 

92.5 

94.5 

94.9 

96.3 

96.6 

96.9 

97. 

4 

•’i 

a  4 

34.3 

35.4 

86. 

8 

33.8 

90.6 

93.3 

95.6 

96.1 

97.9 

93.1 

98.6 

99. 

1 

#  4 

34.3 

35.4 

36. 

5 

88.8 

90.6 

93.3 

95.6 

96.  1 

97.9 

98. 1 

99.2 

100. 

0 

•  i 

,  4 

34. S 

85.4 

36. 

5 

aa. 8 

90.6 

93.3 

95.6 

96.1 

97.9 

98.1 

99.2 

100. 

0 

■  i 

•  4 

34.3 

85.4 

86. 

5 

89.8 

90.6 

93.3 

95.6 

96.1 

97.9 

98.1 

99.2 

100. 

0 

- - 

* -  — 

-  '  -  ' 

— 
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OPERATING  LOCATION  "A"  _ PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBI 


USAFETAC, 

ASHE  VI L  L  E  N C 

FROM 

HOURLY 

□3SERVAT IONS 

OF  RE CORO :  AUG  78 
FEB  HOURS:  13-20 

station  number: 

727435 

STATION  NAME:  K.  I.  SAHYER  AF8  Ml 

LST  TO  UTC:  +  5  _ _ 

PER  1 00 
MONTHS 

CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GE  GE" 

3  21/2  2  11/2 

MILES 

GE 

l  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/3 

GE 

1/2 

NO 

CEIL 

“33 .  3  “ 

33.9 

33.9 

3579“ 

34.3 

34 . 3 

34.3 

34.  3 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

34. 

GE 

EOOOO 

407b“ 

40. 6 

40.3 

'  4078“ 

4  1.5' 

41.5 

41.5 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41. 

GE 

18000 

40.6 

41.2 

41.3 

41.3 

42.0 

42.0 

42.0 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42. 

GE 

16000 

40.6 

41.2 

41.3 

41.3 

42.0 

42.0 

42.0 

T272“ 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42. 

GE 

14000 

42.3 

43.3 

43.5 

43.5 

44.2 

44.2 

44.2 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44. 

GE 

12000 

43.  9 

44.5 

44  •  6 

44.6 

45.3 

45.3 

45.3 

45.5 

45.5 

46.5 

45.5 

45.5 

45. 

GE 

loooo- 

46.5 

4  7.2" 

4  776 

4  7.6 

4374"' 

4874 

4  3.4 

48.6 

4.875 

48.5 

48.5 

48.5 

48. 

GE 

9000 

46.  8 

47.6 

47.3 

4  7.3 

48.6 

48.6 

44.6 

43.8 

48. 8 

48,8 

48.9 

48.8 

48. 

GE 

8000 

49.5 

50.3 

50.6 

50.6 

51.5 

51.5 

51.5 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51. 

GE 

7000 

49.8 

50.6 

51.0 

51.0 

51.8 

61.8 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51. 

GE 

6000 

50.4 

51.2 

51.6 

51.6 

52.4 

52.4 

52.4 

52.5 

52.5 

52.5 

52.6 

52.5 

52. 

GE 

6000 

61.4 

52.3 

52.7 

52.7 

53.5 

53.5 

53.5 

63.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53. 

GE 

4600 

61.4 

62.3 

52.7 

52.7 

53.5 

53.5 

5  3.5 

63.6 

53.6 

63.6 

53.6 

53.6 

63. 

GE 

4000 

52.2 

53.4 

53.9 

53.  ? 

54.9 

54.9 

54.9 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55. 

GE 

3500 

53.1 

54.4 

54.9 

56.0 

56.2 

56.2 

56.3 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56. 

GE 

3000 

55.7 

57.1 

57.6 

57.7 

59.2 

59.4 

59.6 

59.  7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59. 

GE 

2500 

59.2 

60.9 

61.6 

6  1  .3 

63.6 

63.6 

63.8 

64.4 

*>4  •  4 

64  •  4 

64.4 

64.4 

64. 

GE 

2000 

63.4 

66.3 

66.4 

67.0 

69.7 

70.0 

70.  3 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71. 

GE 

1800 

64.8 

66.9 

63.  1 

69.3 

72.0 

72.2 

72.6 

74.0 

74.  1 

74.1 

74.1 

74.1 

74. 

GE 

1500 

69.4 

71.6 

72.9 

74.6 

77.9 

76.2 

78.9 

30.8 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81. 

GE 

1200 

70.7 

73.3 

75.0 

77.1 

81.0 

81.4 

92. 4 

84.6 

35.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85. 

GE 

1000 

71 . 1 

73.7 

75.6 

77.7 

32.6 

82.9 

84.2 

36.5 

37.3 

87.5 

67.8 

87.8 

88. 

GE 

900 

72.0 

74.7 

76.6 

73.9 

83.6 

84.0 

85.3 

87.8 

38.6 

88.8 

89.0 

39.  C 

89. 

GE 

800 

72.3 

75.0 

76.9 

79.2 

94.0 

34.3 

95.6 

38.8 

90.  I 

90.3 

90.6 

90.6 

90. 

GE 

700 

72.3 

75.0 

76.9 

79.4 

94.2 

84.7 

86.0 

99.4 

91.2 

91.4 

91.6 

91.6 

92. 

GE 

600 

72.4 

75.1 

77.3 

79.7 

94.  7 

95.3 

86.7 

90.2 

92.0 

92.5 

92.7 

92.7 

93. 

GE 

600 

72.6 

75.4 

77.7 

80.2 

35.4 

86.0 

88.1 

91.9 

93.3 

94.2 

94.9 

94.9 

95. 

GP 

400 

72.7 

75.5 

77.9 

30.3 

35.5 

86.  1 

88.3 

92.5 

94.3 

94.8 

95.6 

95.6 

96. 

GE 

300 

72.7 

75.5 

77.9 

80.  3 

85.  6 

36.2 

49.5 

92.6 

94.8 

95.4 

96.2 

96.3 

96. 

GE 

200 

72.7 

75.5 

77.9 

80.  3 

85.6 

86.2 

88.5 

92.6 

94.8 

95.5 

96.5 

96.6 

97. 

GE 

100 

72.7 

75.5 

77.9 

90.3 

95.6 

86.2 

88.5 

92.6 

94.8 

95.5 

96.5 

96.6 

97. 

GE 

000 

72. 7 

75.5 

77.9 

90.3 

35,6 

86.2 

83.5 

92.6 

94. R 

95.5 

96.5 

96.6 

97. 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  849 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

OF  CEILING 

VERSUS 

VISIBILITY 

' 

FROM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

*:on  name:  k. 

I.  SAWYER  AF3 

MI 

PER  1 00 

OF  RECORD: 

AUG  78  - 

JUL  88 

T 3  UTC : 

♦  5 

. . .  - 

MONTH: 

FEB 

HOURS: 

18-20 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

.  OF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

33.9 

34.3 

34T3 

“34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

4C.  3 

41.  *5 

41.5 

4  1 . 5 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

.1.3 

42.0 

42.0 

42.0 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

41.3 

42.0 

42.0 

42.0 

41.5 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42  :y 

42.2 

4T:2 

42.2“ 

4  3.8 

44.2 

44.2 

44.2 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

4  7 . 6 

4  3.4 

~4l74 

"43.4 

48.5 

46.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

4B.5 

48.5 

48.5 

4  7.3 

43.6 

48.6 

48.6 

49.8 

48.8 

48.8 

48.9 

49.8 

48.9 

48.8 

48.8 

48.8 

‘"•9.6 

51.5 

51.5 

51.5 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

1 . 0 

51.3 

51.8 

51.3 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

3  L . 

52.4 

52.4 

52.4 

52.5 

52.5 

62.5 

52.6 

52.5 

52.6 

52.5 

52.5 

52.5 

r.  3. 7 

53.5 

53.5 

53.5 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

3  2.7 

53,5 

53.5 

53.5 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

3  1  .  1 

54.9 

54.9 

54.9 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

"5  *1 . 0 

56.2 

56.2 

56.3 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

"3  7.7 

59.2 

59.4 

59.6 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

1  .  3 

63.6 

6  3  •  6 

63.9 

64.4 

64  •  4 

64,4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

4  7.3 

69.7 

70.0 

70.  3 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.0 

71.8 

71.3 

71.8 

71.8 

’  ">>.3 

72.0 

72.2 

72.6 

74.0 

74.  1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.  i 

74.1 

74.  •:. 

77.9 

76.2 

78.9 

80.6 

91.6 

91.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

77.1 

31.0 

91.4 

92.4 

34.6 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

95.7 

85.9 

85.9 

85.9 

'  77.7 

52.6 

a2.9 

64.2 

36.5 

37.3 

57.5 

87.8 

87.8 

88.0 

88.2 

86.2 

88.2 

'  .  ' 

63.6 

84.0 

35.  3 

97.9 

38 . 6 

86.8 

89.0 

89.0 

69.3 

89.5 

89.5 

89.5 

7  3.3 

“4.0 

34.3 

85.6 

88.3 

90.  i 

90.3 

90.6 

90.6 

90.8 

91 .0 

91.2 

91.2 

7  7.4 

34.2 

94.7 

36.0 

39.4 

91.2 

91.4 

91.6 

91.6 

92.0 

92.2 

92.5 

92.6 

'  7  7.7 

34.7 

95.3 

36.7 

90.2 

92.0 

92.5 

92.7 

92.7 

93.1 

93.3 

93.6 

93.8 

'  i.2 

35.4 

96.0 

69.1 

91.9 

93.9 

94.2 

94.9 

94.9 

95.3 

95.6 

96.0 

96.2 

<  :.  3 

36.5 

86.1 

99.3 

92.5 

94.3 

94.6 

95.6 

95.6 

96.0 

96.3 

96.7 

96.9 

<  -0.3 

95.6 

96.2 

88.5 

92.6 

94.  S 

95.4 

96.2 

96.3 

96.9 

9?. 3 

9?. 6 

96.0 

35.6 

96.2 

99.5 

92.6 

94.8 

95.5 

96.5 

96.6 

97.4 

98.2 

98.8 

99.8 

1  .0.3 

35.6 

36.2 

88.5 

92.6 

94.6 

95.5 

96.5 

96.6 

97.4 

98.2 

98.9 

100.0 

•  1 

:.3 

95.6 

96.2 

P3.5 

92.6 

94.8 

95.5 

96.5 

96.6 

97.4 

98.2 

98.9 

100.0 

0  -  2  -  16 

.  “  v 


OPERATING  LOCATION  WA“ 
USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  V 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAMF :  K.  I.  SAWYER  AF  B  M*I  . . PERIOO  OF  REtfjRD:  A 

L5T  TO  UT C :  +  5  MONTH:  FEB  HOURS: 


CEILING  _ _ _  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  GE'  GF  ''  GE  OF  ~ . GE “  GE  '  GE  GE  GE  GE  GE  GE 

FEET  _ 7 _ 6 _ 5  4  3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/4  1  3/4  5/8 


NO 

CEIL 

35.6 

35.7 

36.4 

36.5 

37.0 

37.0  ' 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

GE 

20000“ 

40.6 

40. P 

41,5 

4  1.6 

42  70 

42.0 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

GE 

13000 

41.0 

41.1 

41.3 

41.9 

42.4 

42.4 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

GE 

16000 

41.0 

41.1 

41.8 

41.9 

42.4 

42.4 

42.6 

42.6 

42.6 

42  •  6 

42.6 

42.6 

GE 

14000 

42.3 

43.0 

43.3 

44.  1 

44.5 

44.5 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

GE 

12000 

43.5 

43.7 

44.5 

44.3 

45.2 

45.2 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

GE 

10000 

45.0 

45. 7 

46.1 

4673 

“46.3 

4f>  «  d 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

GE 

0000 

45.3 

45.6 

46.4 

46.6 

47.  1 

47.  1 

47.3 

4  7.3 

47.  3 

47.3 

47.3 

47.3 

GF 

3000 

47.0 

47.2 

43.1 

4  B  .  3 

43.9 

43.9 

49.  1 

49.  1 

49.1 

49.1 

49.  l 

49.1 

Gc 

7000 

47.7 

43.1 

43.9 

49.1 

50.1 

50.3 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

GE 

6000 

43.5 

48.9 

49.7 

49.9 

50.9 

51.1 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

GE 

5  000 

50.3 

5  3.6  " 

51.5 

51.7 

52.7 

52.9 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

GE 

4500 

51.2 

51.6 

52.4 

52.  7 

53.6 

53.8 

54.1 

54.  1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

GE 

40C0 

53.  r 

53.6 

54.7 

54.9 

56.1 

56.4 

56.7 

56.  7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

GE 

3500 

53.7 

54.3 

55.4 

55.7 

57.0 

57.5 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

GE 

3000 

55.9 

56.5 

58.1 

53.5 

60.0 

60.4 

60.7 

60.  7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

or 

2500 

59.4 

60.0 

62.0 

62.7 

64.2 

64.7 

65.0 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

GE 

2000 

62.2 

6  3.0 

65.1 

66.  1 

63.4 

69,3 

70.0 

70.6 

70.  7 

70.8 

70.  e 

70.8 

GE 

1300 

63,5 

04.3 

66 . 4 

67.5 

e>9 .  o 

70.  7 

71.5 

72.1 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

GE 

1500 

66.9 

67.7 

70.0 

71.1 

73.9 

74.9 

76.2 

77.5 

78.4 

78.7 

78.9 

73.9 

GE 

1200 

6  3.3 

69.6 

72.2 

73.7 

76.3 

77.9 

79.4 

90.3 

91.7 

82.0 

82.2 

82.2 

GE 

1C00 

69.7 

70.6 

73.3 

75.4 

73.9 

80.0 

91.9 

33.6 

34.6 

85.2 

85.5 

85.5 

GE 

000 

70.0 

71.0 

73.7 

75.9 

79.7 

30.8 

82.7 

84.3 

35.7 

86.3 

86.7 

86.7 

GE 

BOO 

70.6 

71.6 

74.4 

76.6 

80.7 

31.9 

83.7 

96.  1 

37.0 

37.6 

88.2 

sa. 2 

GE 

700 

70.6 

71.6 

74.4 

76.6 

30.  7 

31.9 

33.9 

36.3 

87.5 

38.3 

89.2 

69.2 

GE 

600 

70.9 

72.0 

75.0 

77.1 

31.3 

32.4 

84.6 

87.2 

38.7 

89.6 

90.7 

90.7 

GE 

500 

71 . 3 

72.4 

75.6 

77.9 

32.0 

“  837  2 

65.6 

89.3 

99.9 

91.0 

92.2 

92.2 

GE 

400 

71.4 

72.6 

75.7 

73.  1 

92.4 

33.6 

86.6 

89.9 

91.4 

92.9 

94.3 

94.3 

GF 

300 

71  .4 

72.6 

75.7 

73 .  1 

82.4 

33.6 

86.8 

90.6 

92.6 

94.2 

95.9 

96.0 

GE 

200 

71.4 

72.6 

75.7 

78.  1 

32.6 

33.9 

97.2 

91.0 

93.2 

95.2 

97.  1 

97.3 

GE 

100 

71.4 

72.6 

75.7 

73.  1 

82.6 

33.9 

37.2 

91.0 

93.2 

95.2 

97.1 

97.3 

GE 

000 

71.4 

72.6 

75.7 

73.  1 

32.6 

83.9 

e .7 . 2 

91.0 

93.2 

95.2 

97.1 

97.3 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

849 

0  -  2  -  17 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  DF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


Eme:  K.  I.  SAHYER  AF  2  MI  PER  1 00  OF  RECORD:  AUG  78  -JUL  88 

E :  ♦  5  MONTH:  FEB  HOURS!  21-23 


VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GE  G£ 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

3  7.0 

37.0 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.3 

4  2.0 

42.0 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.4 

4  2.4 

42.4 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.8 

42.4 

42.4 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42*6 

42.8 

44.5 

4^  .  5 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.9 

45.2 

45.2 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.6 

46.5 

46#  d 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

47.1 

47.  1 

47.1 

47.3 

47.3 

47.  3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.5 

4  3.9 

48.9 

49.1 

49.  1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.  1 

49.1 

49.1 

49.2 

30.1 

50.3 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.6 

30.9 

51.1 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.5 

52.7 

52.9 

53.1 

53.  1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.2 

51.6 

53.0 

54.  1 

54.1 

54.1 

54.  1 

54.1 

54.  1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.2 

5  6.  1 

56.4 

56.7 

56.  7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

5  7.0 

57.5 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.8 

6  0.0 

60.4 

60.  7 

60.7 

60.  7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.8 

64.2 

64.7 

65.0 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.4 

5  3.4 

69.3 

70.0 

70.6 

70.7 

70.6 

70. e 

70.8 

70.8 

70.6 

70.8 

70.9 

6 1  •  8 

70.7 

71.5 

72.1 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.6 

73.9 

74.9 

76.2 

77.5 

78.4 

78.7 

78.9 

78.9 

73.9 

78.9 

78.9 

79.0 

76.5 

77.9 

79.4 

30.3 

31.7 

82.0 

82.2 

82.2 

82.4 

82.4 

82.4 

82.6 

7  3.9 

30.0 

31.9 

33.6 

34.6 

35.2 

85.5 

85.5 

95.9 

85.9 

85.9 

86.0 

7  9.7 

30. 8 

52.7 

84.8 

35.7 

86,  3 

86.7 

36.7 

87.0 

87.0 

87.0 

67.2 

30.7 

31.9 

33.7 

36. 1 

3  7.0 

87.6 

86.2 

88.2 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

50.  7 

31.9 

33.9 

36.3 

37.5 

88.3 

89.2 

89.2 

89.0 

e9.8 

99.8 

89.9 

31.3 

32.4 

84.6 

87.2 

3e.7 

89.6 

90.7 

90.7 

91.3 

91.4 

91.5 

91.6 

32.0 

33.2 

65.6 

83.3 

39.9 

91.0 

92.2 

92.2 

92.8 

92.9 

93.1 

93.2 

*2.4 

*3.6 

86.6 

89.9 

91.4 

92.9 

94.3 

94.3 

94.9 

95.  1 

95.2 

95.3 

32.4 

33.6 

86.8 

90.6 

92.6 

94.2 

95.9 

96.0 

96.7 

96.8 

96.9 

97.  1 

32.6 

33.9 

07.2 

91.0 

93.2 

95.2 

97.  1 

97.3 

98.5 

98.9 

99.3 

99.6 

32.6 

33. 9 

87.2 

91.0 

93.2 

95.2 

97.1 

97.3 

98.5 

98.8 

99.6 

100.0 

32.6 

83.9 

“7,2 

91.0 

93.2 

95.2 

97.1 

97.3 

93.5 

98.8 

99.6 

100.0 

0  -  2  -  17 
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OPERATING  LOCATION  "A"  _  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VI S I B II 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

727435 

St AT I ON  name:  K. 

I.  SAHYER  afb 

MI 

PERIOD 

OF  RECORD!'  AUG 

73 

-- 

-  -  ■ 

LST 

TOIITC: 

+  5 

— 

.  . 

MONTH! 

FEB  HOURS:  ALL 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

NO 

CEIL 

32.5 

32. 9 

3  3.1 

33.3 

33.7 

33.7  - 

34. 0 

34.0 

34.  1 

34.1 

34.2 

34.2 

34., 

GE 

20000 

37.1 

’7.4 

3  7.7 

33.0 

3  3.5 

38.5 

38.3 

39.8 

38.9 

39.0 

39.1 

39.1 

39. 

GE 

13000 

37.4 

37.  7 

38.1 

38.4 

33.9 

38.9 

39.1 

39.2 

39.3 

39.4 

39.4 

39.4 

39.' 

GE 

16000 

37.5 

37.9 

33.2 

38.5 

39.0 

39.0 

39.3 

39.4 

39.4 

39.5 

39.6 

39.6 

39.1 

GE 

14000 

33.7 

39.0 

39.4 

39.3 

40.3 

40.3 

40.5 

40.6 

40.  7 

40.8 

40.9 

40.9 

40.' 

GE 

12000 

39.7 

40.1 

40.5 

40.3 

41.3 

41.3 

41.6 

41.7 

41 . 7 

41.8 

41.9 

41.9 

41.' 

GE 

10000 

41.5 

4  1. 9  ' 

42.3 

~4  2 .  7 

43.3 

4  3.3 

43.5 

4  3.6 

43.7 

43.8 

43.9 

43.9 

43.' 

GE 

9000 

42.0 

42.3 

42.3 

43.2 

43.  7 

43.8 

44.0 

44.1 

44.2 

44.3 

44.4 

44.4 

44.' 

GE 

3000 

44.2 

44.6 

45.0 

45.5 

46.0 

46.  1 

46.3 

46.4 

46.5 

46.6 

46.7 

46.7 

46 . 

GE 

7000 

45.2 

45.6 

46.1 

46.5 

47.1 

47.2 

47.5 

47.6 

47.7 

47.9 

47.9 

47.9 

47. 

GE 

6000 

45.6 

46.  1 

4  6«  6 

47.0 

47.7 

47.7 

48.0 

48. 1 

48.2 

48.4 

48.4 

48.4 

48.' 

GE 

5000 

46.  9 

47.4 

43.0 

43. 5 

49.2 

49.4 

49.7 

49.6 

50.0 

50.1 

50.2 

50.2 

50. 

GE 

4500 

47.2 

4  7.8 

4  8.4 

4  c  .  8 

49.7 

49.6 

50.1 

50.3 

50.4 

50.5 

50.6 

50.6 

60.' 

GE 

4000 

49.0 

49.6 

50.  A 

50,0 

51.8 

52.1 

62.5 

52.8 

52.9 

53.1 

53.2 

53.2 

53., 

GE 

3500 

49.8 

50.5 

51.4 

62.0 

53.0 

53.3 

53.8 

54.0 

54.2 

54.4 

54.5 

54.5 

54.' 

GE 

3000 

52.3 

53.5 

54  •  6 

55.3 

56.7 

57.0 

57.6 

57.9 

58.0 

58.2 

58.3 

58.3 

58. < 

GE 

2500 

55.5 

56.4 

57.7 

5  8.7 

60.3 

60.7 

61.5 

62.0 

52.2 

62.4 

62.5 

62.5 

62.i 

OF 

2000 

58.5 

59.6 

61.5 

62.8 

64.9 

65.5 

66.9 

67.7 

0  7 . 9 

69.3 

68.6 

68.6 

69. 

GE 

1800 

59.9 

61.0 

63.0 

64.5 

66.3 

67.4 

69.0 

69.9 

70.2 

70.6 

70.8 

70.9 

71.1 

GE 

1500 

62.4 

6  3.7 

66.0 

67.9 

70.6 

71.5 

73.6 

75.0 

75.5 

76.3 

76.7 

76.6 

76.' 

GE 

1200 

64. C 

65.4 

68.  1 

70.3 

73.5 

74.4 

76.8 

78.3 

79.0 

79.9 

60.5 

90.7 

80.' 

GE 

1000 

65.2 

66  •  7 

69.6 

72.0 

75.6 

76.5 

79.3 

31.0 

31.3 

82.8 

83.7 

93.8 

84. 

GE 

900 

65.9 

67.5 

70.5 

73.0 

75.8 

77.  7 

80.7 

82.7 

93.4 

84.5 

85.4 

35.6 

86. 

GE 

«00 

66. 3 

67.9 

71.1 

73.7 

77.8 

78.  P 

61.7 

94.0 

84.9 

86.1 

87.0 

07.3 

67.' 

GE 

700 

66.7 

68.3 

71.5 

74.2 

.  A 

79.4 

82.5 

64 . 9 

85.9 

87.2 

88.4 

83.7 

89.' 

GE 

600 

66.9 

68.6 

71.9 

74.5 

76.3 

79.9 

83.0 

85.7 

86.  8 

88.  1 

89.4 

89.7 

90.' 

GE 

500 

67.1 

63.8 

7?. 2 

75.0 

79.4 

SO.  6 

84.0 

36.  a 

63,1 

69.3 

91.3 

91.7 

92.1 

GE 

400 

67.  3 

69.0 

72.6 

76.4 

79.9 

31.1 

84.3 

97.9 

89.3 

91.2 

92.9 

93.3 

94.1 

GE 

300 

67.4 

69.  1 

72.6 

75. 6 

60.  1 

■  sr.T 

35.2 

88.4 

90.  1 

92.2 

94.2 

94.9 

96.: 

GE 

200 

67.4 

65. 1 

72.6 

75.5 

30.1 

61.3 

85.3 

88.5 

90.3 

92.6 

94.7 

95.4 

97.1 

GE 

100 

6  7.4 

69.1 

72.6 

75.5 

80,  1 

81.3 

35.3 

88.6 

90.4 

92.7 

94.9 

95.5 

97., 

GE 

000 

67.4 

69.1 

72.6 

75.5 

80.  1 

91.3 

95.3 

88.6 

90.4 

92.7 

94.9 

95.5 

97. 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  6792 
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PERCENTAGE  FREuUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


.iMC;  K. 

I.  SAWYER  AFB 

Ml 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  78  - 

JUL  88 

'C  :  ♦  5 

-  .  _ 

MONTH: 

FEB  HOURS:  ALL 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

3  3 .  T 

337  7 

34.0 

34 . 0 

“34.1 

34.1 

34.2 

34,2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.3 

1  33.5 

36.5' 

38.8 

33.6 

33.9 

39.0 

39.1 

39.1 

39.1 

39.  1 

39.1 

39.1 

33.9 

38.9 

39.1 

39.2 

39.3 

39.4 

39.4 

39.4 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.0 

39.0 

39.3 

39.4 

39.4 

39.5 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

AO.  3 

40.3 

40.5 

40.6 

40.  7 

40.8 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

41.3 

41.3 

41.6 

41.7 

41.7 

41.8 

41.9 

41.9 

41.9 

41.9 

41.9 

41.9 

43.3 

43.3 

43.5 

43.6 

43.  7 

43.8 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.  7 

43.8 

44.0 

44.1 

44.2 

44.3 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

45.0 

46.  1 

46.3 

46.4 

46.5 

46.6 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

47.  1 

47.2 

47.5 

47.6 

47.  7 

47.3 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.7 

47.7 

46.0 

46.  1 

46.2 

48.4 

48.4 

48.4 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

4J.2 

49.4 

49.7 

49.6 

50.0 

50.  1 

80.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

49.7 

49.8 

50,  1 

50.3 

50.4 

50.5 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

51.5 

52.1 

82.5 

52.6 

52.9 

53.  1 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.3 

53.0 

83.3 

53.3 

54.0 

54.2 

54.4 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

55.7 

87.0 

57,6 

57.9 

58.0 

58.2 

58.3 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

50.3 

60.7 

61.5 

62.0 

62.2 

62.4 

62.5 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

54. Q 

65.5 

66.9 

67.  7 

67.9 

69.3 

68.6 

63.6 

68.7 

68.7 

63.7 

68.8 

45.3 

67.4 

69.0 

69.9 

70.2 

70.6 

70.8 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

70. o 

71.5 

73.6 

75.0 

75.5 

76.3 

76.7 

76.8 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

73.5 

74.4 

76.6 

76.3 

79.0 

79.9 

50.5 

80.7 

80.9 

80.9 

81. 0 

81.0 

74.5 

76.5 

79.3 

31.0 

81.6 

32.8 

83.7 

33.8 

e4.3 

84.4 

84.5 

84.5 

7  5.3 

77.7 

60.7 

82.7 

33.4 

94.5 

85.4 

85.6 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

77.5 

78. e 

81.7 

34.0 

84.9 

86.1 

87.0 

87.3 

87.9 

88.0 

88.1 

88.1 

75.4 

79.4 

82.5 

84.9 

85.9 

37.2 

88.4 

88.7 

89.4 

89.5 

89.7 

89.9 

75.3 

79.9 

63.0 

65.  7 

86.6 

89.  1 

89.4 

89.7 

90.6 

90.7 

91.0 

91.2 

7  (.4 

80.6 

34.0 

36.  a 

68.  1 

39.6 

91.3 

91.7 

92.8 

93.0 

93.3 

93.6 

79.9 

31.1 

64.6 

37.9 

89.  3 

91.2 

92.9 

93.3 

94.6 

94.8 

95.4 

95.7 

40 . 1 

317  3 

~  88.2 

85.4 

90.1 

92.2 

94.2 

94.8 

96.  3 

96.5 

97.2 

97.6 

9  0.1 

31.3 

35.  3 

38.5 

90.  3 

92.6 

94. 7 

95.4 

97.0 

97.5 

98.4 

99.2 

30.1 

31.3 

85.3 

68.6 

90.4 

92.7 

94.9 

95.5 

97.2 

97.7 

98.8 

99.7 

49.  1 

31.3 

35.3 

88.6 

90.4 

92.7 

94.9 

95.5 

97.2 

97.7 

98.9 

100.0 

0  -  ~2  -  IB 


OPERATING  LOCATION  "A''  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIB 

USAFETAC.  ASHEVILLE  NC  . '  " .  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER  5 

72,7635 

STATION  NAME:  K. 

I.  SAWYER  AF  3 

MI 

PER  TOO 

OF  RECORD:  AUG  7 

..  . 

- - 

_ LST 

TO  IJTC : 

+  5 

- -  .. 

month: 

MAR 

HOURS: 

00-0 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

G€ 

OF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

Gl 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/6 

l 

3/6 

5/8 

1/, 

NO 

CEIL 

39,0 

30.2 

39.5 

30.6 

o 

• 

o 

60.0 

60.1 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60, 

GE 

20000 

62.2 

62.6 

6  2 . 6 

62. 7 

6  3.2 

63.2 

63.3 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63, 

GE 

1  3000 

62.5 

62.7 

62.0 

63.0 

63.5 

63.5 

63.7 

63.8 

63. S 

63.3 

63.8 

63.9 

63, 

GE 

16000 

62.6 

62.7 

62.0 

63.0 

6  3.5 

63.5 

63.7 

63.8 

63.8 

63.6 

63.8 

63.8 

63, 

GE 

16000 

62.5 

62.7 

62.9 

6  3.0 

63.5 

63.5 

63.7 

63. 8 

63.8 

63.3 

63.0 

63.8 

63. 

GE 

12000 

62.6 

62.6 

63.0 

63.1 

63.7 

63.7 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

66, 

GE 

10000 

63.3 

66.0 

66.2 

66.6 

66.2 

65.2 

65.3 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65, 

GE 

9000 

66 , 6 

66.8 

66.  1 

65.3 

66.0 

66.0 

66.  1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66. 

GE 

3000 

66.3 

46 «  6 

66.3 

67.0 

63.0 

68.0 

66.  1 

68.2 

66.2 

63.2 

68.2 

68.2 

63. 

GE 

7000 

67.0 

67,2 

67.5 

67.7 

63.3 

68.8 

63.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69. 

GE 

6000 

67.  1 

67.3 

67.6 

6  7.  3 

63.0 

6  8.9 

69.0 

69.1 

69. 1 

69.1 

69.1 

69.1 

69. 

GE 

6000 

6-5.3 

66.5 

6  3.6 

69.0 

50.3 

50.3 

50.6 

50.5 

50.5 

50. 5 

50.5 

50.5 

50. 

GE 

6600 

60.6 

69.7 

50.0 

50.2 

51.5 

51.5 

51.6 

51.7 

51.7 

5  1.7 

51.7 

51.7 

51 . 

GE 

6000 

62.5 

5  2.8 

63. 1 

53.  3 

56.6 

56.6 

56.7 

56.8 

56.8 

56.6 

56.0 

56.8 

56. 

GE 

3600 

53.5 

53.9 

56.2 

56.6 

55.7 

56.  7 

55.8 

55.  9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

56. 

GE 

3000 

56.5 

56.8 

57.2 

5  7.6 

59.0 

59.0 

59.6 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59. 

GE 

2600 

50.6 

59.  7 

60.  1 

60.6 

62.2 

62.2 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62. 

GE 

2000 

63  •  5 

63.0 

66.7 

66.7 

67.7 

67.7 

63.5 

68.9 

69.  1 

69.  1 

69.1 

69.1 

69. 

GE 

I  BOO 

66.6 

66.8 

65.7 

6  6.  7 

6  3.7 

68.8 

69.6 

70,2 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70. 

GE 

1500 

66.2 

66.7 

6  7.5 

63.6 

70.5 

70.9 

72.6 

73.0 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73. 

GE 

1200 

67.1 

67.5 

63.6 

69.  6 

72.6 

72.6 

76.6 

75.2 

75.6 

75.7 

75.7 

75.8 

76. 

GE 

1000 

67.5 

63.0 

6  8.0 

70.2 

73.6 

73.  7 

75.7 

76.2 

76.9 

77.2 

77.3 

77.6 

77. 

GE 

POO 

1 

6  6.8 

69.6 

71.  t 

76.6 

76.8 

77.0 

77.5 

7S.6 

76.7 

78.3 

76.9 

79. 

GE 

300 

6? .  5 

V3  •  5 

70.0 

71.5 

75.3 

75.5 

77.6 

78,6 

79.5 

°0.  1 

30.2 

30.  3 

80. 

GE 

700 

68.7 

69.2 

70.6 

72.2 

76.  I 

76.3 

78. ,  7 

79.3 

81.1 

Bi  .8 

82.0 

82.2 

02. 

GE 

600 

69.  1 

69.7 

71.2 

73.2 

77.6 

78.0 

81 .0 

82.5 

36.1 

35.1 

P5.6 

85.7 

86. 

GE 

600 

60.? 

70.3 

72.0 

76.3 

78.9 

79.6 

82.6 

8  6.9 

36.6 

37.8 

88.5 

88.6 

69. 

GE 

600 

69.9 

70.5 

72.3 

76.7 

79.3 

80.6 

86.0 

56.6 

33.2 

39.6 

90.2 

90.3 

91. 

GE 

300 

70.  1 

70.  8 

72.5 

75.1 

6  0.4 

81.6 

55.6 

S3. 6 

90.  1 

02.0 

93.6 

93.5 

96. 

GE 

200 

70.  1 

70.8 

7  2.5 

75.  1 

80.6 

81.6 

85.9 

89.6 

91.2 

93.6 

95.  1 

95.2 

96. 

GE 

100 

70.  1 

70.8 

72.5 

75.1 

80.6 

81.6 

85.9 

39.6 

91.2 

93.6 

95.1 

95.2 

96. 

Gr 

000 

70.  1 

70.8 

7  2.5 

76.  1 

30.6 

81.6 

85.9 

80.6 

91.2 

93.6 

95.1 

95.2 

96. 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

0 


2 
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percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


f  V.  Oam"E':  K.  f.  SAWYER  AF3  Ml  '  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  -  JUL  BB 

t •  TC  s  ♦  5  month:  MAR  hours:  00-02 
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36.2 

36.3 

37.0 

3  7.2 

37.6 

37.5 

37.8 

33.6 

33. 6 

38.5 

30.6 

38.6 

30.7 

GE 

i«ooo 

36.3 

36.6 

37.  1 

37.3 

37.6 

37.7 

36. 0 

33.5 

36 .6 

38.6 

38.7 

38.7 

30.  e 

GF 

16000 

36.6 

36.7 

37.2 

37.6 

37.7 

37.6 

36.1 

3-3.6 

38.7 

30.7 

38.8 

33.6 

30.9 

GE 

16000 

36.0 

37.1 

37.6 

3  7.6 

33.2 

3.3.3 

33.5 

30.0 

30.1 

30.1 

30.2 

39.2 

39.6 

GE 

12000 

33.2 

33.6 

33.9 

30.2 

30.6 

39.7 

60.0 

60.5 

60.6 

60.6 

60.8 

60.8 

60.9 

GE 

10000 

30.6 

60.0 

60.3 

6  0.0 

61.2 

61.3 

6  1.6 

62.2 

62.3 

62.3 

62.6 

62.6 

62.5 

GF 

9000 

60.0 

60.2 

60.3 

61.1 

61.6 

61.6 

6  1.3 

62.6 

62.6 

62.5 

62.6 

62.6 

62.7 

GE 

8  000 

61.1 

62.0 

62.6 

62.0 

63.2 

63.3 

63.7 

66.2 

66  .  ? 

66.3 

66.6 

44 . 4 

66.5 

GE 

7000 

63.1 

6  3.3 

6  3.0 

6*. 2 

66  •  5 

66.6 

66.9 

65.5 

65.6 

65.6 

65.  7 

65.7 

65.6 

GE 

6000 

66.1 

44  •  3 

65.1 

4S  •  4 

66.7 

65.8 

66. 1 

'•6.7 

66.E 

66.8 

66.9 

66.9 

67.0 

GE 

6000 

6  6 . 0 

6  6.3 

67.2 

6  7.5 

6  7.3 

66.0 

6  3.6 

6  9.9 

60.0 

60.0 

60.  1 

60.1 

60.2 

GE 

6  600 

66.  ? 

66.3 

67.6 

6  E  .  0 

6  3.6 

4  <3  •  6 

60.  1 

60.  7 

60.8 

60.8 

69.0 

69.0 

50. C 

GE 

6000 

67.6 

6  3.2 

6  0.0 

6  0.6 

5  0 . 0 

50.  1 

60.6 

51.3 

61.6 

51.5 

51.6 

51.6 

51.7 

GE 

3600 

63.6 

60.1 

50.0 

50.3 

61.0 

51.2 

51.7 

62.6 

52.5 

52.0 

52.7 

52.7 

52.8 

GE 

3000 

60.0 

6C.6 

61.3 

6 1 . 3 

53.0 

63.3 

66.0 

56.6 

56.7 

56. e 

56.0 

56.9 

55.1 

GE 

26  00 

61.6 

5  2.2 

6  3.2 

53.  7 

65.1 

56.6 

6o .  1 

66.3 

67.0 

57.1 

57.2 

57.2 

57.3 

J  L 

2000 

63. 1 

66.0 

5  7.3 

5  7.3 

50.  7 

60.1 

61.2 

61.9 

62.5 

62.7 

63.0 

63.0 

63.  1 

GE 

1600 

56.7 

37.3 

5.3.0 

6  0.5 

61.3 

61.7 

62.9 

63.7 

66.2 

66.6 

66.7 

86.7 

66.8 

GE 

1600 

60.3 

60.3 

62.2 

62.  - 

65.0 

67.6 

63.5 

69.0 

69.6 

69.9 

60.0 

70.0 

GE 

120  0 

62.0 

32.0 

66.6 

66.3 

6  3.3 

63.  P 

70.6 

71.6 

72.6 

72.  7 

73.6 

73.6 

76.  C 

GE 

1000 

63. 1 

66 . 1 

66.-5 

6  6  •  S 

60 . 6 

70.2 

72.5 

73.6 

76.6 

76.1 

75. B 

75.8 

76.3 

GE 

ooo 

6  3  •  H 

66.7 

6o .  7 

6  7*4 

70.3 

71.6 

73.0 

76.0 

76.3 

7  6  •  b 

77.6 

77.6 

73.0 

GF 

POO 

66.  ! 

63. 1 

67.1 

6  7.3 

71.6 

72.3 

76.9 

76.  3 

77.6 

78.6 

79.6 

79.8 

6  0.3 

GE 

700 

66.7 

65,7 

67.7 

6  5.6 

72.3 

73.0 

76.2 

7o  .  0 

79.1 

8,0.6 

81.7 

81.7 

8  2.6 

Gc 

600 

66. 1 

6  *3  •  r 

63. 3 

6  0.0 

72.0 

73.3 

77.2 

7° .  2 

30. 5 

82.2 

8  3.9 

83.0 

65.2 

GE 

600 

65.6 

66.7 

60 . 0 

63.  5 

73.0 

76.7 

7  -i .  6 

P  0  •  6 

92.6 

86.5 

86.8 

86.0 

83.  3 

GE 

600 

66.  H 

66.9 

60.2 

70.0 

76.1 

75.1 

70.0 

31.6 

83. 3 

05.6 

98.0 

88.  3 

89.9 

GE 

300 

66 , 3 

6  7.0 

60.6 

7C.2 

7  6.6 

76.6 

7  0.9 

92.0 

35.6 

88.0 

90.9 

91.2 

93.3 

GE 

2  CO 

66.3 

67.0 

60.6 

70.7 

76.7 

75.3 

6C.6 

66.6 

87.3 

00.3 

93.6 

93.8 

96.1 

GF 

100 

63. 3 

67.0 

60.6 

70.2 

76.7 

75.3 

80.6 

66.6 

6  7.3 

80.8 

Q3.6 

03.3 

96.  1 

oco 

6  6 .  5 

67.0 

60.5 

70.2 

76.7 

76.0 

30.6 

36.6 

37.3 

<>0.  3 

03.6 

03.8 

06.1 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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Z 1 


CENT  AGE  EREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


<\  # 

I  .  SAwYER  afs 

mT - 

'  - -  ' 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  76  - 

JUL  88 

s 

month: 

MAR 

HOURS: 

06-08 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

2  1/2 

_ 2 

1  1/2 

1  A/* 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

» •  b 

3  A .  6 

3A.7 

35.3 

35.4 

35.4 

35.5 

35.5 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

'  •  T 

37.5 

3  7.8 

39.4 

36.5 

39.5 

38.6 

36.6 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

’  f, 

37.  7 

39. C 

33.5 

36.6 

38.6 

38.7 

38.7 

33.8 

38.8 

38.8 

38.3 

’.7 

37.8 

39.1 

33.6 

38.7 

38.7 

38.8 

33.6 

38.9 

38.9 

36.9 

38.9 

•  t 

3  3.3 

33.5 

39.0 

39.1 

39.1 

39.2 

39.2 

39.4 

39.4 

39.4 

39.4 

39.7 

A  0 . 0 

40.5 

40.6 

40.6 

40.8 

40.8 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

.  ? 

41.3 

A  l  .  0 

42.2 

42.3 

42.3 

42.4 

42.4 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

•  1 

41.5 

A  1.3 

42.4 

42.5 

42.5 

42.6 

42.6 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

.  2 

A3. 3 

A3.  7 

44.2 

44.3 

44.3 

44.4 

44,4 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

.  > 

A  A .  6 

44. 9 

45.5 

45.6 

45.6 

45.  7 

45.7 

45.8 

45.8 

45.8 

45.3 

.  1 

AW 

49. 1 

46.  7 

46.6 

46.9 

46.9 

46.9 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

A  8  .  (J 

4  8.4 

4  3.9 

49.0 

49.0 

49.1 

49.1 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

•  s 

4  3.6 

49.1 

49.7 

49.8 

49.8 

49.9 

49.9 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

83.  1 

50.6 

51.3 

81.4 

51.5 

51.6 

51.6 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

81.2 

51.7 

52.4 

52.5 

52,o 

52.7 

52.7 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

•  J 

83.3 

94.0 

54.6 

54.7 

54.6 

54.9 

54.9 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

.  1 

3  8.4 

8o .  1 

56.3 

87.0 

57.1 

57.2 

57.2 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

.  7 

50.  1 

91.2 

61.9 

62.5 

62.7 

63.0 

63.0 

63.  1 

63.1 

63.1 

63. 1 

.  ? 

61.7 

62.9 

63.  7 

64.2 

64.4 

64.7 

64.7 

64.3 

64.8 

64.6 

64.8 

a  ) 

85.9 

o  7  •  6 

63.5 

69.0 

69.4 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

.  1 

#  P 

70.6 

71.6 

72.4 

72.7 

73.4 

73.4 

74.0 

74.1 

74.1 

74.  1 

# 

7  J .  2 

72.9 

73.5 

74.4 

75.1 

75.8 

75.8 

76.3 

76.5 

76.5 

76.5 

71.4 

73.9 

74.9 

75.8 

76.0 

77.4 

77.4 

73.0 

79.  1 

78.  1 

78.1 

.  " 

72.3 

74.9 

76.3 

77.4 

76.6 

79.6 

79.8 

80.3 

80.4 

80.4 

80.6 

73.0 

75.2 

76.0 

79.  1 

80.4 

61.7 

81.7 

82.4 

82.5 

82.5 

82.7 

.  ) 

73.  j 

77.2 

79.2 

90.5 

82.2 

83.9 

83.9 

85.2 

85. 3 

85.3 

85.7 

74.7 

7^.6 

90.6 

92.5 

64.5 

96. e 

86.9 

89.3 

88.4 

88.5 

86.9 

.  1 

75.1 

79.0 

91.6 

83.3 

85.4 

98.0 

88.3 

89.9 

90.2 

90.3 

91.1 

•  ‘  ♦ 

79.  A 

79.9 

92.9 

95.6 

88.0 

90.9 

91.2 

93.3 

93.8 

93.9 

94.  7 

.  7 

75.  <5 

90.4 

94.4 

87.3 

90.3 

93.4 

93.8 

96.1 

97.0 

97.4 

98.4 

.  7 

75.3 

83.  A 

64.4 

97.3 

90.3 

93.4 

93.8 

96.1 

97.3 

98.2 

99.9 

.  7 

75,3 

80.4 

94.4 

3  7.3 

°0. 3 

93.4 

93.6 

96.1 

97.3 

98.2 

100.0 

0 
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I 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VI 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  ~  "  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFS'  MI  PERIOD  OF  RECORD:  Al 

LST  TO  UTC:  +5  MONTH:  MAR  HOURS:  C 


CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GF 

GE 

GE 

GF 

GE 

FEET 

7 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

NO 

CEIL 

31.3 

31. 8 

32.3 

32.6 

33.0 

33.1 

33.1 

33.1 

33.1 

33.1 

33.1 

33.1 

r,  f 

20000 

34.7 

36.3 

35.9 

36.  T 

36.7 

36.  B 

36 .  a 

36.6 

36.3 

36.8 

36.0 

36.6 

GE 

13000 

3K.5 

36.3 

37.0 

37.2 

37.  7 

37.3 

37.B 

37.8 

3  7.6 

37.8 

37.3 

37.0 

cr 

16000 

36.0 

36.6 

37.2 

3  7.4 

33.0 

36. 1 

36.  1 

38.  1 

36.1 

33.1 

33.1 

38.1 

GE 

14000 

36.6 

37.0 

37.6 

37.  8 

38.4 

33.5 

38.5 

33.5 

38  •  5 

39.5 

38.5 

33.5 

GE 

12000 

37.6 

38.2 

35.6 

39.0 

39.7 

39.8 

39.8 

39.0 

39.8 

3Q.9 

39.8 

39.3 

GE 

10000 

40.0 

4  0.6 

4  1.4 

4  1.6 

42.3 

4  2.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

r,c 

0000 

40.0 

40.6 

41 .4 

41.6 

42.3 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

GE 

HO  00 

42.6 

43.2 

44.0 

44.3 

44.9 

45.1 

45.2 

4  5.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

GE 

7000 

44 .2 

44.8 

46.8 

46.2 

46.9 

47.0 

47.  1 

47.  1 

47.  I 

47.  1 

47.  1 

47.  1 

GE 

6000 

44.9 

46.6 

4  6,6 

47.0 

47.6 

47.6 

43.0 

43.0 

43.0 

46.0 

48.0 

43.0 

5F 

6000 

4  6.6 

47.1 

4  8.1 

4  H  •  6 

49.4 

49.6 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

GF 

4600 

46.7 

4  7,4 

43.4 

40.9 

4  9.3 

50.0 

50.  1 

5C .  1 

50.1 

60. 1 

50.1 

50.  1 

GE 

4000 

47.2 

46 . 1 

49.1 

49. 8 

50.9 

M.l 

51.2 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

GE 

3690 

47.  7 

46.6 

49.8 

50.4 

51.5 

51.7 

51.8 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

GE 

3000 

46.6 

49  •  ?> 

50.6 

51.3 

52.o 

52.8 

53.0 

c3. 2 

53.2 

53.3 

53.4 

53.4 

GP 

2600 

60.0 

50.9 

52.3 

6  3.3 

54.4 

54.7 

55.2 

55.5 

55.5 

55.6 

55.8 

55.6 

GE 

2000 

63.7 

r  4 . 6 

66.  1 

0  7.2 

5-3.6 

56.9 

59.6 

60.  1 

6C.2 

60.4 

60.6 

60.6 

GE 

1800 

66.6 

56.6 

58.2 

59.2 

60 .  S 

61.2 

61.9 

62.5 

62.6 

62.9 

63.1 

63.1 

GE 

1600 

58.2 

59.2 

61.1 

62.4 

64. 1 

64.7 

65.3 

66.7 

66.8 

67.2 

67.5 

67.5 

GE 

1200 

61.0 

62.2 

64.0 

o5 . 4 

67.1 

63.0 

69.2 

70.4 

70.6 

71.7 

72.6 

72.7 

GF 

10)0 

61.6 

63.2 

66.1 

66.5 

6  3.4 

69.2 

70.3 

72.2 

72.7 

73.9 

75.1 

75.2 

GE 

900 

62.6 

64.0 

65.9 

6  7.4 

69.4 

70.4 

71.9 

73.7 

74.3 

75.5 

77.0 

77.  1 

GC 

800 

63.0 

64.8 

66.9 

68.5 

70.8 

72.2 

74.1 

76.0 

76.9 

78.2 

30. 1 

80.3 

GE 

700 

63.4 

64.9 

67.3 

6  8.9 

71.3 

72.7 

74.6 

76.6 

77.5 

79.2 

81.4 

81.6 

GE 

600 

63.6 

66.3 

6  7.0 

69.7 

72.4 

74.3 

76.6 

73.  7 

79.9 

81.8 

84.6 

85.1 

GE 

600 

64.0 

65,8 

68.2 

70.0 

72.7 

74.6 

77.6 

=  0.9 

32.5 

65.2 

66.  1 

88.7 

GE 

400 

64.0 

65.6 

68.2 

70.0 

72.0 

74.7 

78.0 

81.7 

33.3 

66.2 

69.6 

90.4 

GE 

300 

•  0 

65.5 

65.3 

70.  1 

73.0 

75.1 

76.4 

32.3 

84.4 

87.7 

91.4 

92.4 

GE 

200 

64.  -j 

65.5 

6 a.  3 

70.  1 

73.0 

75.  1 

73.4 

82.4 

84.6 

38.4 

92.4 

93.5 

GE 

100 

64.0 

66.5 

63.3 

70.1 

73.0 

75.1 

32.4 

84.6 

08. 4 

92.6 

93.8 

GE 

000 

64.0 

66,8 

65.3 

70.  1 

73.0 

75.  1 

73.4 

32.4 

34.6 

63.4 

92.6 

93.6 

TOTAL  NUM3ER  OF  OBSERVATIONS  930 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


K.  I.  SAWYER  AF3  Ml  ~  '  PERIOD  OF  RECORDS  AUG  78  -  JUL  88 

t  C :  +  5  MONTHS  MAR  HOURSS  09-11 


J  w 

_ 3 _ 

VISIBILITY  IN 

GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

CF 

_ 1  l_/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

3  3.0 

33.1 

33.1 

33.1 

33.1 

33.1 

33.1 

33.1 

33.1 

33.1 

33.1 

33.1 

\ 

36.  7 

36.8 

36.0 

36.8 

36.9 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

37.  7 

37.8 

37.8 

37.8 

37.6 

37.6 

37.9 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

- 

33.0 

36.  1 

36. 1 

39.1 

38.1 

38.  1 

33.1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.  1 

3  i.4 

38.B 

38.5 

36.5 

38.5 

38.5 

38.5 

38.5 

33.5 

38.5 

38. K 

38.5 

30.7 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

3° .  8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

, 

47.3 

42. 4~ 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.3 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

44.9 

45.1 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

6  •  9 

47.0 

47.  1 

47.  1 

47.1 

47.1 

47.  1 

47.  1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.6 

47.6 

48.0 

43.0 

48.0 

46.0 

48.0 

48.0 

43.0 

48.0 

48.0 

48.0 

40.4 

49.6 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

40.8 

50.0 

50.  1 

50.  1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

BO.  0 

61.1 

51.2 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

. 

51.5 

51.7 

51.8 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

52.2 

52.3 

52.3 

52.3 

B2.6 

52.8 

53.0 

53.2 

53.2 

53.3 

53.4 

53.4 

53.7 

53.8 

53.8 

53.8 

‘>4.4 

54.7 

55.2 

55.5 

55.5 

55.6 

55.6 

55.8 

56.0 

56.  1 

56.  1 

56. 1 

8  1 . 6 

56.9 

59.6 

60.  1 

60.2 

60.4 

60.6 

60.6 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

60.8 

61.2 

61.9 

62.5 

62.6 

62.9 

63.1 

63.1 

63.5 

63.7 

63.7 

63.7 

♦ 

64.1 

64.7 

65.8 

66.7 

66  •  8 

67.2 

67.5 

67.5 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

87.1 

66.0 

69.2 

70.4 

70.8 

71.7 

72.6 

72.7 

73.3 

73.8 

74.0 

74.0 

6  3.4 

69.2 

70.6 

72.2 

72.7 

73.9 

75.1 

75.2 

75.8 

76.2 

76.5 

76.5 

. 

60.4 

70.4 

71.9 

73.7 

74.3 

75.5 

77.0 

77.1 

77.7 

78.2 

78.4 

78.4 

70.3 

72.2 

74.1 

76.0 

76.9 

76.2 

80.  1 

80.3 

81.1 

81.5 

81.8 

82.2 

* 

71.3 

72.7 

74.6 

76.6 

77.5 

79.2 

81.4 

81.8 

82.7 

83.1 

83.4 

83.8 

7 

72.4 

74.3 

76.6 

73.  7 

79.9 

91.8 

84.6 

85.1 

85.9 

86.3 

37.2 

87.5 

, 

72.7 

74,6 

77.6 

90.9 

92.5 

85.2 

88.1 

88.7 

89.7 

90.1 

91.0 

91.4 

7  2.8 

74.7 

78.0 

81.7 

33.3 

86.2 

89.6 

90.4 

91.4 

92.6 

93.5 

94.  1 

1 

73.0 

75.1 

76.4 

62.3 

84.4 

8  7.7 

91.4 

92.4 

93.4 

94.6 

96.0 

96.8 

73.0 

75,1 

78.4 

62.4 

84.6 

88.4 

92.4 

93.5 

94.6 

96.2 

97.7 

98.8 

1 

73.0 

75.1 

76.4 

62.4 

64  •  6 

88.4 

92.6 

93.8 

95.1 

96.7 

98.3 

99.7 

73.0 

76.  1 

73.4 

92.4 

34.6 

68.4 

92.6 

93. P 

95.1 

96.7 

98.3 

100.0 

0  -  2  -  22 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISI8IL 


USAFETAC, 

ASHFVILLE  NC 

F  ROM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER: 

727435 

STATION  name 

K. 

I.  SAWYER  AEB 

MI 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  78 

. . 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

- _  .. 

-  ■  - 

month: 

MAR 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GF 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

NO 

CEIL 

36.  1  “ 

36.5 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

GE 

20000 

AO. 6 

41.1 

41,5 

4 1  •  6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

GE 

13000 

A  1 . 5 

A  1 . 9 

42.4 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.6 

GE 

16000 

A  1 . 7 

A  2.2 

42  •  6 

42.7 

■ATrr 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

GE 

14000 

A2.5 

42. 9 

43.3 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

GE 

12000 

A3. 0 

A3 .4 

43.9 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

GE 

10000 

A5. 1 

45 . 5 

45.9 

46.0 

4  6.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

GE 

9000 

A5 . 3 

45.7 

46.1 

46.  2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

GE 

3000 

A  7 . 5 

43,0 

43.4 

43.6 

43. a 

48.3 

43.8 

48, 8 

4  B ,  9 

43.9 

48.9 

48.9 

43.9 

GE 

7000 

A3. 6 

43.9 

49.4 

49.6 

49.6 

49. 0 

49.3 

49.8 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

GE 

6000 

A3. 7 

49.1 

49.6 

49.3 

50.  1 

50.  1 

50.  1 

50. 1 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

GE 

6000 

43.9 

49. 5 

49.9 

50.  1 

5  0.4 

50.4 

4 

50.4 

50.5 

50.5 

50.5 

50.6 

50.5 

GE 

4*500 

A9.5 

50.0 

50.4 

50.  o 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

GE 

4000 

AP.9 

60.4 

50.9 

4  1.1 

51.5 

51.5 

51.5 

61.6 

51.7 

51.6 

51.9 

51.4 

52.0 

GE 

3500 

51  .1 

51.6 

42.0 

52.3 

52.9 

52.9 

53.1 

53.  1 

53.2 

53.3 

53.4 

53.4 

53.5 

GE 

3000 

62.3 

52.3 

53.3 

5  3  •  ‘3 

54.2 

54.2 

54.5 

54.5 

54.6 

54.7 

54.6 

54.8 

54.9 

GE 

2500 

65.1 

55.4 

56.2 

56.6 

57.3 

57.3 

57.3 

55.  1 

58.2 

56.4 

58.5 

58.5 

53. 6 

GE 

2000 

5  3.7 

c  9 , 2 

60,5 

41.2 

62.4 

62.6 

63.5 

63.3 

54 . 0 

64.2 

64.4 

64.4 

64.5 

r„r 

1300 

60.0 

60.6 

42.0 

42.  7 

63.9 

64.1 

65.4 

65.6 

66.0 

66.2 

66.6 

66.6 

66.7 

GE 

1500 

6  3.2 

64.2 

65.9 

64.9 

63.1 

63.3 

69.6 

69.3 

70.4 

70.8 

71.2 

71.2 

71.4 

GE 

1200 

65.  1 

66.3 

66.7 

70.  1 

71.5 

71.fi 

73.2 

73.4 

74.3 

74.7 

75.4 

75.6 

75.0 

GE 

1000 

65. 7 

67.1 

69.3 

71.2 

72.7 

73.4 

75.1 

75.5 

76.3 

76.9 

78.0 

78.2 

78.7 

GE 

900 

66.7 

63.  1 

71.3 

72.9 

74.5 

75.4 

77.3 

77.7 

73.7 

79.2 

80.4 

80.6 

81.4 

GE 

300 

67.0 

63.4 

71 .8 

73.4 

75.3 

76.  1 

73.4 

76.8 

30.0 

30.5 

82.3 

82.6 

83.3 

GE 

700 

67.4 

63.6 

72.4 

74.  <. 

76.5 

77.4 

79.3 

30.4 

01.6 

32.4 

84.  1 

84.4 

35.3 

GF 

600 

67.6 

69.0 

72.6 

74.5 

76.3. 

73.0 

80.3 

31.4 

32.5 

33.7 

85.6 

85.9 

87.2 

Gr 

300 

67. 3 

69.5 

73.2 

75.3 

77.6 

73. e 

ai  .6 

33.2 

84.9 

36.  1 

86.2 

83.5 

89.9 

GE 

400 

67.6 

69.7 

73.4 

75.5 

73,  l 

79.2 

32.3 

34.1 

85.3 

37.2 

89.9 

90.4 

91.9 

Gr 

300 

67.9 

59.7 

73.5 

75.6 

73.4 

79.7 

32.3 

34.7 

37.0 

83.  7 

91.4 

92.0 

93.7 

GE 

200 

67.3 

69.7 

73.5 

75.6 

73.4 

79.7 

32.9 

35.3 

87.8 

69.8 

92.R 

93.4 

95.3 

GE 

100 

67.  9 

6R.7 

73.5 

75.6 

73.4 

79.7 

02.9 

85.3 

37.8 

89.3 

92.9 

93.5 

95.6 

GE 

000 

67.3 

69.  7 

73.5 

75.6 

73.4 

79.7 

82.9 

35.3 

3  7.3 

09.6 

92.9 

93.5 

95.6 

TUTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


FROM  HOURLY 

OBSERVATIONS 

JUL  P.ft 

4 

a  me:  K. 

I.  SAWYER  AF3 

mT 

PERIOD 

OF  RECORD:  AtJG  78  “ 

re:  ♦  5 

month: 

MAR 

HOURS: 

12-14 

1 

1 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

i 

re" 

jL 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

I 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/6 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

i 

1 

36  •  6 

3676 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

i 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

1 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

1 

4777“ 

42.7 

42.7 

42.  T 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

4  2.7 

i 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

4, 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44. C 

44.0 

44.0 

44.0 

r  - 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

43.3 

48.8 

4  8.  S 

A  S  •  8 

4  R .  9 

43.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

49.6 

49.  R 

49.3 

49.8 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

C.' 

50.1 

50.1 

50.  1 

50. 1 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

L\ 

6  3.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

61.0 

61.0 

51.0 

51.0 

51.1 

51.1 

51.1 

51,1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

S' 

Si.  5 

51.5 

51.6 

51.6 

51.7 

51.8 

51.9 

51.9 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

56.0 

52.9 

53.1 

53.  1 

53.2 

53.3 

53.4 

53.4 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

t, 

54.2 

54.2 

54.5 

54.5 

54.6 

54.7 

54.6 

54.8 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

it 

5  7.3 

57.3 

57.3 

53.  1 

58.2 

58,4 

58.5 

58.5 

58.6 

58.6 

56.6 

56.6 

62.4 

62.6 

63.5 

63.8 

64.0 

64.2 

64.4 

64.4 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

6  3.9 

64.1 

65.4 

65.6 

66.0 

66.2 

66.6 

66.6 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

6  5.1 

69.3 

69.6 

69.8 

70.4 

70.8 

71.2 

71.2 

71.4 

71.3 

71.8 

71  .8 

77 

71.5 

71.8 

73.2 

73.4 

74.3 

74.7 

75.4 

75.6 

75.8 

76.3 

76.3 

76.3 

•‘2 

J4 

72.7 

73.4 

75.1 

75.5 

76.3 

76.9 

78.0 

73.2 

73.7 

79.4 

79.4 

79.4 

74.5 

76.4 

77.3 

77.7 

78.7 

79.2 

80.4 

80.6 

81.4 

82.0 

82.2 

82.2 

i  o 
v 

75.3 

76.  1 

75.4 

78.8 

30.0 

«0.5 

82.3 

82.6 

83.3 

84.0 

84.2 

84.3 

76.5 

77.4 

79.3 

90.4 

81.6 

82.4 

84.  1 

84.4 

85.3 

86.0 

86.2 

86.6 

K 

76.6 

78.0 

80.3 

31.4 

32.8 

83.7 

85.6 

85.9 

37.2 

83.1 

88.5 

88.8 

) 

77.6 

78.6 

81.6 

33.2 

34.9 

86.  1 

88.2 

88.5 

89.9 

90.9 

91.7 

92.2 

) 

37 

77.1 

75.4 

79.2 

79.  7 

92.3 

32.3 

94.1 

34.7 

35.3 

37.0 

87.2 
83.  7 

89.9 

91.4 

90.4 

92.0 

91.9 

93.7 

93.2 

95.3 

94.4 

96.6 

94.8 

97.0 

7  3.4 

79.7 

32.9 

35.3 

87.8 

89.8 

92.8 

93.4 

95.3 

97.0 

98.5 

99.2 

>7 

75.4 

79.  7 

92.9 

85.3 

37.8 

89.3 

92.9 

93.5 

95.6 

97.4 

98.9 

99.7 

1 

73.4 

79.  7 

82.9 

35.3 

37.3 

89.8 

92.9 

93.5 

95.6 

97.4 

98.9 

100.0 
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OPERATING  LGCATION  ux»  _  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  “  cROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  f.  SAHYER  AFB  Ml  PERIOD  OF  RECORD: 


-  „ 

—  -  - 

_ L  ST 

JTOUTC! 

_♦  5 

-  - . . 

month: 

MAR 

HOURS 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

Gfc 

GE 

GE 

CE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

EEET 

7 

t) 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

NO 

CEIL 

33.5 

3376 

33.7 

30.9 

33.3 

33Tb 

39.5 

3B.9 

33.9 

38.9 

38. 9 

33. 

GE 

2moo 

93.0 

9  3.1 

43.3  ~ 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.5 

43.5 

43.6 

43.5 

43. 

Of 

1  3000 

9  3.3 

99.0 

94.4 

44.6 

44.5 

44.5 

44.5 

44.6 

44.6 

44.6 

44  •  6 

44. 

GE 

1  6000 

99.0 

99.2 

44.6 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.8 

44.8 

44.  B 

44.8 

44. 

GE 

1400C 

99.5 

99.7 

46.2 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45. 

GE 

12000 

95.3 

95.5 

45.9 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.  1 

46.  1 

46.1 

46.  1 

46 « 

GE 

10000 

97.2 

9  7.9’ 

43.0 

48.1 

4  9.1 

48.1 

4  3  .  1 

43.2 

46.2 

48.2 

48.2 

43. 

GE 

9000 

97.7 

43.0 

4  3  •  *> 

4  3.6 

4°. 6 

43.6 

4  3  •  6 

43.7 

48.7 

43.7 

43.7 

48. 

GE 

«000 

50.0 

50.2 

50.3 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

51.0 

51.1 

51.2 

51.2 

51. 

GE 

7000 

51.3 

51.5 

52.0 

52  •  2 

52.2 

62.2 

52.2 

52.  3 

52.4 

52.5 

52.5 

52. 

GE 

6000 

51.3 

52.0 

52.6 

52.7 

52.8 

52 

52.9 

63.0 

53.1 

53.2 

53.2 

53. 

GE 

SO  00 

52.3 

52.6 

5  3.1 

53.  3 

53.4 

53.5 

5  3.7 

53.6 

53.9 

64. C 

64.0 

54. 

GE 

4500 

52.9 

53.2 

5  3.3 

54.0 

54.1 

64.2 

54.3 

54.4 

64.6 

54.7 

64.7 

64. 

GE 

9000 

59.1 

54.5 

55.3 

65.5 

55.6 

55.7 

55.8 

56.1 

56.3 

56.5 

56.6 

56. 

GE 

3500 

55.  7 

56.1 

56.9 

57.  1 

57.3 

57.4 

57.5 

57.3 

53.2 

58.3 

53.4 

53. 

GE 

3000 

57.3 

57.7 

53.6 

58.7 

58.9 

69.0 

59.  1 

59.5 

59.3 

59.9 

60.0 

60. 

GE 

2600 

59.  7 

60.2 

61 . 3 

61.7 

62.2 

62.3 

62.4 

62.7 

63.1 

63.2 

63.3 

63. 

GE 

2000 

63.3 

6  3.9 

65.3 

66.0 

66.3 

67.  1 

67.3 

67.6 

53.3 

63.4 

68.5 

69. 

GE 

1  BOO 

69,  1 

64.7 

66.6 

67.1 

67.3 

63.2 

66. 5 

66.9 

69.6 

69.7 

69.0 

69. 

GE 

1500 

67.0 

67.7 

69.9 

70.6 

71.4 

71.9 

72.5 

73.1 

73.6 

74.1 

74.6 

74. 

GE 

1200 

63.9 

70.0 

72.5 

73.7 

75.4 

76.0 

77.2 

78.2 

78.9 

79.5 

30.1 

30. 

GE 

1000 

69.6 

70.6 

73.3 

74.5 

76.2 

76.9 

73.2 

79.1 

79.9 

°0 . 6 

81.3 

61  • 

GE 

900 

70.0 

71.2 

73.9 

76.  1 

76.9 

77.5 

7  3.9 

30.  1 

31.1 

91.8 

82.5 

92  • 

GE 

BOO 

70.2 

71.4 

74.5 

75.  m 

77.7 

73.5 

80'.  1 

81.5 

82.3 

83.9 

34.6 

94. 

GE 

700 

70.2 

71.5 

74.9 

76.6 

73.5 

79.2 

91.1 

92.5 

93.9 

84.9 

85.7 

35. 

GE 

600 

7C.5 

71. R 

75.3 

77.1 

79.4 

80.2 

82. 2 

9  3.3 

65.5 

86.  7 

67.5 

07. 

GE 

SQO 

71.0 

72.5 

76.2 

78.2 

6  0.9 

81.3 

34.1 

36.1 

36.2 

39.  7 

91.0 

91  . 

GE 

400 

71.0 

72.6 

76.5 

78.4 

31.1 

62.3 

94.6 

66.8 

98.3 

90.4 

91.9 

92. 

GE 

300 

71.0 

72.6 

76.5 

73.4  “ 

31.3 

32.6  - 

35. 1 

97.2 

39.4 

91.0 

93.1 

94. 

GE 

200 

71.0 

72.6 

76«  6 

73.4 

81.3 

82.5 

■8  5.  1 

87.2 

69.4 

91.3 

93.7 

94. 

GE 

100 

71.0 

72.6 

76.5 

78.4 

31.3 

32.5 

36.1 

87.2 

39.4 

91.3 

93.7 

94. 

Gc 

000 

71.0 

72.6 

76.5 

78.4 

31.3 

82.5 

B  *3  •  1 

87.2 

89.4 

91.3 

93.7 

94. 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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r a t i o n  nans:  k. 

jT  TO  uTC :  +  5 

I.  SAWYER  AF8 

MI 

PERIOD 

MONTHS 

OF  RECORDS  AUG  78  - 
MAR  HOURSS  15-17 

JUL  '88 

Gt  GE 

VISIBILITY  IN 

GE  GE 

STATUTE 

GE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE  GE 

GE 

GE 

GE 

4  3 

2  1/2  2 

1  1/2 

1  1/4 

_  1 

3/4 

5/8  1/2 

3/6 

1/4 

0 

39.9 

'  38.8 

3  8.8 

38. S 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

33.9 

38.9 

38.9 

3e.9 

36.9 

1  4  3.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.5 

43.6 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

i  4  4.7 

44. 7 

44.7 

44.7 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

48.3 

45.3 

45 . 3 

45.3 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

4  5.4 

45.4 

45.4 

48.0 

46.0 

48. 0 

46.0 

46.  1 

46.  i 

46.1 

46.  1 

46.1 

46.  1 

46.1 

46.1 

46.1 

43.1 

48 . 1 

48. 1 

4  3.1 

48.2 

48.2 

43.2 

48.2 

43.2 

58. 2 

48. 2 

48.2 

48.2 

4  4 . 6 

49.6 

48.6 

4,3.6 

46.7 

48.7 

48.7 

43.7 

43.7 

48.7 

43.7 

48.7 

46.7 

50.0 

'50.9 

50.9 

6  0.9 

51.0 

51.1 

51.2 

51.2 

51.2 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.  3 

52.4 

52.5 

52.5 

52.5 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

82.7 

52.3 

52.9 

52.9 

63.0 

53.1 

53.2 

53.2 

53.2 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

3  3.3 

53.4 

53.5 

63.7 

63.6 

53.9 

64. C 

64.0 

54.0 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.0 

54.  1 

54.2 

54.3 

54.8 

54.6 

54.7 

64.7 

54.7 

54.8 

54.8 

54. H 

54.8 

55.5 

55.6 

55.7 

55.8 

56.1 

56.3 

66.5 

56.6 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

5  7.  1 

57.3 

57.4 

57.5 

57.3 

53.2 

58.3 

53.4 

53.4 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

5'  .7 

5  3.9 

39.0 

59.  1 

59.5 

59.3 

59.9 

60.0 

60.0 

60.1 

60.  1 

60.1 

6C  •  1 

51.7 

82.2 

62.3 

62.4 

62.7 

63.1 

63.2 

63.3 

63.3 

63.4 

63.7 

63.7 

63.  7 

85.0 

6  6.3 

67.  1 

67.  3 

67.6 

63.3 

63.4 

68.5 

63. 6 

63.6 

68.  e 

68.8 

68.8 

5  7.1 

6T.  3 

63.2 

66.5 

66.9 

69.8 

69.7 

69.8 

69.8 

69.9 

70.1 

70.1 

70.1 

75'.  5 

71.4 

71.9 

72.5 

73.1 

73.6 

74.  I 

74.6 

74.6 

74.7 

75.3 

75.3 

75.3 

73.7 

75.4 

76.0 

77.2 

78.2 

78.9 

79.5 

30.  1 

30.  1 

80.2 

80.8 

30.3 

80.8 

7  4,  5 

78.7 

76.9 

73.2 

79.1 

79.9 

"0.6 

61.3 

61.3 

81.5 

32.0 

82.0 

62.0 

75.1 

75.9 

77.5 

73.9 

30.  1 

31.1 

HI  .3 

82.5 

82.6 

82.8 

83.4 

83.7 

83.7 

7  5.8 

77.7 

7  3.5 

HO.  1 

61.5 

82.3 

8  3.9 

84.6 

84.7 

85.1 

85.8 

36. 1 

36.1 

78.5 

73.5 

79.2 

31.1 

32.5 

83.9 

84.9 

85.7 

35.8 

86.1 

86.9 

87. 2 

87.3 

77.1 

79.4 

s0.2 

62.2 

9  3.  3 

85.5 

86.  7 

87.5 

07.8 

88.4 

89.1 

89.7 

89.8 

7  3.2 

6  0.9 

61,8 

84. 1 

66.1 

86.2 

69 .  7 

"1  .0 

91.3 

91.9 

92.7 

93.4 

93.8 

7  5.4 

31.1 

62.3 

94,6 

e6.e 

33.3 

90.4 

91  .9 

92.5 

93.4 

94.4 

95.4 

95.7 

79.4 

6  r .  3 

“a?.  5 

35.1 

3777 

69.4 

91.0 

93.1 

94.0 

95. 1 

96.2 

97.3 

97.7 

7  ‘.4 

31.3 

32.5 

65.1 

87. 2 

69.4 

91.3 

93.7 

94.5 

95.9 

97.2 

98.7 

99.5 

74.4 

31.3 

32.5 

36.  1 

37.2 

89.4 

91.3 

93.7 

94.5 

95.9 

97.3 

98.8 

99.7 

7-:,4 

31.3 

82.5 

85.  1 

87.2 

89.4 

91.3 

93.7 

94.6 

95.9 

97.3 

98.8 

100.0 
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STATION  NUMBER:  7? 74 35  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFO  MI  PFRTOO  OF  RECORD:  Al 


. - 

— 

LST 

TO  UTC : 

+  5 

- -  . 

MONTH : 

MAR 

HOURS: 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GF 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

F 

EFT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

11/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/3 

NO 

CEIL 

41.0 

41.0 

"  41 .0 

41.0 

41.0 

41.1 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

OF 

20000 

4  6.3 

46*3 

46.3 

~  4  t.  .  T 

4  6. 5 

46.6 

46.3 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

GE 

19000 

47.4 

47.4 

47.4 

4  7.5 

4  7.6 

47.  7 

43.0 

43.1 

48.  1 

46.  1 

43.1 

48.1 

ST 

16(300 

47.4 

47.4 

47.  4 

4775 

47  •  6 

47.7 

48 . 0 

49.  1 

48.1 

48.1 

43.1 

48.1 

GE 

14000 

47.6 

47.6 

4  7.6 

47.7 

47.8 

43.0 

48.2 

46.3 

48.  3 

48.3 

48.3 

48.  3 

GE 

12000 

48.2 

43.2 

4  3.2 

4.9.3 

43.4 

48.5 

46.  7 

48.6 

48.3 

48.8 

48.8 

48.8 

GF 

13000 

50.0 

50.0  ' 

50.2 

50. 0 

50.9 

50.9 

51.1 

6  1.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

OF 

0000 

90.3 

50.3 

50.9 

51.0 

5  1.1 

51.2 

51.5 

61.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

GE 

8000 

5  3.4 

53.4 

53.3 

54.  3 

54.4 

54.5 

84 . 3 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

GE 

7000 

54.3 

54.3 

54.7 

55.3 

55.5 

55.6 

55.9 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

GE 

6000 

54.9 

54.9 

55.4 

59.9 

56.  1 

56.2 

56.6 

66.7 

56.  7 

56.7 

56.7 

56.7 

OF 

5000 

56.0 

•  1 

56.6 

57.  1 

57.4 

57.5 

57.3 

53.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

OE 

4500 

56.7 

56,9 

57.2 

57.7 

59.  1 

53.3 

58.6 

56.7 

56.7 

56.7 

58.7 

58.7 

GF 

4A00 

57.5 

57.6 

3S.2 

56.9 

8  9.2 

59.5 

59.9 

60.  1 

60.2 

50.2 

60.2 

60.2 

GE 

3500 

58.2 

5  9.3 

5  8.5 

59.  s 

60.0 

60.2 

60.6 

60.9 

.61.1 

61 . 1 

ei.i 

61.1 

GE 

3000 

59.5 

89.9 

60.4 

61.2 

61.6 

61.8 

62.5 

62.7 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

OP 

2500 

6  2.9 

63.0 

^4*3 

65.2 

65.7 

65.9 

66.0 

66.8 

67.1 

67. 1 

67.1 

67.1 

Or 

2000 

65.4 

65.5 

67.1 

4  2.1 

63.7 

63.9 

70.1 

70.4 

70.9 

71.0 

71.1 

71.1 

GF 

ia00 

65.9 

6s.  1 

67.7 

69.  7 

61. 7' 

70.  0  ‘ 

71.2 

71.5 

71.9 

72.0 

72.2 

72.2 

GE 

1500 

63.1 

63.6 

70.9 

71.o 

72.9 

73.2 

74.6 

74.9 

75.6 

76.0 

76.6 

76.6 

GE 

120. 

7C .  1 

7C.6 

7  2.6 

73.9 

79.6 

76.0 

77.6 

78.3 

79.1 

79.4 

80.0 

80.0 

1000 

71.2 

71.7 

73.7 

78.1 

76 . 0 

77.4 

79.2 

80.3 

81.2 

3  1.4 

82.0 

82.0 

G  E 

900 

71.6 

72.2 

74.1 

75.3 

77.6 

79.2 

90.4 

81.6 

92.6 

33.0 

83.7 

83.7 

GE 

eoo 

71.7 

72.3 

74.3 

75.7 

73.0 

78.5 

31.1 

82.3 

33.3 

64.0 

64.6 

34.6 

GE 

700 

72.7 

73.2 

7s. 4 

76.3 

79.2 

79.9 

82.7 

83.9 

85.3 

fcb.O 

36.7 

86.7 

OF 

600 

73.  1 

73.7 

75.3 

77.2 

79.9 

80.5 

8  3.7 

9  5.2 

36.9 

67.  S 

88.5 

86.5 

J  " 

500 

73.2 

7  3.9 

75.9 

77.3 

90.1 

81.0 

84  •  5 

86.  8 

38.7 

90.1 

90.8 

90.  B 

GE 

400 

73.2 

7  3.6 

75.9 

77.4 

33.3 

91.4 

85.3 

87.7 

89.R 

91.5 

92.6 

92.6 

GE 

300 

73.2 

73.9 

75.9 

77.4 

30.5 

81.9 

85.3 

8d .  3 

91.0 

92.7 

94.0 

94.6 

OE 

200 

73.2 

73.9 

75.9 

7  7.4 

30.5 

3  1 . 8 

85.9 

Q3.4 

91  .  1 

92.6 

94.2 

94.6 

OE 

100 

73,2 

73.9 

75.7 

77.4 

30.5 

61.6 

5T9 

89.4 

91.1 

92.6 

94.2 

94. e 

OF 

000 

73.2 

73.9 

75.9 

77.3 

90.5 

91.8 

8  5.9 

89.4 

91.1 

92.6 

94.2 

94.8 
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I.  SAWYER  AFti 
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PER  I QO 
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■■■ 

TC 
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HOURS: 

18-20 

/  2 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

•  • 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

\ 

1  . 

- 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/2 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

6 

•  *  1 

0 

41.0 

41.1 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41  .2 

41.2 

41.2 

a. 

J 

45.5 

46.6 

46.9 

46.9 

46.7 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

3. 

s 

4  7.5 

47.7 

4  3.0 

4.3.  1 

48.  1 

48.  1 

43.  1 

48.1 

43.1 

48.1 

4b.  1 

43.  1 

3-  •  £ 

'•7. 

T 

4  7  •  to 

47.7 

48.0 

49.1 

46.1 

49.1 

48.1 

48.1 

43.  1 

48.1 

48.1 

48.  I 

■  7. 

7 

47.  e 

43.  C 

48.2 

46.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.  3 

43.3 

4a.  3 

48.3 

48.3 

i.; 

t  * 

•  ■"  • 

4  3.4 

43.5 

4  6.7 

4  8.9 

48  •  H 

49.8 

48.8 

48. B 

49.8 

48.2 

48.8 

48.8 

4.f 

50.  8 

50.9 

51.1 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

6.  r 

A  • 

j 

51.1 

5  1.2 

51.5 

5 1 . 6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

6. ' 

* 

54.4 

54.5 

5  4 . 3 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

55.5 

55.6 

55.9 

56. C 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

r  • 

j  ; 

- 

55.1 

56.2 

56.6 

56.  7 

56.  7 

56.7 

56.7 

56.  7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

a.  - 

i 

57.4 

57.5 

57.5 

53.0 

5  8.0 

5  H ,  0 

58.0 

53.0 

58. C 

53.0 

58.0 

58.0 

t. : 

;  # 

7 

5  3.1 

53.3 

58.6 

58.  7 

59.7 

58.7 

59.7 

59.7 

53. 7 

58.  7 

63.7 

5P.7 

2.' 

) 

5  7.3 

59.5 

59.  7 

60.1 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

‘  '• , 

0 

40.  J 

60.2 

6  0.6 

60.9 

61 . 1 

61 . 1 

61.  1 

61.1 

61.1 

61 . 1 

61.1 

61.1 

7.  1 

\  i 

\  t 

- 

51.5 

61.5 

62.5 

62.7 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

2.2 

,1 

'>3  •  7 

65.9 

66.6 

66.8 

67.1 

67.  1 

67.1 

67.1 

67.  1 

67.1 

67.1 

67.1 

5.  • 

1 

5  3.7 

6  •  9 

70.1 

70.4 

70.9 

71.9 

71.1 

71.1 

71.1 

71  .  1 

71.1 

71.1 

"■  , 

7 

57.7 

TO.  0 

71.2 

71.5 

71.9 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

7  3.7 

73.2 

74.0 

74.9 

75.8 

76.0 

76.6 

76.6 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

2 .  < 
j  -i 

/  ' . 

) 

74.5 

76.0 

77.6 

78.  3 

79.  1 

79.4 

80.0 

30.0 

80.0 

80.2 

30.2 

80.2 

A.  7 

75 .  ° 

77.4 

79.2 

90.3 

31.2 

’1.4 

82.0 

82.0 

82.2 

82.4 

62.4 

62.4 

6  •  '4 

> 

7  7.5 

7?. 2 

90.4 

81.6 

92.6 

33.0 

8.3.7 

83.7 

93.8 

34.0 
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84.0 

3.' 

t 

7 

7  3.n 

73.5 

.81.1 

62.3 

33.3 

54.0 

9  4.6 

34.6 

84.7 

34.9 

S4.9 

84.9 

7-7.2 

79.9 

92.7 

83.9 

35.3 

£ b  •  0 

36.  7 

86.7 

86.8 

37.0 

87.0 

37.0 

P.5 

> 

77.5 

30.5 

6  3.7 

95.2 

36.9 

R7.3 

88.6 

89.5 

E3.6 

83. 8 

39.1 

89.8 

3.0 

3  0.1 

91.0 

o  4  •  5 

86.9 

’8.7 

90.1 

90.8 

90.5 

90.9 

91.1 

91.4 

92.0 

5 . 0 

<  ’ . 

- 

30.3 

3  l  .  4 

8  5.3 

•’7.7 

89. 9 

91.5 

92.6 

92.6 

93.0 

93.2 

93.5 

94.2 

5. : 

■  * 

•* 

35.5 

91.9 

6  5.9 

88.3 

91.0 

92, 7 

94.0 

94.6 

98.6 

95.3 

96.2 

96.9 

'  • . 

5  0.5 

9  1  .  8 

95.9 

Q  3 . 4 

91.1 

92.8 

94.? 

94.8 

96.0 

96.7 

97.4 

98.4 

6.2 

i  « 

- 

30.5 

is  1 .  o 

96.9 

99.4 

91.1 

94.2 

94.8 

96.2 

96.9 

98.0 

99.5 

, 

-t 

!0.5 

91.3 

P5.9 

98.4 

91 . 1 

92.8 

94.2 

94.8 

96.2 

96.9 

98.0 

100.0 

0  -  2  -  25 

i 


a 


JTAGE  FLUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISI3ILITY 
rR'JM  HOURLY  03SC  ?  V  A  T  I ONS 


I.  SA« YER  AF  ft 

MI 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: 
MAR  HOURS: 

AUG  78  - 
13-20 

JUL  86 

VISIBILITY  in 

STATUTE 

MILES 

GE  GE 

r  c 

u  . 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

,2  1/2  2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

S/3 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

41.1 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

4  6.6 

46.6 

4  6.9 

46.7 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

4  7.7 

4  3.7 

4-3.1 

48,1 

4ft.  1 

43.1 

48.  1 

43.1 

43.  1 

46.1 

4  8.1 

47.7 

4  3.7 

4  8.1 

46.1 

48.1 

48.1 

48.1 

43.1 

48.1 

48.1 

48.  1 

4  3.0 

43.2 

46.3 

46.3 

43.3 

48.3 

48.3 

48.3 

43.3 

48.3 

48.3 

4  >.5 

4  6.7 

4  8.3 

43  •  9 

46.3 

48.8 

48.8 

43.8 

48.8 

48.3 

48.8 

60.9 

61.1 

9  1.2 

S1.2 

51.2 

51.2 

51.2 

61.2 

51.2 

51.2 

51.2 

6  1.2 

41 .6 

4  1.6 

61.6 

61.6 

51.6 

51.6 

61.6 

51.6 

51.6 

51.6 

r-4.  S 

64 . 3 

94.9 

54,7 

64.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

-6.6 

S  6 . 9 

46. C 

56.0 

66.0 

56.0 

56.0 

66.0 

56.0 

56.0 

56.0 

S  4 . 2 

46.6 

96.  7 

66.  7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

66.7 

56.7 

56.7 

0  7.  S 

47.4 

6  3.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58. C 

69.0 

58.0 

58.0 

4  •.) .  3 

6  6.6 

68.7 

56,7 

56.7 

66.7 

68.7 

53.7 

58.7 

56.7 

58.7 

6  7.6 

6  9 .  ) 

67.1 

40.2 

40.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

4  3.2 

6  0.  o 

60.9 

61.1 

61 . 1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

4  1  .'> 

62.6 

62.7 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

>6.7 

66 . 4 

66.  8 

67.1 

67.  1 

67.1 

67.1 

67.  1 

67.  1 

67.  1 

67.  1 

•3  ■ .  7 

70.1 

70.4 

70.9 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71 . 1 

71.1 

71.1 

7 ■■>.  7 

71.2 

71 .6 

71.9 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

7  3.2 

74.4 

74.9 

75.8 

76.0 

76.6 

76. 6 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

74. r 

77.6 

79.3 

79.1 

79.4 

80.0 

30.0 

80.0 

60.2 

30.2 

80.2 

77.4 

77.2 

a0 . 3 

61.2 

31.4 

82.0 

82.0 

82.2 

92.4 

62.4 

82.4 

7  .  .  2 

°7 . 4 

91.6 

92.4 

33.0 

83.7 

83.7 

33.8 

34.0 

34.0 

84.0 

7  J.S 

4  1.1 

8  2.3 

33.3 

64.0 

84.6 

94.6 

84.7 

34.9 

S4.9 

84.9 

73.9 

42.7 

R3.9 

66.  3 

86.0 

36.7 

36.7 

86.8 

37.0 

87.0 

37.0 

*  n  t; 

8  3 . 7 

85. 2 

36.9 

•’7.9 

88.6 

38.5 

8  3.6 

8  3.  £ 

89.  1 

89.3 

“  1  .  3 

-  4  .  S 

9  6.  6 

’8.7 

90.1 

90.8 

90.5 

90,9 

91.1 

91.4 

92.0 

■1.4 

>’  6 . 3 

J7.7 

69.3 

91.5 

92.6 

92.6 

93.0 

93.2 

93.5 

94.2 

•!  1  . 

8  9 . 6 

6  9.3 

91.0 

92.  7 

94.0 

94.6 

95.6 

95.3 

96.2 

96.9 

•1  .c 

3  4.9 

Q  3  •  4 

91.1 

92.6 

94.? 

94.8 

96.0 

96.7 

97.4 

98.4 

1  .  ■•! 

C9.7 

36.4 

71.1 

92 . 6 

94.2 

94.8 

Q6.2 

96.9 

98.0 

99.5 

"  i  •  ^ 

6 . 7 

38.4 

91.1 

92.'! 

94.? 

94.8 

96.2 

96.9 

98.0 

100.0 

I 


OPERATING  LOCATION  "A”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VI 


USAFETAC, 

ASHEVILLE  NC 

CRQM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

STATION  NUMBERS 

72 7435 

STATION  NAM 

E:  K." 

I.  SAWYER  AFg 

MI 

PERIOD 

OF  RECORD:  1 

- 

..  - 

LST 

TO  utc; 

+  5 

-  . 

MONTH: 

MAR 

HOURS: 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

K 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/6 

NO 

CEIL 

4  3.3  ~ 

43.7 

43  •  b 

43.9 

44  ,~0 

44  .  ? 

44.2 

44.2 

44.2 

44.3 

44.  3 

44.3 

GF 

20000 

46.5 

46.9 

47.3 

47.1 

47.2 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.5 

47.5 

47.5 

GE 

18000 

46. 7 

47.0 

47.2 

4  7.3 

47.4 

47.6 

4  7*6 

47.6 

47.6 

47.7 

47.7 

47.7 

GF 

16000 

46.7 

47.0 

47.2 

47.3 

47.4 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.7 

47.7 

47.7 

GE 

14000 

46.7 

47.0 

47.2 

47.3 

47.4 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.7 

47.7 

47.7 

GE 

12000 

47.5 

47.8 

49.1 

40.2 

46.3 

43.5 

43.5 

46.5 

48.5 

48.6 

48.6 

48.6 

GE 

10000 

49.6 

4  9 .9 

50  .  f 

50.2 

50.3 

50.5 

60.5 

50.5 

50.5 

50.6 

50.6 

50.6 

GE 

°000 

49.7 

50.0 

50.2 

50.  3 

50.4 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.8 

50.8 

50.8 

GE 

aooo 

51.9 

52.3 

52.6 

52.7 

53.0 

63.2 

5  3 .2 

53.2 

53.2 

53.3 

53.3 

53.3 

GE 

7000 

52.3 

52.6 

6  2.3 

53.9 

53.3 

63.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.7 

53.7 

53.7 

GE 

6000 

52.7 

5  3.0 

53.2 

53.4 

63.8 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.1 

54.1 

54.1 

GE 

6000 

54.4 

64.9 

55.2 

55.5 

5  5.3 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.  1 

56.1 

56.1 

GF 

4500 

65.1 

55.6 

65.3 

56.1 

56.5 

56.  7 

56.7 

56.  7 

56.7 

56.8 

56.8 

56.6 

GE 

4000 

66.5 

57.0 

57.2 

57.5 

57.9 

6?. 2 

58.3 

58.  3 

58.3 

58.4 

58.4 

56.4 

GE 

3500 

57.2 

67.7 

55.0 

69.  3 

53.6 

53.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.1 

59.1 

59.  1 

GE 

3000 

58.9 

59,5 

59.9 

60.1 

61.2 

61.6 

61.9 

61.9 

61.9 

62.0 

62.0 

62.0 

GF 

2600 

61.9 

62.5 

62.9 

63.  3 

64.5 

64.9 

65.3 

65.4 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

GE 

2000 

65.4 

65.9 

66.7 

6  7.3 

69.9 

69.5 

70.4 

70.6 

70.6 

70.8 

70.8 

70.8 

GE 

1800 

66.9 

66.3 

67.3 

68.0 

69.6 

70.1 

71.2 

71.5 

71.6 

71.8 

71.8 

71.8 

GE 

1500 

68.1 

66.7 

69.9 

70.5 

72.6 

73. 1 

74.5 

74.9 

75.2 

75.9 

76.0 

76.0 

GE 

1200 

69.1 

69. « 

71.2 

71.9 

74.1 

74.7 

76.  3 

76.9 

77.  1 

78.1 

78.4 

78.5 

GF 

1000 

70.1 

70.8 

72,5 

73.2 

75.5 

76.1 

77.3 

73.4 

78.7 

79.8 

80.2 

80.4 

GE 

900 

70.2 

70.9 

72.6 

73.6 

76.0 

76.  7 

79.5 

7°.  0 

79.6 

90.8 

81.2 

81.4 

GE 

900 

70.4 

71.1 

72.8 

73.8 

76.6 

77.4 

79.4 

79.9 

80.4 

81.9 

82.6 

82.8 

GE 

700 

71.3 

71.9 

73.o 

74.9 

77.3 

73.7 

81.5 

92.6 

63.  1 

84.6 

65.3 

85.5 

GE 

600 

71.6 

72.3 

74.4 

75.8 

73.9 

79.9 

83.2 

94.3 

84.9 

86.6 

87.2 

87.4 

GF 

500 

72.2 

72.9 

74.9 

76.  7 

80.  1 

81.1 

84.6 

85.8 

96.7 

98.4 

89.1 

89.4 

GE 

400 

72.3 

72.9 

75.2 

76.9 

30.5 

91.6 

85.7 

37.6 

88.6 

90.5 

91.5 

91.7 

GE 

300 

72.5 

73.1 

75.4 

77.1  " 

91.0' 

8776~ 

86.9 

89.2 

90.9 

93.1 

94.4 

94.9 

GE 

200 

72.5 

73.1 

75.4 

77.  1 

31.0 

82.6 

97.0 

89.7 

91.3 

93.7 

94.9 

95.5 

GE 

100 

72.5 

73.1 

75.4 

77.1 

31. 0 

32.6 

87.0 

89.7 

91.3 

93.8 

95.1 

95.6 

GF 

000 

72.5 

73.1 

75.4 

77.  1 

31.0 

82.6 

87.0 

39.7 

91.3 

93.8 

95.1 

95.6 

*  *  *  *  * 

*  *-.*  *  '  *_ 

*  *  * ' 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


0-  2  -  26 

* 


1 

► 

I 


I 


I 

I 


percent  age  frequency  of  occurrence 

OF  CEILING  VERSUS  VISI3ILITY 

cROM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

: : 

I.  SAWYER  AF 9 

MI 

- - — * 

PERIOD 

OF  RECORD:  '  AUG  78  - 

JUL  88 

— 

-  “  . 

+  5 

.  - 

...  .  -  .. 

MONTHS 

MAR 

HOURS: 

21-23 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

■IE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

l 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

4  .0 

44.2 

44.2 

44.2 

44. 2 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

47.2 

47.4 

4  7.4 

47.4 

47.4 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.4 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.4 

47.6 

47.6 

4  7.6 

47.6 

47.  7 

47.7 

47.7 

47.7 

477  7 

47.7 

47.  7 

47.4 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.7 

47.  7 

47.  7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

4  4.3 

4  9.5 

48. 5 

48.5 

48.5 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

50.3 

50. 5 

6  0.5 

50.5 

50.5 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

H  0 . 4 

50.6 

60.6 

50.6 

50.6 

50.8 

50.8 

50.9 

50.8 

50.9 

5C.8 

50.3 

4  3.0 

53.2 

53.7T 

53.2 

53.2 

~53  .t 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

4  3.3 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

4  3.3 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

S  >  •  s 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.  1 

56.1 

56.1 

■So  •  *5 

56.7 

56.7 

56.  7 

56.7 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

5  7.3 

53.2 

58.3 

58.3 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

53.4 

53.4 

58.4 

58.4 

3  •  6 

59.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.1 

59.1 

59.  1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

51.2 

61.6 

61.9 

61.9 

61.9 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

44.5 

64.9 

65.3 

65.4 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

5  3.9 

69.5 

70.4 

70.6 

70.6 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

49.6 

tottl 

71.2 

71.5 

71.6 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71  7B 

71.8 

72.6 

73.1 

74.5 

74.9 

75.2 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

74.1 

74.7 

7  6  if  3 

76.8 

77.1 

78.1 

70.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

75.5 

76.1 

77.9 

73.4 

78.7 

79.8 

80.2 

80.4 

30.4 

80.4 

80.4 

80.4 

76.0 

76.  7 

78.5 

79.0 

79.6 

80.8 

01.2 

31.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

76.6 

77.4 

79.4 

79.9 

80.4 

81 . 9 

82.6 

82.8 

82.8 

62.8 

8278 

82.8 

77.3 

73.7 

81.5 

92.6 

e3.  i 

84.6 

85.3 

85.5 

85.5 

85.5 

35.5 

85.5 

7  3.9 

79.9 

63.2 

84.3 

84.9 

86.6 

87.2 

87.4 

87.7 

87.7 

87.8 

88.5 

HO.  1 

91.1 

84.6 

95.8 

96.7 

88.4 

89.1 

89.4 

89.7 

89.7 

89.8 

90.4 

30.5 

91.6 

85.7 

87.6 

96.6 

90.5 

91.5 

91,7 

92.0 

92.2 

92.4 

93.0 

31 .0 

927S~ 

86.9 

89. 2~ 

90.  9 

93.1 

94.4 

94.9 

95.8 

96.  (T  " 

967T 

'  97.0 

91.0 

92.6 

97.0 

89.7 

91.3 

93.7 

94.9 

95.5 

96.6 

96.8 

97.7 

98.4 

H  1 . 0 

92.6 

87.0 

89.7 

91.3 

93.8 

95.1 

95,6 

96.7 

96.9 

98.0 

99.4 

31.0 

92.6 

8  7.0 

39.7 

91.3 

00 

• 

<*> 

cr 

95.1 

95,6 

96.7 

96.9 

98.0 

100.0 

OPERATING  LOCATION "A" 
tJSAFETAC .  ASHEVILLE  'iC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  ' 
“  ’  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMQER:  727435  STATION  N  AME  •  <.  I.  SAWYER  AFB  MI . “  “  “PERIOD  OF  RECORO:  I 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  MAR  HOURS:  AI 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

GE 

_ 6 _ 

GE 

5 

Gt 

4 

Gt 

3 

visibility  IN 

GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

11/2 

MILES 

GF 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/3 

•  •  i 

NO 

CEIL 

3  772 

37.4 

37.6 

37.7 

37.9 

33.0 

38.  1 

38.2 

33.2 

38.2 

38.2 

38.2 

CF 

20000 

4C.9 

41.1 

4174 

41.6 

41.9 

41.9 

42.0 

42.1 

42.1 

42.2 

42.2 

42.2 

GF 

1SOOO 

41.5 

41.7 

4  2.0 

4  2.2 

42.5 

42.5 

42.6 

42.7 

42.7 

42.8 

42.8 

42.8 

GE 

16000 

41.6 

41.3 

42.2 

42.3 

4  2  76“ 

42.6 

42.7 

42.8 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

GE 

14000 

41.9 

42.1 

42.4 

42.6 

42.9 

42.9 

43.0 

43.  1 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

GE 

12000 

42.6 

42.9 

43.2 

43.3 

43.6 

43.7 

43.8 

43.9 

43.9 

44.0 

44.0 

44.0 

GE 

10000 

44.4 

44.7 

45.0 

4  5.3 

45.6 

4  5.7 

45.7 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

GF 

0000 

44. 7 

45.0 

45.4 

45.6 

45.9 

46.0 

46.1 

46.2 

46.2 

46.2 

46.3 

46.3 

GF 

9000 

46.9 

47.  1 

^4775 

47.3 

43.7 

43.3 

4T.4 

43.5 

48,6 

43.6 

43.6 

43.6 

6c 

7000 

48.0 

4«.2 

43.7 

49.0 

49.4 

49.5 

49.6 

49.7 

49.3 

49.8 

49.8 

49.8 

GE 

6000 

48.5 

4.3.8 

49.2 

49.8 

50.0 

50.  1 

50.2 

50.3 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

GE 

6000 

49.7 

50  .7 

50.5  “ 

60  79 

51.4 

'  6  F.5 

51.7 

51.8 

51  .9 

51.9 

51.9 

51.9 

GE 

4600 

50.3 

50.7 

51.2 

51.5 

52.1 

52.2 

52.4 

52.5 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

GE 

4000 

61.7 

52.2 

52.7 

5T.1 

5  3.3 

'54  .“0 

54.2 

54.4 

54.4 

84.5 

5  A  a  6 

54 • 6 

GE 

3500 

52.7 

53.2 

53.8 

54.1 

54.9 

55.0 

55.3 

55.5 

55.6 

55.6 

55.7 

55.7 

GE 

3000 

54.4 

54.9 

55.5 

55.9 

56.9 

5  7.1 

67.4 

57.6 

57.7 

57.8 

57.9 

57.9 

GE 

2600 

56  79 

57.4 

53.3 

5378 

60.0 

60.2 

60.6 

60.9 

61.0 

61.1 

61.2 

61.2 

GE 

2000 

60.5 

51.0 

62.2 

63.0 

64.5 

64.3 

45.6 

66.0 

66.3 

66.5 

66.6 

66.6 

GE 

ieoo 

6  777 

ST7T 

-5775“— 

“"547T 

‘“'“6578 

“6571  “ 

67.0 

67.5 

67.3 

68.0 

6B.2 

66.2 

GE 

1500 

64.2 

64.9 

66.4 

67,3 

69.2 

69.6 

70.8 

71.4 

71.9 

72.2 

72.5 

72.5 

GE 

1200 

66.0 

66. e 

66.5 

69.6 

71.9 

72.4 

73.6 

74.6 

75.1 

75.6 

76.2 

76.2 

GF 

1000 

66.8 

67.7 

69.6 

70,7 

73.1 

73.7 

75.3 

76.2 

76.9 

77.6 

78.2 

73.3 

GF 

900 

67.4 

68.3 

70.3 

71.5 

74.2 

74.3 

76.6 

77.6 

78.5 

79.2 

79.9 

60.0 

GE 

800 

67.7 

63.7 

70.3 

72 . 1  “ 

74.9 

75.6 

77.7 

73 . 8 

79. 

30.3 

81.8 

91.9 

GE 

700 

68.2 

69.2 

71.5 

72.9 

75.9 

76.6 

79.0 

30.  3 

81.5 

82.6 

83.6 

03.8 

GE 

600 

63  •  6 

69.6 

72. 0 

73.5 

76.7 

77.7 

60.3 

31.9 

33.3 

34.6 

35.9 

96.0 

GF 

500 

69.0 

70.0 

72.5 

74.2 

77.6 

73.7 

31.7 

83.8 

35.5 

87.1 

86.6 

33. e 

GE 

400 

69.  1 

70.2 

72.7 

74.4 

76.0 

79.2 

32.5 

35.0 

86.7 

88. 4 

90.3 

90.7 

CE 

300 

69.2 

70.3 

72.9 

7  A  .  (S 

73.4 

“  79.8 

83.4 

86.2 

38.4 

90.4 

92.6 

93.1 

GE 

200 

69.2 

70.3 

72.9 

74.6 

73.5 

79.9 

33.6 

36.8 

89.0 

91.4 

93.8 

94.4 

GE 

100 

69.2 

70.3 

72.9 

74.  7 

73.5 

79.9 

83.6 

36.8 

89.  1 

91.4 

93.9 

04.5 

GF 

•  • 

000 

69.2 

70.3 

72.9 

74.7 

73.5 

79.9 

63.6 

86.8 

89.  1 

91.4 

93.9 

94.5 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 


D  -  2 


27 


I 


I 

< 

1 

[LING  VERSUS  VIS 

OF  RECORD:  AUG 
MAR  HOURS:  ALL 

percentage  frequency  of  occurrence 
from  hourly  obServa 

OF  CE 
T  IONS 

PERIOD 

MONTH: 

IB1LH 

78  - 

ry 

,  V 

rc 

ic:  < . 

+  5 

r.  Sawyer  apb 

MI 

JUL  88 

l) 

■  • 

visibility  in 

STATUTE 

MILES 

• 

J  L 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

31 

3 _ 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

l 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

A  j 

r 

3  7.9 

3870“ 

36 . 1 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.3 

38.3 

m 

• 

CO 

on 

38.3 

A  / 

A  1 . 9 

41.9 

42.0 

42.1 

42.1 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

A  J 

* 

42.8 

42.5 

42.6 

42.7 

42.7 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

A^ 

> 

A2.6 

42.6 

42.7 

42.8 

4  2.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

■ 

A  2 . 9 

42.9 

43.0 

43.1 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

A  * 

* 

A3. 6 

43.7 

43.8 

43.9 

43.9 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

a-: 

i 

A8.6 

45  .'7 

45.7 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

4^ 

A  8 . 9 

46.0 

46.1 

46.2 

46.2 

46.2 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

5' 

A  ? .  2 

'  4T.T‘ 

4  r.  4 

-  4  3.5 

46.6 

48.6 

43.6 

48.6 

48.7 

48.7 

53.7 

48.7 

A9.A 

49.5 

49.  6 

49.7 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

C 

60.0 

50.1 

50.2 

50.3 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

5<j 

c,| 

> 

51. A 

61.5 

51.7 

51.8 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

> 

32.  1 

52.2 

52.4 

52.5 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

5'i 

i 

i 

63.6 

"  "54. 0 

34.2 

54.4 

54.4 

54.5 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

i 

6  A ,  9 

55.0 

55.3 

55.5 

55.6 

55.6 

55.7 

55.7 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

ti 
f  V 

V 

38.9 

5771 

5  7.4 

57.6 

57.7 

57.8 

57.9 

57.9 

58.0 

58.0 

58.0 

56.0 

/  • 

60.0 

60.2 

60.6 

60.9 

61.0 

61.1 

61.2 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

7?, 

j 

S4  •  *> 

64.3 

65.6 

66.0 

66.3 

66.5 

66.6 

66  •  6 

66.  7 

66.8 

66.8 

66.8 

7\ 

J 

6T.1T 

— S5;r  “ 

“67.0 

67.5 

67.8 

68.0 

68.2 

66.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

t 

69.2 

69.6 

7.0.8 

71.4 

71.9 

72.2 

72.5 

72.5 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

76 

71.9 

72.4 

73.3 

74.6 

75.  1 

75.6 

76.2 

76.2 

76.5 

76.7 

76.8 

76.8 

pal 

/ 

73.1 

73.7 

75.3 

76.2 

76.9 

77.6 

78.2 

78.3 

78.6 

73.9 

78.9 

78.9 

7  A.  2 

74.3 

76.6 

77.6 

78.5 

79.2 

79.9 

80.0 

80.4 

80.7 

80.7 

80.7 

n 

1 

74.9 

75 .6 

77.7 

7s.  a 

79.9 

90.8 

81.8 

81.9 

82.3 

82.6 

82,7 

82.3 

7 

75.9 

76.6 

79.0 

80.  3 

81.5 

82.6 

83.6 

83.8 

84.1 

84.5 

34.6 

84.7 

;? 

r' 

78.7 

77.7 

80.3 

81.9 

33.3 

84.6 

85.9 

86.0 

86.7 

87.1 

87.3 

87.8 

7A1 

_> 

77.6 

78.7 

81.7 

83.8 

35.5 

87.  1 

86.6 

83.8 

89.6 

89.9 

90.3 

90.8 

?5r 

73.0 

79.2 

32.5 

85.0 

86.7 

88.4 

90.3 

90.7 

91.5 

92.1 

92.6 

93.2 

> 

7  3.4 

79.3 

83.4 

86.2 

68.4 

90.4 

92.6 

93.1 

94.3 

95.0 

95V6 

96.2 

J 

73.5 

79.9 

33.6 

36.8 

89.0 

91.4 

93.8 

94.4 

95.8 

96.8 

97.3 

98.6 

7 

73.5 

79.9 

83.6 

86.8 

39.  1 

91.4 

93.9 

94.5 

96.0 

97.1 

98.2 

99.6 

I  7  73.6  79.9  63.6  66.8 
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OPERATING ;  LOCATION  "A"  _  _  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VIS 

IJSAFE  TAC  *  ASHEVILLE  NC  ~  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

number: 

727438 

STATION  NAME:  K. 

I.  SAWYER  4F8 

MI 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG 

— 

— 

—  - 

LSr 

TO  UTC: 

♦  5 

-  -  . .  - 

month: 

APR 

HOURS:  00 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GF 

GF 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FFET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

NO 

CEIL 

5 1.2 

81. 3 

51.3 

~5T.  i 

"51.3 

51.3 

51 . 3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

OF 

20000 

54. ~9 

58.1 

55.1 

55.1 

'55 .1 

55.1 

55. 1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

GE 

18000 

55.6 

55.7 

55.7 

55.  7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

GF 

16000 

58.6 

5  5.8 

55.3 

55.3 

55.8 

55.8 

55.8 

55.6 

55.8 

55.  P 

55.8 

55.8 

GE 

14000 

56.8 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

GE 

12000 

57.6 

57.8 

57.6 

57.8 

57.3 

57.8 

57.3 

57.3 

57.3 

5  7.8 

57.8 

57.8 

GE 

10000 

59.2 

"  59.4 

. 59. 4 

89.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

GF 

9000 

59.2 

59.4 

59,4 

89.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

GE 

8000 

61.1 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

GE 

7000 

61.7 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

GE 

6000 

62.3 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

,62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

GE 

8000 

68.6 

65.3 

66.0 

66.9 

6,6.0 

66.0 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

GF 

4800 

68.1 

63.3 

63.6 

68.7 

63.3 

68.3 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GE 

4000 

70.4 

70.7 

71.0 

71.1 

71.6 

71.6 

71.8 

71.3 

71.8 

71.3 

71.8 

71.3 

GE 

3500 

71.4 

71 . 8 

72.2 

72.3 

72.3 

72.8 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

GE 

3000 

73.8 

74.1 

?4.7 

74.8 

75.2 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GF 

2800 

78.7 

76.0 

76.6 

76.  7 

77.  1 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GF 

2000 

77.0 

77.6 

73.1 

78.4 

79.0 

79.0 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GE 

1800 

77.6 

73.2 

79.  1 

79.4 

80.0 

30. C 

60.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.  3 

GE 

1800 

79.2 

79.7 

30.7 

31.0 

si. e 

31.8 

32.0 

82.  1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

GE 

1200 

79.9 

,30.3 

31.4 

81.8 

32.7 

32.7 

32.9 

83.0 

03.0 

33.0 

83. 1 

83.1 

GE 

1000 

80.9 

31.3 

32 .4 

82.3 

33;s 

83.9 

84.1 

84.3 

34.3 

84.3 

84.4 

84.4 

GF 

900 

81.2 

51.3 

32.9 

33.2 

84.3 

84.4 

84. 7 

P5.0 

35.0 

85.0 

85.1 

85.1 

GE 

800 

31.9 

32.6 

3  3.9 

94.3 

35.6 

'85.7 

85.9 

36.3 

86.6 

fi6  •  6 

B6«  8 

87.0 

GE 

700 

82.1 

32.8 

84.  1 

84.6 

35.8 

35.9 

86.2 

87.1 

87.3 

87.3 

87.6 

87.9 

GE 

600 

82.4 

83.1 

84.6 

85.1 

36.3 

36.9 

87.3 

88.2 

88.4 

88.4 

88.7 

89.0 

OF 

800 

82. 3 

33.4 

34.9 

85.7 

87.9 

88.3 

89.4 

90.6 

a 

• 

o 

c* 

90.9 

91.1 

91.4 

GF 

400 

82.3 

83.4 

•35.0 

95.3 

33.  1 

86.6 

89.3 

91.2 

91.9 

92.0 

92.2 

92.6 

GE 

300 

83.0 

33.7 

35.4 

36,2 

88.8 

39. T 

90.T~ 

92  79 

94. 1 

94.3 

94.8 

95.2 

GE 

20C 

33.0 

33.7 

85.4 

86.2 

33.8 

39.3 

9C.9 

93.3 

94.8 

95.0 

95.4 

95.9 

GE 

100 

83.0 

.33.7 

85.4 

86.2 

33.3 

89.3 

90.9 

93.3 

94.8 

95.1 

95.6 

96.0 

GE 

000 

83.0 

83.7 

35,4 

86.2 

33.3 

69.3 

90.9 

93.3 

94.8 

95.1 

95.6 

96.0 

total  number  OF  OBSERVATIONS  900 
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PERCENT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

OF  CEILING  VERSUS 

VISIBILITY 

FROM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

■  names  k. 

I.  SAWYER  AF  3 

MI 

PERIOO 

OF  RECORDS 

AUG  78  - 

JUL  88 

/ 

;tc: 

♦  5 

. -  - - 

-  ■  -  - 

-  - 

MONTHS 

APR 

HOUR  S  S 

00-02 

•  • 

VISI3ILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

> 

GE 

G£ 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

• 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

l 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

3 

.  3 

51.3 

“5T73 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

1 

.  1 

55 .1 

55.1  ' 

55.1 

55. 1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

7 

.  7 

55.7 

55.7 

55.7 

65.7 

55.7 

55.  7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

P 

•  5 

55.8 

55.6 

55.3 

55.8 

56.8 

55.8 

66.8 

55.8 

5T.8 

55.8 

55.8 

55.3 

0 

• 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

8 

> 

57.3 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

4 

•  •> 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

•  ft 

57.5 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

•a  • 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

♦  > 

ftl.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

•  ’ 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

p 

.  3 

65.0 

66.0 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

0 

.  7 

63.3 

68.8 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

p 

.  1 

71.6 

71.6 

71.8 

71.8 

71.8 

71.3 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

c 

.  i 

72.3 

72.8 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

A 

•  'J 

76.2 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75,4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

> 

•7 

77.1 

77.  1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

.  4 

79.0 

79.0 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

•  * 

80.0 

30. C 

80.2 

80.3 

80.3 

80,3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

. r 

61.8 

31.8 

32.6 

82.  1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

*1 

7 

82.  7 

32.7 

32.9 

33.0 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

6 

.  < 

3  3.8 

33.9 

34.1 

84.3 

34.3 

84,3 

84.4 

84.4 

84.6 

84.7 

84.7 

64.7 

7 

"> 

84.3 

84.4 

84.7 

85.0 

85.0 

35.0 

85.1 

85.1 

85.2 

85.3 

85,3 

85.3 

i 

.  > 

35.6 

85.7 

85 . 9 

86.3 

86.6 

86.6 

36.8 

87.0 

8  7.1 

87.3 

37.3 

87.3 

0 

•  *j 

35.8 

35.9 

36.2 

87. 1 

87.3 

87,3 

87.6 

87.9 

88.0 

88.2 

88.2 

88.2 

i 

.  1 

36.3 

96.9 

87.3 

88.2 

88.4 

88,4 

88.7 

89.0 

89.1 

89.3 

89.3 

89.3 

6  . 

.  7 

87.9 

68.3 

89.4 

90.6 

90.9 

90.9 

91.1 

91.4 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

E 

1 

83.1 

86.6 

89.3 

91.2 

91.9 

92,0 

92.2 

92.6 

92.6 

93.0 

93.0 

93.0 

ft 

,  > 

33.8 

8973" 

7RT.T" 

9279 

94.1 

94 . 3 

94.8 

95.2 

95.6 

9T.S 

95.9 

96.2 

4 

«  ^ 

33.8 

39.3 

90.9 

93.3 

94.8 

95.0 

95.4 

95.9 

96.4 

96.9 

97.4 

98.3 

7 

.7 

38.8 

89.3 

90.9 

93.3 

94.8 

95,1 

95.6 

96.0 

96.7 

97.2 

98.6 

99.7 

7 

• 

33.8 

89.3 

90.9 

93.3 

94.8 

95.1 

95.6 

96.0 

96.7 

97.2 

98.6 

100.0 

■ 

..  ...  .  _ 

.  .. 

— 

— 
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OPERATING  LOCATION  «A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VIS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  '  '  "  "  '  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

727635 

STATION  name:  k. 

I.  SAWYER  AF6 

Hi 

PERIOD 

OF  RECORO:  AUG 

— . -  - 

-  ..... 

— 

_ LST 

TO  UTC : 

+  5 

. .  - 

MONTH: 

APR 

HOURS:  03 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

6 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/6 

1 

3/6 

5/8 

NO 

CEIL 

69 . 3 

69.6 

69.6 

6  9  •  6 

69. T 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GE 

2000C) 

61.6 

~ 52.0" 

52.0" 

32.0 

527  r 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.  t 

52.1 

r.E 

13000 

61.9 

52.3 

52.3 

52.3 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

GE 

16000 

61.9 

52.3 

52.3 

52.3 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

GE 

16000 

62.6 

5  3.0 

53.0 

53.0 

53.  1 

53.  1 

53.1 

53.1 

53. 1 

53.1 

53.1 

53.  1 

GE 

12000 

53.9 

56.3 

36.3 

56.3 

66.6 

56,6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

54.4 

56.6 

GE 

10000 

55.9“ 

56 . 3 

56.3 

56. 3 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

GE 

9000 

56.1 

56.6 

56.6 

56. 6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.  7 

56.7 

56.7 

66.7 

56.7 

GE 

3000 

Sfi.3 

5-1.3 

53.3 

53.3 

53.0 

5F.  9 

53.9 

58.9 

56.9 

53.9 

56.9 

58.9 

GE 

7000 

53.7 

59.  1 

59.1 

59.  1 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

GE 

6000 

59.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

GE 

6000 

61.3 

62.3 

62.3 

62.  3 

62.6 

62.6 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.0 

GE 

6600 

62.7 

63.2 

63.2 

63.2 

63.3 

63.3 

63.6 

63.  7 

63.  7 

63.7 

63.7 

63.7 

GE 

6000 

66.9 

67.6 

6  7.6 

67.7 

6T73" 

67.3 

67.9 

63.1 

68.1 

66.1 

68.1 

68.1 

GE 

3600 

67.9 

63.6 

63.6 

6  3,8 

63.9 

68.9 

69.  1 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

GE 

3000 

69.3 

69.9 

70.1 

70.3 

70.3 

70.8 

71.1 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

GE 

2600 

70.7 

71.2 

71.6 

72.0 

72.6 

72.6 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

GE 

2000 

72.7 

73.2 

73.7 

76.  1 

76.3 

76.8 

75.2 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GE 

1300 

71.7 

76.2 

76.3 

TfT.T  ' 

76.T" 

“T6.2 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

GE 

1500 

75.1 

75.7 

76.6 

77.2 

73.2 

78.2 

73.7 

79.2 

79.3 

79.3 

79.6 

79.6 

GE 

1200 

76.9 

77.6 

73.6 

79.1 

80.1 

80.1 

80.6 

81.1 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

GE 

1000 

77.9 

73.6 

79.3 

80.6 

31.6 

31.6 

82.0 

82.6 

82.7 

62.7 

32. 8 

82.8 

GE 

900 

73.0 

73.6 

79.9 

50.6 

31.7 

82.0 

82.6 

3  3.1 

33.6 

93.6 

83.6 

63.6 

GE 

300 

73.7 

79.2 

30.3 

31.6 

32.9 

83.2 

83.7 

86.6 

95.0 

95.0 

85.1 

85.1 

GE 

700 

79.0 

79.7 

81.2 

81.9 

33.6 

83.3 

86.3 

35.2 

85.6 

85.8 

85.9 

35.9 

GE 

600 

79.1 

79.3 

31.3 

32.0 

33.3 

36.1 

36.9 

65.9 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GE 

600 

79.  ’ 

30.0 

31.6 

9  2.T 

34.3 

36.9 

86.2 

97.2 

88.0 

98.0 

88.  3 

88.3 

GE 

600 

79.6 

30.3 

32.1 

32.9 

35.1 

95.8 

97.8 

89.0 

90.  1 

90.1 

90.6 

90.6 

GE 

300 

79.6 

30.3 

32.3 

33.2 

35.7 

16. 3 

88.6 

89.8 

91.1 

91.2 

91.8 

9l.fi 

GE 

200 

79.6 

30.3 

82.6 

33.3 

95.6 

96.6 

88.7 

90.1 

92.0 

92.6 

93.2 

93.3 

GE 

103 

79.6 

30.3 

32.6 

33.3 

95.8 

86.6 

88.7 

90.3 

92.2 

92.9 

93.6 

93.7 

GE 

000 

79.6 

30.  3 

82.6 

33.  3 

35.8 

86.6 

98.7 

90.3 

92.2 

92.9 

93.6 

93.7 

TOTAL  NUM 

3ER  OF 

OBSERVATIONS 

900 

0-2 
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|  PERCENTAGE  frequency  of  occurrence 

OF  CEILING 

VERSUS 

VISIBILITY 

FROM 

HOURLY 

Observations 

AUG  78  - 

JUL  88 

■J  r  :  <  . 

1.  SAWYER  AF6 

Ml 

PER  1 00 

OF  RECORD: 

:  +  S 

—  -  - 

-  • 

MONTH: 

APR 

HOURS: 

03-05 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

•  GC 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

43.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.9 

49.9 

49.9 

52.1 

52.1 

52.1 

52.  1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.  1 

52.3 

52.3 

52.3 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.7 

52.7 

52.7 

42.4 

^5274 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.7 

52.7 

52.7 

‘53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.  1 

53.  1 

53.1 

53.3 

53.3 

53.3 

54.4 

64.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.7 

54.7 

54.7 

‘56.4 

56.4 

66.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.7 

56.7 

56.7 

r>  3  •  7 

56.7 

56.7 

56.  7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.9 

56.9 

56.9 

4  3 . 0 

5¥.9 

58.9 

58.9 

56.9 

59.9 

56.9 

58.9 

58.9 

59.1 

59.1 

59.1 

6  3.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.4 

59.4 

59.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.7 

60.7 

60.7 

3  •  4 

6  2.4 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

63.0 

63.0 

63.0 

->3.3 

63.3 

63.4 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.9 

63.9 

63.9 

4  7 .  h 

67.3 

67.9 

63.  1 

66.1 

68.1 

68.  1 

66.1 

68.1 

68.3 

68.3 

68.3 

6  3.9 

68.9 

69.1 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.6 

69.7 

69.7 

70.3 

70.8 

71.1 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.4 

71.7 

71.8 

71.8 

72.4 

72.4 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.  1 

73.1 

73.2 

73.4 

73.6 

73.6 

'  74.3 

74.8 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.6 

75.6 

75.7 

75.9 

76.0 

76.0 

74.2“ 

76.2 

~  76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

77.  1 

77.3 

77.4 

77.4 

7  5.2 

73.2 

73.7 

79.2 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

79.9 

80.2 

80.3 

90.3 

0.1 

80.1 

80.6 

61.1 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.8 

82.1 

82.2 

82.2 

41.4 

31.6 

82.0 

62.6 

82.7 

82.7 

32. 6 

82.8 

83.2 

03.6 

e3.7 

83.7 

41.7 

32.0 

32.4 

9  3.  1 

83.4 

33.4 

33.6 

63.6 

84.0 

84.3 

84.4 

84.4 

52.9 

33.2 

83.7 

84.6 

95.0 

95.0 

85.1 

85.1 

85.8 

86.3 

86.4 

86.4 

J  3 . 4 

33.8 

94.3 

35.2 

85.6 

85.8 

35.9 

85.9 

86.7 

87.2 

87.3 

87.3 

3  3 .  3 

34.1 

64.9 

65.9 

36.4 

86.4 

86.6 

86.6 

87.3 

87.9 

88.0 

88.0 

14.3 

94.9 

86.2 

37.2 

88.0 

38.0 

88.3 

88.3 

89.1 

89.7 

89.9 

90.0 

‘6.1 

95.9 

87.8 

89.0 

90.  1 

90.1 

90.4 

90.4 

91.2 

91.8 

92.0 

92.1 

•i  '5  •  7 

36.1 

99.4 

99.8 

91.1 

91.2 

91.8 

91.8 

92.6 

93.1 

93.3 

93.4 

34.0 

96.4 

88.7 

90.  1 

92.0 

92.6 

93.2 

93.3 

94.4 

95.4 

96.2 

96.7 

'•“5.8 

86.4 

69.  7 

90.3 

92.2 

92.9 

93.6 

93.7 

94.9 

96.0 

98.1 

99.7 

3  4.8 

96.4 

98.7 

90.3 

92.2 

92.9 

93.6 

93.7 

94.9 

96.0 

98.1 

100. 0 

0  -  2  - 
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OPERATING  LOCATION  "A” 
USAFET AC .  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISI 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBERS  727435  STATION  NAME:  K.  1.  SAWYER  AFB  MI  PERIOD  OF  RECORD:  AUG 


LST 

TO  U T C :  +  5 

month: 

APR 

HOURS:  06- 

CEILING 

IN 

GE 

GE 

GF 

n  r 

-J  \ 

VISIBILITY  IN 

GE  Gt 

STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

GE 

GF 

FEET 

7 

6 

_  5 _ 

4  3 

2  1/2  2 

1  1/2  I  1/A  1 

3/4 

5/B  1 

NO 

CEIL 

41.0' 

41.4 

42.0 

42.3 

42.9 

43.0 

43.0 

43.2 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

4: 

GE 

20000 

44.9  ' 

46.4 

46.0 

"  46.3 

46.9 

47.0 

4  7.0 

4  7.2 

47.3 

47.  3 

47.3 

47.3 

4: 

GE 

1  9000 

45.7 

46.2 

46.3 

47.1 

47.7 

4  7  •  8 

4  7  «  8 

49.0 

48.1 

46.1 

49.1 

43.1 

GE 

16000 

45.7 

46.2 

.  8 

47.  1 

47.7 

47.3 

47.3 

49.0 

48.  1 

4«.l 

43.1 

49.1 

4l 

GE 

14000 

46.6 

47.1 

47.7 

4F .  0 

4  3.6 

43.7 

46.7 

48.9 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

GE 

12000 

43.1 

43.7 

49.3 

49. 7 

50.2 

50.  3 

50.3 

50.6 

50.7 

50.7 

50.7 

50. e 

SC 

Gc 

10000 

50.7 

51.3 

52.2 

5  2.6 

53.1 

53.2 

63.2 

53.4 

53.6 

53.6 

53.6 

53.7 

52 

GE 

0000 

50.3 

61.6 

62.4 

52.3 

53.3 

53.4 

53.4 

53.  7 

53.9 

5  3.8 

53.8 

53.9 

54 

GE 

8000 

52.9 

53.7 

54.9 

65.2 

55.3 

55.9 

55.9 

56.1 

56.2 

56.2 

56.2 

56.3 

56 

GF 

7000 

53.  7 

54.4 

56.7 

5o .  0 

66.6 

56.7 

56.7 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

57.1 

51 

GE 

6000 

64.2 

55.0 

56.3 

56.7 

57.4 

57.6 

57.6 

57.3 

57.9 

57.9 

57.9 

58.0 

GF 

6000 

57.0 

6  7.3 

59.6 

60.0 

61.0 

61.2 

61.2 

61.4 

61.6 

61.6 

61.6 

61.7 

61 

GE 

46  06 

62. 2 

59.0 

60.3 

61.3 

62.3 

62.6 

62.6 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

63.1 

63 

Gt 

4000 

60.9 

61.7 

63.6 

64.  1 

65.3 

65.6 

65.6 

66.0 

66.3 

66.3 

66.3 

66.4 

66 

GE 

3600 

61.6 

62.3 

64.2 

64.5 

66.0 

66.4 

66.4 

67.0 

67.  3 

67.3 

67.3 

67.4 

6  7 

GE 

3000 

62.4 

63.2 

65.  1 

66.7 

67.1 

6  7.6 

67.3 

68.3 

68.  7 

68.7 

68.7 

68.8 

6* 

GE 

2600 

63.6 

64.3 

56.2 

66.3 

6R.3 

63.9 

69.0 

69.7 

70.0 

70.0 

70.0 

70.1 

7C 

GE 

2000 

66.4 

67.2 

69.2 

69.3 

71.3 

71.9 

72.2 

72.9 

73.2 

73.2 

73.2 

73.3 

73 

GE 

1300 

67.2 

•  G 

7C.0 

70.6 

72.3 

72.9 

73.2 

73.9 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3 

7* 

GE 

1500 

69. C 

69.9 

72.0 

72.  H 

74.6 

75.2 

75.7 

76.3 

76.8 

76.8 

77.0 

77.  1 

77 

GE 

1200 

71.0 

71.9 

74.1 

74,9 

76.9 

77.6 

73.2 

79.0 

79.7 

79.9 

60.0 

80.1 

PC 

GF 

1000 

72.0 

72.9 

75.2 

76.0 

73.1 

76.6 

7  1.4 

90.2 

91 .0 

91.2 

61.7 

31.8 

82 

GF 

900 

72.  1 

73.0 

76.3 

76.2 

7-3.3 

79.0 

79.7 

30.6 

31.3 

31 .6 

.32.0 

82.1 

52 

GE 

300 

72.4 

73.4 

75.9 

76.9 

79.2 

7  9.  9 

80.7 

31.6 

32.7 

82.9 

83.4 

83.6 

8.3 

GE 

TOO 

72.3 

73. B 

76.4 

77. <♦ 

79.6 

30.4 

31.3 

92.3 

83.4 

83.7 

84.2 

84.3 

84 

GE 

600 

73.2 

74.3 

77.3 

73. 3 

30.  B 

91.7 

93.0 

94.0 

65.2 

85.7 

86.2 

66.3 

86 

GE 

500 

73.3 

74.4 

77.7 

73.7 

91.8 

92.8 

84.4 

“5.6 

37.0 

87.6 

86.3 

88.4 

es 

GE 

400 

73.6 

74.3 

7  6.2 

79.4 

3  3.0 

64.0 

66.3 

97.9 

39.3 

90.0 

90.9 

91.0 

91 

GE 

300 

73.7 

74. 9' 

78.3 

79.6 

93  .T 

'  84.1 

36.4 

38.0 

89.6 

90.6 

91.8 

91.9 

92 

GE 

200 

73.  7 

74.9 

78.3 

79.6 

33.1 

84.1 

36.4 

33.1 

90.2 

91.3 

93.0 

93.2 

94 

GE 

100 

73.7 

74.9 

76.3 

79.6 

93.  1 

84.  1 

86.4 

38.1 

90.2 

91.3 

93.1 

93.3 

94 

GF 

000 

73.  7 

74.9 

7B.3 

79.6 

33.  1 

94.1 

86  •  4 

38.1 

90.2 

91.3 

93.1 

93.3 

94 

TOTAL  NUMBER  'JF  09SERVAT  IONS  700 
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PERCENTAGE  FREJUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISI3ILITY 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


:  < . 

f  5 

I.  SAWYER  AFti 

MI 

PER  100 

month: 

OF  RECORD:  AUG  7rt  - 
APR  HOURS:  06-08 

JUL  88 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

GE 

G  t 

GE 

GE 

GE 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

3 

_  2  1/2 

;> 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/B 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

<4  ?  #9 

43.0 

43.0 

43.2 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.4 

43.4 

43.6 

43.6 

4  6  «  *) 

47.0 

4  7.0 

47.2 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.4 

47.4 

47.6 

47.6 

47.7 

47.8 

4  7.6 

47.0 

46.1 

48.1 

43.1 

43.1 

48.2 

48.2 

48.3 

48.3 

4  7.7 

47.  “3 

47. b 

4  8,0 

48.  1 

4«.  1 

43.1 

48.1 

4°. 2 

48.2 

48.3 

49.3 

4  ?  .  6 

4  3.7 

48.7 

43.9 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.  1 

49.  1 

49.2 

49.2 

50.2 

SO.  3 

60.3 

60.6 

60.7 

50.7 

60.7 

50.8 

50.9 

50.9 

51.0 

51.0 

S3.  1 

S3. 2 

S3. 2 

63.4 

63.6 

63.6 

53.6 

53.7 

53.3 

53.8 

53.9 

53.9 

S3.  3 

S3. 4 

63.4 

43.  7 

63.8 

5  3.8 

53.8 

53.9 

54.0 

54.0 

54.1 

54.1 

br.  .7 

55.0 

66.9 

66.  1 

66.2 

56.2 

56.2 

56.3 

56.4 

56.4 

56.6 

56.6 

SG.7 

66. 7 

66.9 

67.0 

57.0 

57.0 

57.1 

57.2 

57.2 

57.3 

57.3 

•7.4 

57.6 

6  7.6 

67.4 

6  7.9 

67.9 

57,9 

53.0 

58.1 

58.1 

58.2 

58.2 

51  .  '1 

SI, 2 

6  1.2 

61.4 

61.6 

61.6 

61.6 

61.7 

61.8 

61.9 

62.0 

62.0 

->  ?.  3 

S2 .  S 

62.6 

6  2.3 

6  3.0 

63.0 

63.0 

63.1 

63.2 

63.3 

63.4 

63.4 

S‘: .  3 

65.6 

6  6.6 

66 . 0 

66.3 

66.3 

66.3 

66.4 

66.6 

66.7 

66.8 

66.8 

66.4 

66.4 

67.  0 

67.3 

67.3 

67.3 

67.4 

67.6 

67.7 

67.8 

67.8 

'.7.1 

#»  7  •  6 

67.4 

6e.3 

68.  7 

68.7 

68.7 

68.8 

68.9 

69.0 

69.1 

69.  1 

4’  .  3 

66.3 

69.0 

69.  7 

70.0 

70.0 

70.0 

70.1 

70.2 

70.3 

70.4 

70.4 

71.3 

71.7 

72.2 

72.9 

73.2 

73.2 

73.2 

73.3 

73.4 

73.6 

73.7 

73.7 

77.3 

72  .  Q 

73.2 

73.9 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3 

74.4 

74.6 

74.7 

74.7 

76,2 

76.7 

76.3 

76.8 

76.8 

77.0 

77.1 

77.3 

77.4 

77.6 

77.6 

76.9 

7  7.6 

78.2 

79.0 

79.7 

79.3 

60.0 

80.  1 

80.3 

80.4 

80.6 

80.6 

7  3.1 

76.6 

7  7.4 

60.2 

31.0 

81.2 

81.7 

31.8 

32.0 

82.1 

32.2 

82.2 

7  3.3 

70.0 

79.7 

60.6 

31.3 

31.6 

•32.0 

82.1 

82.3 

P2.4 

82.6 

82.6 

7  7.? 

79.9 

80.  7 

31.6 

82.7 

82.9 

83.4 

83.6 

83.8 

33.9 

34.3 

84.3 

7  -3 .  •» 

60.4 

31.3 

32.3 

83.4 

83.7 

84.2 

84.3 

84.6 

84.7 

35.1 

35.1 

- . !( 

si  .7 

a  3 .  o 

34.0 

65.2 

85.7 

86.2 

e6. 3 

86.6 

86.  7 

37.1 

87. 1 

.  1  .  -l 

32.6 

84.4 

“6.6 

37.0 

n  7 . 6 

88.3 

88.4 

e9.o 

89. 1 

89.6 

89.6 

•3  3.0 

84.0 

86. 3 

67.9 

39.3 

oo.o 

90.9 

91.0 

91.9 

92.0 

92.4 

92.4 

-3.1 

64.1 

•36.4 

33.0 

89.6 

90.6 

91.8 

91.9 

92.9 

93.0 

93.4 

93.8 

!  3 .  1 

64.1 

46.4 

33.1 

90.2 

91.3 

93.0 

93.2 

94.3 

94.6 

96.3 

97.1 

J  }.  1 

64.  1 

36.4 

98.  1 

90.2 

91.3 

93.1 

93.3 

94.6 

95.1 

97.8 

99.9 

-.3.1 

;J4.  1 

66.4 

38.1 

90.2 

91.3 

93.1 

93.3 

94.6 

95.  1 

97.8 

100.0 

OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCE'  NT  AGE  F  RE OUF  NC  Y  OF  OCCURRENCE  UF  CEILING  VERSUS  VIS 
FROM  HOURLY  00  SrR V  AT l QNS 


STATION  NUR^FR:  7*27433  STATION  NAME  :  X .  I.  SA  WYE  R  Ac  3  Hi  PERIOD  OF  RECORD:  AUG 

L ST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  APR  HOURS:  OR 


CEILING  VISIBILITY  In  STATUTE  MILES 

IN  Gr  OF  GE  OF  GE  G  r  Gc  GE  GE  GF  G£  GE 


CF[:T 

7 

4 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

6/ ft 

NO 

CE  IL 

40.4 

4  0.9 

41.3 

41.4 

41.4 

41.4 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

GF 

2  DO  00 

4C.2 

44.7 

44.1 

44.2 

44.2 

46.2 

4  5.3 

44.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

GF 

13000 

4C  .  7 

4  3  •  1 

44. 5 

46.  7 

4  4.  7 

4  6.7 

46.3 

44.0 

46.0 

46 «  £ 

46.0 

46.0 

GF 

160C9 

44.0 

4  6*4 

4  4.9 

47.0 

47.0 

4  7 . 0 

4  7.1 

47.  1 

47.1 

47. 1 

47.1 

47.1 

GE 

14000 

47.0 

47.4 

47.4 

40.6 

40*0 

4  0,0 

4ft.  1 

40.  1 

40. 1 

•  1 

48.1 

40.1 

GF 

12000 

4  3,4 

40.9 

49.3 

49,4 

4  9.4 

49.4 

4  9.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

r,c 

10000 

51  .6 

5  2.0 

52.4 

52.6 

*>0.6 

52.6 

52.7 

c- 2.  7 

52.7 

52.7 

52.3 

62.7 

GF 

ROOD 

5!  .  7 

47.1 

53. 6 

42.  7 

42.  7 

52.7 

5  2.-3 

r-  2 .  ft 

52.5 

*3  2  •  £ 

62.0 

52.0 

^  r 

,-ooo 

*»  4  •  ^ 

5  5 . 0 

56.4 

3  3  .  3 

3  *>  •  6 

55.6 

55.7 

55.7 

55.7 

56.7 

55.7 

55.7 

GE 

7000 

55.6 

5  4.2 

56.  7 

5  6  . 

33 . 4 

56.5 

56.9 

66.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

GE 

0000 

56.5 

•37.2 

5  7.7 

5  7.  > 

5  7.3 

5  7.5. 

5  7.9 

57.9 

57.9 

57.9 

67.9 

57.9 

ro:).i 

55. 4 

5  9.4 

40.  3 

60.4 

60.6 

60,6 

60.  7 

60.7 

60. 7 

60.  7 

60.7 

60.7 

G  r 

4  5  09 

50,2 

40. 1 

61.  ) 

M.  1 

61.? 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

41.3 

61.3 

51.3 

rr 
*  c 

4  000 

60.2 

41.1 

42.3 

52.4 

52.7 

62.  7 

62.  i 

42.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

GE 

3500 

4  1 . 9 

6  ? .  F’ 

64.1 

64  .  1 

65  .  <, 

64.4 

44.6 

44.7 

64.  7 

64 . 7 

64.7 

64.7 

GE 

30C0 

43.0 

6  4  •  K 

64.2 

66. 7 

64.  3 

66.  3 

6<  .9 

67.0 

6  7.1 

67. 1 

67.1 

67.  1 

Gc 

2^00 

fcr>  .2 

46.  ? 

65.1 

6".  7 

to  *3  •  f 

6*  r*,  #  h 

60.9 

60.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

G? 

2000 

7  •  4 

4  4 . 6 

70.4 

71.  1 

71.6 

71.6 

71.7 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

Gr 

1  300 

6D.  1 

70. 7 

72.? 

7?.9 

73.4 

73.6 

74.1 

74.7 

74  •  4 

74.fi 

74.6 

74.  f 

Gc 

1500 

71  .  3 

72.4 

74.7 

76.3 

75.1 

76.? 

77.2 

77.0 

77.9 

70.1 

70.  1 

7B.  1 

GE 

120  0 

7  3.9 

75.0 

77.2 

7c  1 

70  .  7 

70.0 

79.  ft 

30.  3 

BO.  6 

01.1 

81.1 

01.2 

r  f 

looo 

74.4 

74.7 

77.9 

7*-.  3 

77.  0 

79.4 

09.4 

•n.4 

3 1  .  -3 

'2.3 

32 . 3 

02.6 

GF 

•Of) 

74. 4 

7c  0 

7-'.2 

79.1 

7  7.0 

79.9 

0  0 .  5 

■31.9 

52.2 

5?.  3 

02. 8 

03.0 

GF 

300 

7C  .  7 

7  7.0 

7  3.  3 

‘0.3 

0  1 . 2 

0 1 . 3 

0  2.4 

53.4 

03.9 

B4.6 

64.8 

GF 

7C0 

74.  G 

77.3 

79.7 

«0. 7 

5  1.9 

02.  1 

^  3  •  6 

04.6 

85. 1 

26.7 

86.9 

86.  1 

OF 

74.3 

77. c 

3d.  3 

-1.7 

53.1 

03.6 

06.0 

“6.0 

06.4 

07. 2 

07.7 

07.9 

Gc 

5  00 

76.  7 

7  0.3 

51.6 

‘■2.9 

64. 7 

55.2 

Q  7 . 2 

05.4 

39.0 

‘9.0 

90.6 

90.fi 

GF 

400 

76.  - 

7  1.4 

0  1 . 9 

•3  3 . 2 

55.  3 

06.0 

00.  7 

90.2 

91.0 

Q2.1 

93.1 

93.3 

Gc 

TOO 

75. 3 

7  3.4 

02.  0 

63.  3 

•3  3 . 7 

56.4 

09.  1 

91.  1 

92.2 

93.6 

94.7 

96.0 

GE 

200 

76.'' 

7  ,.4 

9  2.0 

o3.  3 

•■5.7 

0  6 . 4 

o9 . 3 

91.6 

93.0 

94.3 

96.9 

96.2 

GE 

100 

76. 0 

7  ;.4 

■52.0 

3  3.  3 

05.7 

06.4 

0  9.3 

9  1  .  7 

93.  1 

94.4 

96.  1 

96.4 

Gr 

000 

76.  . 

7  , .  4 

!2 . 0 

-0.3 

05.  7 

JO  •  4 

00.3 

91.7 

9  3.1 

94.4 

96.  1 

96.4 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  9J0 
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percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

RRON  HOURLY  08SrRV4T IONS 

PERIGO  OF  RECORD:  AUG  76  -  JUL  88 
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, 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 

G  E  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GF 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/3 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

41.  A 

41.4 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

•*  >  # 

46. 2 

46.2 

4  6*3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46,3 

46.3 

46.3 

46.3 

■  .7 

e*  b  •  7 

46.  7 

46.3 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

4  6  •  8 

46.8 

7 .  ; 

4  7.0 

4  7.0 

4  7.1 

47.  1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.  1 

47.1 

47.  1 

*  • 

48.0 

4  ? .  0 

46.1 

46.  1 

48.  1 

48.  1 

48.  1 

46.  1 

48.  1 

48.  1 

48.1 

48.  1 

♦  *  •  '♦ 

4  1.4 

49.4 

4  9.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

■  r  •  *> 

6  3.6 

42.6 

4  2.  7 

5  2.7 

52.7 

62.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

'.7 

42.  7 

42.  7 

52.  3 

C2.R 

52.3 

52.8 

52.3 

52.3 

8  2.8 

52.8 

52.8 

52.8 

•  * 

64.6 

55.6 

56.7 

58.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.  7 

55.7 

44.3 

56. P 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

7. 

5  7.4 

6  7.6 

5  7.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

i  4 

60.7. 

60.6 

60.  7 

60.  7 

60.7 

60,  7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.  7 

60.7 

l  •  1. 1 

61.? 

61.2 

61.3 

61.3 

61 . 3 

61.3 

61.3 

61.3 

61 . 3 

61.3 

61.3 

61.3 

62.7 

6?.  7 

62.3 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.0 

62.9 

62.9 

•  4 

64.4 

64 , 6 

64.7 

64.7 

b^t  •  7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

.1 

44.1 

66.  ? 

6  6.9 

67.0 

67.1 

67.1 

67.  1 

67.  1 

67.1 

67.  1 

67.1 

67.1 

■  .  7 

b  “i  •  p 

6c!  .  8 

63.9 

69.0 

69.1 

69. 1 

69.1 

69.1 

69.  1 

69.1 

69.1 

69.  1 

•1.1 

71.4 

71.6 

71  .  7 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

‘  •  ■)  #  ^ 

73.4 

73.6 

74.1 

74.7 

74.8 

74.8 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

1  »  ;•  *, 

7t,.l 

76.2 

77.2 

77.8 

77.9 

78.1 

78.  1 

78.  1 

79.3 

73.3 

7e.3 

78.3 

!  •  .i 

74.7 

73.6 

79.3 

30.  3 

80.6 

81.1 

81.1 

81.2 

81.4 

81.4 

81.4 

SI. 4 

i 

1 "  •  ’ 

74.3 

79.4 

30.4 

31.4 

3  1 . 8 

92.3 

82.3 

82.6 

82.9 

S3.  1 

83.1 

83. 1 

•.i 

79.3 

79.9 

MO.  9 

31.9 

32.2 

92.8 

82.6 

83,0 

33.2 

83.6 

83.6 

83.6 

1.5 

31.2 

81.3 

82.4 

83.4 

63.9 

54.4 

84.6 

84.8 

85.0 

85.3 

85.3 

65.3 

1  •  7 

PI. 9 

82. 1 

c  3  •  6 

84.6 

35.  1 

85.7 

85.9 

86.1 

86.3 

66.8 

86.9 

36.9 

i  1.7 

43.1 

63.6 

65.0 

86.0 

36.6 

P.7.2 

87.7 

87,9 

88.2 

88.7 

8S.8 

88.3 

64 . 7 

65.2 

Q  7 . 2 

68.4 

99.0 

89.8 

90.6 

90.8 

91 . 1 

91.7 

91.8 

91.8 

3  5  •  } 

36.0 

0  6 . 7 

90.2 

91.0 

92.1 

93.1 

93.  3 

93.8 

94.3 

94.4 

94.4 

f  '•  1 

*  3  •  7 

36.4 

89.  1 

91.1 

92.2 

93.6 

94.7 

95.0 

95.6 

96.2 

96.4 

96.6 

(  7  > 

j  • 

.5.7 

Q  6  •  4 

<j9 . 3 

91.6 

93.0 

94.3 

95.9 

96.2 

96.8 

97.4 

98.1 

98.2 

5 

45.7 

86.4 

89.3 

91.7 

93.1 

94.4 

96.1 

96.4 

97.3 

98.2 

99.1 

99.9 

U.1. 

46.7 

bb  •  4 

69.3 

91.7 

93.1 

94.4 

96.1 

96.4 

97.3 

98.2 

99.2 

100.0 

0  -  2  -  31 


OPERATING 

LOCATION  "A" 

PERCENTAGE  FREQUENCY  DP  OCCURRPNCE 

OF  CEILING  VERSUS  VISI3ILI’ 

USAFFTAC, 

ASHEVILLE  NC 

FRDm 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

STATION  number: 

727435 

STATION  NAME!  K. 

! •  SAWYER  AF  6 

MI 

PERIOD 

OF  RFCORDS  AUG  7F  - 

— 

_ LST 

TO  U TCI 

♦  5 

-  - 

month: 

APR 

hours: 

12-14 

ceiling 

VISIBILITY  IN 

STATUTF 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GF 

GE 

GF. 

GF. 

GE 

GE 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

FEFT 

7 

6 

6 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

NO 

CEIL 

42.1 

4  2.6 

42 . 6 

42.6 

42.8 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

CE 

30000 

49.2 

4  9.6 

49.  a 

49.3 

4  9.3 

4  9  •  3 

49.8 

49.8 

49. S 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

GE 

1«009 

50.4 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

GE 

16000 

50.7 

6  l .  2 

61.2 

61.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

GE 

14000 

51.4 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

GE 

12000 

52.1 

52.7 

62.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

GE 

10000 

64.7 

65.2 

56.2 

65.2 

56.2 

"  5572 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

r,F 

9000 

66.2 

66.5 

55.3 

65.3 

55.  ^ 

65.8 

55.3 

55.8 

55.8 

55.9 

55.9 

55.8 

55.8 

GE 

6000 

55.1 

56.7 

53.7 

53.  7 

53.7 

58.7 

58.7 

58.7 

5o.  7 

53.7 

58.7 

59.7 

58.7 

GE 

7000 

56.9 

6  9.4 

59.;, 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

GE 

6000 

6C.2 

60.8 

61.1 

61 . 1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

GE 

5000 

61  .  •>. 

62  •  t> 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

GF 

4600 

62.9 

63.8 

64.4 

64.4 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

GE 

4000 

64.  H 

65.7 

66.4 

66.4 

66.8 

66.3 

66.8 

66.8 

66.  8 

66.9 

66.8 

66.6 

66.8 

l»L 

3500 

66.3 

67.2 

aS.C 

68.0 

68.7 

63.7 

6  3.7 

68.7 

68.7 

69.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GF 

3000 

6  7,  a 

63. 7 

69.4 

69.4 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

GE 

2600 

69.4 

70.4 

71.4 

71.4 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GE 

20  JO 

72.2 

73.2 

74.3 

74.  3 

75.7 

76.3 

75.9 

76.0 

76.1 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

GE 

1600 

73.  7 

74.7 

75.8 

25.9 

77.2 

77.3 

77.4 

77.6 

77.7 

79.1 

78.1 

73.1 

79.1 

GE 

1600 

77.  1 

73.1 

7  9.8 

30. 1 

31 . 7 

31.3 

32.2 

32.3 

82.4 

83.0 

83.1 

e3.i 

83.1 

GF 

1200 

78.4 

75.6 

61.4 

31.8 

.83.3 

83.4 

83.9 

84.1 

84.2 

84.9 

85.0 

85.0 

65.0 

GE 

1000 

79.  3 

°1  .  1 

-’3.1 

■53.4 

35.0 

85.1 

85.6 

35.3 

86.0 

96.9 

87.1 

87.1 

67. 1 

GF 

900 

60.7 

32.0 

34.4 

84.8 

56.6 

36.  7 

87.1 

37.3 

97.6 

96.6 

88.8 

88.8 

38.8 

GE 

300 

61.7 

33.0 

65.4 

85.8 

37.  c 

38.1 

36. 6 

38.9 

39.1 

90.3 

90.6 

90.6 

90.6 

GE 

700 

82. 0 

23.3 

35.  n 

86.2 

38.2 

38.7 

89.2 

89.8 

90.2 

91.4 

91.7 

91.7 

91.7 

(it 

600 

52.7 

84.0 

36.4 

66.9 

89.  1 

89,6 

90.  1 

90.7 

91.2 

92.4 

92.9 

92.9 

93.0 

GE 

500 

62. 7 

34.  1 

36.0 

3  7.  7 

90.  1 

90.6 

91.6 

92.  1 

92.3 

94.0 

94.6 

94.6 

94.7 

GE 

400 

82.7 

8  4 , 1 

P.6.5 

37.7 

90.1 

90.6 

91.9 

92.3 

93.6 

94.8 

95.7 

95.7 

95.8 

GE 

300 

62.3 

34.2 

.37.0 

8  3.0 

90.4 

90.9 

92.3 

93.7 

94.6 

96.2 

97.1 

97.1 

97.3 

GE 

200 

62.6 

94.2 

8  7.0 

33.0 

90.4 

90.9 

92.4 

94.0 

95.4 

97.2 

98.3 

98.7 

99.0 

GE 

103 

52.8 

84.2 

3  7.0 

33.0 

90.4 

90.9 

92.4 

94.0 

95.4 

97.2 

98.3 

93.7 

99.2 

GE 

•  • 

000 

32.8 

94.2 

37.0 

3  8.0 

90.4 

90.9 

92.4 

94.0 

95.4 

97.2 

98.3 

98.7 

99.2 

TOTAL  NUMBER  CF  OBSERVATIONS  TOO 


0  -  2  3? 

\ 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


Ion  name:  k. 

I.  SAWYER  AFB 

MI 

PERIOD 

OF  RECORD: 

AUG  78  - 

JUL  88 

r :  OTC  : 

+  5  _ 

- - 

■ 

month: 

APR 

HOURS: 

12-14 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

j  r. 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

4  2.6 

62.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

1 9  .  8 

4  9.3 

49.3 

49.8 

49.8 

49.6 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

1 . 0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

•1.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

‘-•2.9 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

’2.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

r  .  2 

66.2 

5572 

55.2 

55.2 

55.2 

65.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

99.9 

5  5.3 

65.3 

55.3 

56.8 

55.3 

56.8 

55.3 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

''9,7 

55.7 

68.7 

68.7 

58.7 

53.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

53.7 

58.7 

58.7 

,9.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

69.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

.!  .  1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

:  )•? 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

*  ■'  4  •  4 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

6  6,4 

66.  B 

66.6 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

6  =  .  0 

66.7 

69.7 

68.7 

60.7 

63.  7 

68.7 

68.7 

68.7 

63.7 

68.7 

68.7 

68.7 

o  >.4 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

71.9 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

79.  3 

75.7 

75.8 

75.9 

76.0 

76.1 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

79.9  ‘ 

77.2 

77.3 

77.4 

77.6 

77.7 

70.1 

78.1 

78.  1 

78.1 

"78. 1 

78.1 

78.1 

'9.1 

51.7 

pi.  e 

82.2 

02.3 

02.4 

63.0 

83.1 

83. 1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

<1.9 

83.3 

83.4 

83.9 

34.  1 

84.2 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

3.4 

35.0 

85.  1 

85.6 

95.8 

36.0 

36.9 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

■. . 5 

86.6 

86.  7 

87.1 

37.3 

37.6 

06.6 

83.8 

03.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

"> .  " 

37.0 

88. 1 

83.6 

36.9 

39.1 

90. 3 

90.6 

90.6 

90.6 

90. "6 

90.6 

90.6 

*J  •  <- 

33.2 

88.7 

89.2 

89.3 

90.2 

91.4 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

6.9 

39.  1 

89.6 

90.  1 

90.7 

91.2 

92.4 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

7.7 

90.1 

90.6 

91.6 

92.1 

92.3 

94.0 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

7.7 

90.  1 

90.6 

91.9 

92.8 

33.6 

94.8 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

.  1 

90.4 

90.9 

92.3 

93.7 

94.6 

96.2 

9  7.1 

97.1 

97.3 

97.3 

~9773 

97.4 

'  r-.  <) 

90.4 

90.9 

92.4 

94.0 

95.4 

97.2 

98.3 

98.7 

99.0 

99.1 

99.3 

99.6 

:  .0 

90.4 

90.9 

92.4 

94.0 

95.4 

97.2 

93.3 

93. 7 

99.2 

99.3 

99.6 

100.0 

:  .  ') 

90.4 

90.9 

92.4 

94.0 

95.4 

97.2 

98.3 

98.7 

99.2 

99.3 

99.6 

100.0 

0  -  2  -  3? 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  V I S 1 

USAFETAC.  ASHEVILLE  NC  ”  . FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER : 

727435 

STATION  NAME!  K.  I 

.  SAWYER  AFB 

MI 

PER 100 

OF  RECORD:  < 

AU~G 

-  •  --- 

— 

■  - 

. .  . . - 

_ LST 

TO  UTC: 

+  5 

- -  . 

— 

month: 

APR 

HOURS! 

15- 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

CE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

GF 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/3 

1 

NO 

CE  IL 

46.3  ~ 

47.2 

4  7.3 

4  7.3 

4  7.3 

4  7.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

4 

GE 

20000 

54.6' 

5570  ~ 

~  55.1 

55.  1  " 

55.1 

55.1 

55.  1 

55.1 

55.7 

55.1 

55.1 

55.1 

5 

GF 

leooo 

55.3 

56.2 

56.  3 

56.  3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

5 

GF 

16000 

56.3 

56. e 

56.9 

56.  9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

5 

GE 

14000 

57.1 

57.6 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

3 

GE 

12000 

57.4 

57.9 

58.0 

59.0 

58.0 

58.0 

58.0 

53.0 

58.0 

53.0 

58.0 

58.0 

5 

GE 

10000 

59.3 

60.2 

6073 

60.3" 

69.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

6 

GE 

ROOO 

60.3 

60.8 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

6 

GF 

3000 

63.3 

63.8 

63.9 

63.9 

"‘5779“" ' 

63.9 

63.9 

"  63.9 

b3. 9 

63.9 

63.9 

63.9 

6 

GE 

7000 

64 . 9 

65.3 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

6 

GE 

6000 

65.9 

66.3 

66.9 

66.8 

66.9 

66.8 

66.8 

66.3 

66.8 

66.3 

66.8 

66.8 

6 

GE 

5000 

68 . 2 

69.0 

69.4 

69.4 

69.7 

69.  7 

69.7 

69.7 

60.7 

69.7 

69.7 

69.7 

6 

GF 

4500 

68.  3 

69.6 

70.0 

70.0 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

7 

GE 

4000 

71.9 

72.7 

73.3 

73.  3 

73.8 

'73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

7 

G  C 

3500 

72.9 

73.7 

74.3 

74.3 

74.6 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

7 

GE 

3000 

73.6 

74.3 

75.0 

75.0 

75.6 

75. 7 

75.8 

75.3 

75.3 

75.8 

75.8 

75. e 

7 

GF 

2500 

76  72 

77.  1 

"77.9 

77.9 

79.7 

78. 8 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

7 

GF 

2000 

70.1 

79.2 

30.4 

80.4 

91.4 

81.7 

82.2 

32.3 

82.4 

32.4 

82.4 

82.4 

P 

GE 

1  BOO 

79.6 

80.7 

82.0 

62.0 

8T."0“" 

8372  ' 

83.9 

33.9 

34.0 

84.0 

34. 0 

84,0 

8 

GE 

1500 

31.9 

33.1 

34.9 

84.9 

95.9 

86.2 

87.0 

87.4 

B7.6 

87.7 

87.7 

87.7 

0 

GE 

1200 

83.0 

94.2 

96.0 

86.1 

•37.3 

87.7 

83.4 

99.0 

69.  1 

89.2 

69.2 

39.2 

8 

GE 

1000 

83.4 

84.  7 

36.6 

96.7 

93.1 

89.4 

89.2 

90.  1 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

9 

GE 

900 

83.8 

35.0 

87.2 

87.3 

89.  1 

89.4 

90.2 

91.2 

91.6 

91.7 

91.6 

91.8 

9 

GE 

BOO 

84.0 

35.2 

87.6 

87.8 

89.6 

89.9 

90.3 

91.9 

92.3 

92.7 

92.8 

92.8 

9 

GF 

700 

84.2 

95.6 

87.9 

89.2 

90.0 

90.3 

91.3 

92.4 

92.9 

93.2 

93.3 

93.3 

9 

Gc 

600 

84.2 

85.4 

33.  1 

63.4 

90.2 

90.6 

91.7 

93.1 

93.8 

94.1 

94.2 

94.4 

9 

GE 

500 

84.4 

"95.7 

38.3 

88.9 

91.0 

91.3 

92,6 

04.  1 

95.0 

95.3 

95.6 

95. e 

9 

GE 

400 

34.4 

95.7 

88.4 

89.0 

91.3 

91.7 

92.9 

94.4 

95.7 

96.0 

96.2 

96.4 

9 

GE 

300 

84.4 

85.7 

38.4 

89.0 

91.4 

91.8 

93.4 

95.  1 

97.0 

97.3 

97.8 

98.0 

9 

GE 

200 

84.4 

85.7 

88.4 

89.0 

91.4 

91.9 

93.4 

95.1 

97.2 

97.7 

98.2 

98.4 

9 

GE 

100 

84.4 

G5.7 

88.4 

69.0 

91.4 

91.8 

93.4 

95.1 

97.2 

97.8 

98.3 

98.6 

9 

000 

84.4 

95.7 

3R. 4 

89.0 

91.4 

91.8 

9  3.4 

95.1 

97.2 

97.8 

98.3 

98.6 

9 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


900 


i 


I 


D  -  2 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
__  From  HOURLY  observations 


[ON  NAME  :  K. 

I.  SAWYER  AFB 

MI 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  78  - 

JUL  88 

ro  utc: 

+  5 

.  ..  - 

... - _ 

. . 

month: 

APR 

HOURS: 

15-17 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

I  :.r; 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

'♦  7 .  n 

4773 

47.3 

4  7.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

85.  1  ' 

55.  f 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

r4.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

:>7.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

-!  .  0 

53.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

59.0 

58.0 

58.0 

5e.o 

l>  0 «  3 

60. 3 

60.3 

"60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

NO.  9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

‘  3.9  " 

63.9  63.7 

-'63.9 

63.9 

6  3 .9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

6379 

63.9 

->r'.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

'  J  t)  m  S 

66.9 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

i  9 . 4 

69.7 

69.7 

69.7 

69.  7 

&a.7 

69.7 

69.7 

69.  7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

70.0 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

73.  3 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

74.3 

74.6 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

73.0 

75.6 

75.7 

75.8 

75.9 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

77.9 

79.  f 

78.8 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

>0.4 

81.4 

81.7 

82.2 

32.3 

82.4 

32.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

•j  2 . 0 

^9375" 

037T 

83. d 

33.9 

34.0 

84.0 

04.0 

84.0 

84.0 

04. 0 

84.0 

84.0 

J4.9 

95.9 

86.2 

87.0 

37.4 

37.6 

87.7 

67.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

•3.1 

37.3 

87.7 

83.4 

89.0 

89.  1 

89.2 

69.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

•3.7 

93.1 

83.4 

89.2 

90.  1 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

>7.3 

89.  1 

89.4 

90.2 

91.2 

91.6 

91.7 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

7.  -3 

89.6 

89.9 

90.8 

91.9 

92.3 

92.7 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

i-7.2 

90.0 

90.3 

91.3 

92.4 

92,9 

93.2 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

>•3.4 

90.2 

90.6 

91.7 

93.1 

93.8 

94.1 

94.2 

94.4 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

•:  -1 .  3 

91 . 0 

91.3 

92.6 

94.  1 

95.0 

95.3 

95.6 

95.  e 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

9 . 0 

91.3 

91.7 

92.9 

94.4 

95.7 

96.0 

96.2 

96.4 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

:9.0 

91.4 

91.8 

93.4 

95.  1 

97.0 

97.3 

97.8 

98.0 

98.3 

98.6 

98.6 

98.8 

8  9.0 

91.4 

91.8 

93.4 

95.1 

97.2 

97.7 

98.2 

98.4 

98.9 

99.1 

99.7 

99.7 

••>9.0 

91.4 

91.8 

93.4 

95.1 

97.2 

97.8 

98.3 

98.6 

99.0 

99.2 

99.8 

100. 0 

•9.0 

91.4 

91.3 

93.4 

95.1 

97.2 

97.8 

98.3 

98.6 

99.0 

99.2 

99.8 

100.0 

OPERATING  LOCATION  "A"  _ _ _ PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VIS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  “  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

number: 

727435 

STATION  NAME:  K. 

L  ST  TO  UTC:  ♦  5 

I.  SAHYER 

AFB 

MI 

PERIOD 

MONTH: 

OF  record: 
APR  HOURS 

CEILING 

VISIBILITY 

IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

C.E 

GF 

GE  GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5  4  3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/3 

NO 

CEIL 

48.8 

49.4 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

GE 

"20000“ 

“55 .7 

"  56  .' 3  “ 

56 . 4 

8  6 .4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

GE 

18000 

56.2 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

GE 

16000 

56.3 

57.0 

57.  1 

57.1 

57.  1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.  1 

57.1 

GE 

14000 

57.9 

58.8 

58.7 

50.7 

53.  7 

58.7 

58.  7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

GE 

12000 

58.6 

59.2 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.  3 

59.3 

59.3 

59.3 

GE 

10000“ 

607<r'~ 

“6T7(T  " 

”6177 

61  7  7 

6  1 .7  “ 

61. 7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61  .7 

61.7 

GE 

9000 

61.4 

62.1 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

GE 

8000 

64.1 

84.9 

65.1 

68.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

GE 

7000 

65.1 

65.9 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

GE 

6000 

65.7 

66.4 

66.7 

66. « 

66.9 

67.1 

67.1 

67.  1 

67.  1 

67.1 

67.1 

67.1 

GE 

5000 

68.6 

69.6 

69.9 

70.  1 

79.2 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

GE 

4500 

69.0 

70.  8 

71.1 

71.3 

71.4 

71.8 

71.3 

71.8 

71.3 

71.8 

71.8 

71.8 

GE 

4000 

71.3 

72.3 

72.7 

72.9 

73.0 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

GE 

3500 

73.1 

74.2 

74.6 

74.3 

75.0 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GE 

3000 

74.1 

75.7 

75.6 

75.3 

76.0 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

GE 

2500 

77.1 

70.2 

78.3 

79.0 

79 . 7 

30.3 

80. 6 

80.6 

30.6 

80.6 

80.6 

80.6 

GE 

2000 

78.4 

79.6 

90.2 

00.4 

01.4 

82.1 

82.9 

82.9 

32.9 

82.9 

83.0 

83.0 

GE 

1800 

79.6 

90.7 

81.3 

81,7 

82.7 

83.3 

84.  1 

34.1 

84.  1 

84.1 

04.2 

84.2 

GE 

1500 

01.9 

33.0 

64.0 

84.3 

35.7 

36.3 

37.2 

37.3 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

GE 

1200 

32.9 

94.1 

35.2 

35.6 

87.0 

37.7 

38.6 

88.8 

83.8 

es.9 

89. 1 

89.1 

GE 

1000 

83. 3 

•34.6 

85.7 

96.0 

37.3 

38.6 

89.6 

90.0 

90.0 

90.  1 

90.4 

90.4 

GE 

900 

83.4 

94.7 

85.0 

86.  1 

88.  1 

88.9 

89.9 

00.3 

90.3 

90.4 

90.9 

90.9 

GE 

800 

S3. 3 

35.1 

86.3 

36.8 

89.0 

89.8 

91.1 

91.6 

91.8 

91.9 

92.3 

92.3 

GE 

700 

84.1 

38.4 

86  •  7 

87.1 

99.3 

90.  1 

91.9 

92.3 

92.6 

92.7 

93.2 

93.2 

GE 

600 

84.3 

65.3 

87.1 

8  7  •  6 

89.9 

90.7 

92.6 

93. 1 

93.4 

93.6 

94.1 

94.1 

GE 

500 

84.6 

06.0 

87.3 

89.0 

90.6 

91.3 

93.3 

93.9 

94.6 

94.9 

95.4 

95.4 

GE 

400 

e4.7 

06.  1 

37.4 

0  0,1 

90.3 

91.6 

93.6 

94.2 

95.0 

95.3 

95.9 

95.9 

GE 

300 

94.  7 

86.  1 

37.4 

88.1 

90.9 

91.7 

93. 9~ 

“?4;f 

95.7 

96.2 

96.9 

96.9 

GE 

200 

34.7 

36.  1 

37.4 

83.  1 

90.9 

91.7 

94.  1 

94.8 

96.0 

96.6 

97.3 

97.3 

GE 

100 

84.7 

36.1 

07.4 

83.1 

90.9 

91.7 

94.1 

94.9 

96.  1 

96.3 

97.7 

97.7 

GE 

•  • 

000 

84.7 

36.  1 

87.4 

86.1 

90.9 

91.7 

94.1 

94.9 

96.1 

96.8 

97.7 

97.7 

TOTAL  NUMBER  CF  OBSERVATIONS  900 


c 


PERCENTAGE  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

■/  fON  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFB  MI  PERI 00  OF  RE CORO:  AUG  78  -  JUL~88 

*  ro  UTC:  ♦  5 _  MONTH:  APR  HOURS:  18-20 


•1  T 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 

GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/3 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

t. . 

4,  49‘6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

?  86.X 

86.6 

5676 

56.6 

56.6 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

;  r.7.o 

37.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

l  ■>?.! 

37.1 

77.  i 

37.1 

57.1 

57.1 

57.  1 

“5771' 

5771 

5?.l 

57.1 

57*1 

5T.  1 

80.7 

39.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

7 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

\  81.7 

6  r.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

,  «.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

68.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65,2 

65.2 

65.2 

68.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

86.0 

66.9 

67.1 

67.1 

67.  1 

67.  1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

70.  1 

70.2 

“7676 

7076 

70.6 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

71.3 

71.6 

71.8 

71.9 

71.8 

71.3 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

72.9 

73.0 

73.3 

73.6 

73.6 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

7374 

76.3 

75.0 

75.3 

75.6 

75.6 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

78.3 

76.0 

76.3  “ 

76.6 

76.6 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

!  79.0 

TT.T 

36.3 

80,6 

8076 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

8076 

“  8076 

80.6 

-0.6 

31.6 

82.1 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.  1 

83.1 

83.1 

83.1 

61.7 

32.7 

83.3 

86. 1 

36.1 

84.  1 

84.1 

84.2 

8472 

84.3 

84.3 

8473 

84.3 

66. 3 

85.7 

96.3 

37.2 

37.3 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

^  s  •  *> 

87.0 

97.7 

88.6 

80.8 

83.8 

88.9 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

39.2 

“6.0 

37.3 

M.6 

89.6 

90.0 

90.0 

90.  1 

90.4 

90.4 

90.7 

90.7 

90.7 

9077 

86.  1 

39.1 

88,9 

89.9 

90.3 

90.3 

90.4 

90.9 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

36.9 

99.0 

89.8 

9T7  1 

91.6 

91.8 

91.9 

92.3 

9773  “ 

97.6 

9277 

7777 

72.7 

«7.  1 

39.3 

90.  1 

91.9 

92.3 

92.6 

92.7 

93.2 

93.2 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

j  y  •  *> 

89.9 

90.7 

92.6 

93.  1 

93.4 

93.6 

94.1 

94.1 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

J°.0 

90.6 

9173 

93.3 

93.9 

94.6 

94.9 

95.4 

95.4 

95.7 

95.9 

95.7 

95.9 

°3.1 

90.8 

91.6 

93.6 

96.2 

95.0 

95.3 

95.9 

95.9 

96.1 

96.3 

96.4 

96.4 

38.1 

3573 

91.7 

93 .9“ 

96.6 

95.7 

96.2 

767? 

96.9 

“77. T 

7776“ 

7777“ 

7778 

63.  1 

90.9 

91.7 

96. 1 

96.8 

96.0 

96.6 

97.3 

97.3 

98.2 

98.8 

99.0 

99.2 

83.1 

90.9 

91.7 

96.1 

94.9 

96. 1 

96.3 

97.7 

97.7 

98.6 

99.1 

99.3 

100.0 

38.  1 

90.9 

9T.  7 

96.1 

94.9 

96.1 

96.8 

97.7 

97.7 

98.6 

99.1 

79.3 

100.0 

900 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE~NlT 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  V! 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER!  727435  STATION  NAME  C  K .  I.  SAWYER  AFB  MI 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PER  f  ob  OF  RFCORO:  At 
MONTH!  APR  HOURS:  2 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/e 

NO 

CEIL 

51.3 

51.6 

5i  .6 

51 .6  ' 

51.6  ~ 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 
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57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.6 

57.6 

57.6  57.6 

57.7 

57.3 

57.  3 

57.  3 

57.8 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9  57.9 

50.1 

60.2 

60.2 

60.3 

60.  3 

60.  3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.4  60.4 

51.1 

61.2 

61.2 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3  61.3 

62.1 

62.3 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4  62.4 

65.0 

65.2 

65.2 

65.3 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.5  65.5 

66.4 

65.7 

66.3 

66.3 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0  67.0 

69.0 

69.4 

69.5 

69.6 

69.  7 

69.8 

69.8 

69.6 

69.8 

69. B 

69.8 

69.9  69.9 

70.3 

70. 6 

70.9 

71.0 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3  71.3 

71.5 

72.3 

72.5 

72.6 

72.3 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9  72.9 

74.0 

74.7 

74 . 9 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.5  75.5 

76.1 

77.1 

77.3 

77.7 

77.9 

79.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2  79.2 

77.3 

73.4 

78.6 

79.0 

79.3 

79.3 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6  79.6 

79.7 

80.9 

31.2 

31.3 

32.1 

92.2 

82.3 

82.4 

82.4 

82.6 

82.6 

82.7  82.7 

81.3 

32.6 

82.9 

33.5 

33.9 

84.  1 

84.3 

84.4 

84.4 

84.6 

84.6 

84.7  84.7 

62 .  ? 

33.6 

33.9 

84.6 

35.1 

95.4 

95.6 

85.8 

35.8 

86.0 

86. 1 

86.2  86.2 

62.7 

34.2 

34.6 

85.2 

85.8 

96.1 

96.  3 

86.6 

86.6 

86.8 

86.9 

86.9  86.9 

63.6 

85.2 

35.6 

36.3 

87.0 

87.4 

87.8 

88.0 

68.1 

88.3 

88.5 

88.6  88.6 

83.9 

35.7 

86.  1 

87.0 

87.8 

88.3 

38.6 

88.9 

89.0 

89.3 

89.4 

89.5  89.5 

64,4 

36.4 

86.9 

88.0 

38.9 

89.4 

89.8 

90.1 

90.2 

90.5 

90.7 

90.8  90.8 

”6.0 

37.3 

37.9 

89.4 

90.4 

91.1 

91.6 

92.0 

92.2 

92.5 

92.7 

92.8  92.8 

5  •  3 

37.8 

38.4 

90.3 

91.5 

92.4 

93.0 

93.5 

93.6 

94.1 

94.3 

94.4  94.4 

65.4 

83.  1 

38.8 

90.3 

92.3 

93.6 

94.3 

95.0 

95.2 

95 .7 

95.0 

96.2  96.3 

6  5.4 

83.1 

38.8 

90.9 

92.5 

94.2 

95.1 

96.0 

96.2 

97.0 

97.4 

98.0  98.4 

65.4 

33.1 

33.8 

90.9 

92.6 

94.3 

95.2 

96.2 

96.4 

97.3 

97.8 

98.9  99.9 

65.4 

33.  1 

88.3 

90.9 

92.6 

94.3 

95.2 

96.2 

96.4 

97.3 

97.8 

98.9  100. 0 

72  JC 
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PE RCENTAGE_ FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CCIL1NG  VERSUS  VIS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER!  72743*5  STATION  NAME:  K.  I.  SA W YE R~AFS~MI  PERIOD  OF  RECORD:  AUG 

_  L ST  TO  tJTC:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS:  00 


CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

CF 

GE 

GE 

GE 

Gc 

GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2  2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  N'C 


NO 

CEIL 

55.2 

55.6 

56.1 

56.2 

56.5 

56.6 

56.8 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

GE 

20000 

59.4 

59.8 

60.3 

60.4 

60.6 

60. d 

61.0 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

GE 

10  000 

59.8 

59.9 

60.4 

60.5 

60.3 

60.9 

61.1 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

GF 

16000 

59.5 

59.0 

60.4 

60.5 

60.3 

60.9 

61,1 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

GE 

14000 

59.6 

60.0 

60.5 

60.6 

50.9 

61.0 

61.2 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

GE 

12000 

60.9 

61.3 

61.9 

62.0 

62.3 

62.4 

62.6 

62.3 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

CE 

10000 

64,0 

64.4 

65 .  IT 

66. 5 

65.  7 

65.8 

66.0 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

GE 

9000 

64.4 

64.9 

44.8 

66.0 

66.2 

66.3 

66.6 

66.8 

66.9 

66.3 

66.6 

66.8 

GE 

8000 

67.3 

67.7 

68.6 

68. 3 

69.0 

69.  1 

69.4 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

GE 

7000 

68.7 

69. 1 

70.0 

70. 3 

70.5 

70.6 

70.9 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

GE 

6000 

70.4 

70.9 

71.7 

72.2 

72.4 

72.5 

72.7 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GE 

5000 

71.8 

72.4 

73.2 

73.  7 

73.9 

74 . 0 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GE 

4500 

73,4 

74.0 

74.9 

75.4 

75.6 

75.7 

75.9 

76.  1 

76.1 

76.  1 

76.1 

76.1 

OF 

4000 

75.5 

76.1 

77.2 

77.7 

73.4 

78.  7 

73.9 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GE 

3500 

76.3 

77.0 

78.1 

73.6 

79.2 

79.6 

79.8 

30.  1 

60.1 

30.1 

80.1 

80.1 

GE 

3000 

76.8 

77.4 

78.6 

79.1 

30.1 

30.4 

30.6 

31.0 

31.0 

ei.o 

81.0 

81.0 

GF 

2500 

77.  3 

74,0 

79. T 

79.  7 

•30.6 

31.1 

81.3 

31.6 

81 .6 

81.6 

81.6 

81 .6 

GE 

2000 

7«.6 

79.7 

30,4 

81 .0 

81.9 

32.5 

32.7 

83.0 

33.0 

33.0 

83.0 

83.0 

GE 

1  BOO 

70.  1 

79.5 

81.0 

“1.5 

32.6  ' 

33.  1 

83.3 

33.  7 

33.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GE 

1500 

80.2 

80.9 

32.0 

82. 6 

3  3.7 

34.2 

84.4 

34.7 

84.7 

84.7 

84.7 

34.7 

GE 

1 20C 

81.0 

31.6 

•32.9 

83.4 

34.5 

35.1 

85.4 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GE 

1000 

81. 4 

82.0 

33.4 

34.0 

35.3 

85.8 

66.2 

86 . 6 

36.6 

96.6 

86.6 

86.6 

GE 

900 

81.8 

82.6 

34.1 

84.6 

36.  1 

86.7 

37.  1 

37.4 

37.4 

87.4 

37.4 

87.4 

GE 

800 

82.2 

82.0 

34.4 

84.9 

36.5 

87.0 

87.4 

37.7 

37.7 

37.  7 

87.7 

87.7 

GE 

700 

82.5 

8  3.2 

i>4  «  6 

35.4 

36.9 

37.4 

86.0 

83.  3 

33.3 

38. 3 

88.  3 

83.3 

GE 

600 

82.7 

83.4 

35.1 

8  6.6 

8  7.2 

37.8 

3  3.4 

39.7 

88.7 

98.  7 

88.7 

88.7 

GE 

500 

82.  7 

83.5 

35.5 

36.2 

3  3.4 

39.1 

90.0 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GE 

400 

82.8 

33.7 

36.0 

86.3 

89.0 

39.3 

91.0 

91.9 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

300 

82. 9 

83.0 

36.2 

G7. 1 

39.7 

90.5 

91.9 

93.5 

93.9 

94.4 

94.4 

94.4 

GE 

200 

82.9 

84.0 

86.  3 

37.2 

90.0 

90.9 

92.5 

94.9 

95.6 

96.7 

97.0 

97.1 

GF 

100 

82.9 

•34.0 

36.3 

87.3 

90.1 

91.0 

92.6 

94.9 

95.7 

97.0 

97.5 

97.6 

GE 

•  •  • 

non 

82. 9 

84.0 

36.  3 

87.3 

90.  1 

91.0 

92.6 

94.9 

95.7 

97.0 

97.5 

97.6 

TOTAL  NUMBER  QF  OBSERVATIONS  930 


0  -  2  -  37 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEIUNG  VERSUS  VISIBILITY 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

"T  AT  ION  name:  K.  I.  SAHYER  AF3  MI  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  78  -  JUL  63 

.SI  TO  IJT  C :  +  S  MONTH:  MAY  HOURS:  00-02 

-  - 

— r- — ■ — 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

4 

3 

2  1/2 

2 _ 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/9 

1/4 

0 

1 

56.2 

66.5  ' 

56 .6 

56.8 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.1 

57.1 

57.1 

3 

6  0.4 

■"60.6 

60.3 

61.0 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

-t 

60.5 

60.8 

60.9 

61.1 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

61.4 

♦ 

60.6 

60.3 

60.9 

61 . 1 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

61.4 

60.6 

60.9 

61.0 

61.2 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.5 

61.5 

61.5 

7 

62.0 

62.3 

62.4 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.3 

62.9 

62.9 

62.9 

) 

66.3 

66.7 

65.8 

66.0 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.  3 

66.3 

66.3 

I 

66.0 

66.2 

66.  3 

66.6 

66.8 

66.8 

66.8 

66.6 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

CJ 

63. 3 

69.0 

69.  1 

69.4 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.  7 

69.7 

69.7 

70.  3 

70.6 

70.6 

70.9 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

t 

72.2 

72.4 

72.5 

72.7 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

> 

73.7 

73.9 

74.0 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

7 

76.4 

75.6 

75.7 

76.9 

76.  1 

76.1 

76.  1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

-> 

77.  7 

7  3.4 

78.7" 

73.9 

70.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

i 

7-3.6 

79.2 

79.6 

79.8 

30.  1 

60.  1 

30.1 

eo.i 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

3C.2 

74.  1 

30.1 

BO. 4 

30.6 

81.0 

81.0 

81.0 

31.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

31.1 

i 

7  >.7 

30.6 

31.1 

81.3 

31.6 

31.6 

31.6 

81.6 

81.6 

81.6 

91.7 

31.7 

31.7 

Ml  .0 

31.9 

32.5 

32.7 

63.0 

83.0 

8  3.0 

83.0 

83.0 

33.0 

83.1 

83.1 

93.  1 

> 

“1.6 

TT.S 

3  3. 1 

8  3.3 

33.  7 

83.7 

33.7 

83.7 

83.7 

83.7 

93.8 

83.8 

83.  3 

.. 

82.6 

33.7 

34.2 

34. 4 

84.7 

84.7 

84.7 

64.7 

34.7 

34.7 

84.3 

84.8 

84.8 

'  f 

33.4 

34.6 

35.1 

85.4 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

35.7 

85.7 

85.9 

95.8 

35.8 

34.0 

35.3 

35.3 

66.2 

66.6 

36.6 

36.6 

86.6 

86.6 

86.6 

96.  7 

86.  7 

86.7 

34.6 

36. 1 

eo.7 

37. 1 

87.4 

87.4 

87.4 

37.4 

87.4 

37.4 

87.5 

87.5 

87.5 

-f 

34.9 

36.5 

ft  7. 0 

87.4 

87.7 

37.7 

37.7 

87.7 

37.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

36. 4 

36.9 

37.4 

33.0 

83.  3 

88.3 

88.3 

88.  3 

83.3 

83.3 

89.4 

38.4 

88.4 

\ 

3  6.6 

37.2 

37.3 

8  3.4 

38.7 

88.7 

88.7 

88.7 

83.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.3 

i 

36.2 

33.4 

89.  1 

90.0 

90.6 

70.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

0 

fl6. 3 

89.0 

39. B 

91.0 

91.9 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

■> 

07.  1 

39.7 

90.5 

91,9 

93.5 

93.9 

94,4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

37.2 

90.0 

90.9 

92.5 

94.8 

95.6 

96.7 

97.0 

97.1 

97.4 

97.6 

98.4 

96.7 

3 

6  7.3 

90.1 

91.0 

92.6 

94.9 

95.7 

97.0 

97.5 

97.6 

9P.4 

98.6 

99.5 

100.0 

3 

37.3 

90.  1 

91.0 

92.6 

94.9 

95.7 

97.0 

97.5 

97.6 

98.4 

98.6 

99.5 

100.0 

-  2  -  3 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VIS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  Nl  IMP  F  R! 

727438 

STATION  NAME 

:  < . 

I.  SAWYER 

AFB 

Ml 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG 

LST 

TO  UTC: 

♦  ^ 

month: 

MAY 

HOURS:  03 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

CF 

GE 

GE 

Gr 

GE 

GE 

GE 

St 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET _ 

_ 7 

8 

6 

4 

3 

.  l_l/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/3 

NO 

CEIL 

62.4 

62.6 

53.8 

6  4.0 

84.3 

54.4 

54.5 

54.7 

54.7 

54.3 

54.8 

54.8 

r,c 

20009 

66.3 

67.  1 

58, 1 

*>  8  « 

8  5,9 

59.9 

8  9.0 

59.2 

59.2 

59.4 

59.4 

59.4 

GF 

1«000 

86.8 

87.  1 

56.  1 

69.8 

8  1.4 

5  9.9 

59.0 

59.2 

89.2 

59.4 

59.4 

59.4 

GE 

14000 

66.  ) 

67.2 

68.2 

6  3.6 

53.0 

59. C 

59.  1 

50.4 

59.4 

59.5 

59.5 

59.5 

GE 

14000 

87.  3 

87.8 

•  o 

59.0 

59.4 

59.5 

59.6 

59.9 

59.8 

59.9 

59.9 

59.9 

Gc 

12000 

67.6 

59.0 

6  8.9 

59.4 

5  9.7 

59. P 

59.9 

60.  1 

60.  1 

fc  0.2 

60.2 

60.2 

r  c 

10000 

61.0 

61.4 

82.5 

63.  J 

63.5 

63.7 

6  3*3 

64.2 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

C.E 

9000 

61.4 

61.fi 

62.9 

6  3.4 

84.1 

64.2 

64.3 

64*7 

64.7 

64.8 

64.  B 

64.9 

GE 

8000 

(j  <1  •  7 

6  3.1 

64.2 

6*. .  7 

65.4 

65.5 

65.6 

66.0 

66.  1 

66.2 

66.2 

66.2 

GE 

7000 

64.1 

84 . 6 

65. 7 

08.  3 

8  7.0 

57.1 

87.2 

67.6 

67.7 

67.9 

b7.8 

67.8 

GF 

6000 

64.6 

84 . 9 

66. 1 

66.  •< 

67.4 

67.8 

87.6 

69.1 

69.2 

69.3 

69.3 

68.3 

r»r 

sooo 

•  1 

6*7  «  ^ 

6  7.0 

6  3.8 

89.2 

69.4 

6  5 . 6 

70.  1 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

GF 

4r  O') 

6  7.^ 

6  3.0 

6  9 . 2 

69.9 

70.6 

70  •  *H 

71.0 

71.5 

71.7 

71.9 

71.9 

71.3 

GE 

4000 

70.4 

71.0 

72.4 

7  3.0 

7  3.5 

73.9 

74.2 

74.3 

75.1 

75. 2 

75.2 

75.2 

GE 

3800 

71.6 

72.0 

73.4 

74.2 

75.  1 

75.2 

75.6 

76 .2 

76.8 

76.6 

76.6 

76.6 

GE 

300C 

72.6 

73.2 

74.9 

76.0 

76 . 9 

76.9 

77.3 

78.0 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

GE 

2600 

73.3 

74.0 

78.7 

76.  1 

77.6 

77.  7 

73.2 

79.  P 

79.0 

79.  1 

79.1 

79.1 

or 

2000 

76.3 

76.9 

77.6 

74.6 

79.7 

79.8 

60.2 

60.  ° 

91.1 

13 1 . 2 

31.2 

81.2 

GE 

1800 

76  •  Z 

76.9 

76.6 

79.  - 

9  0 . 6 

80. 8 

91.2 

91.9 

02.0 

82.2 

82.2 

82.2 

GE 

1600 

77.7 

7>.4 

80.2 

8  1 . 6 

32.6 

32.7 

6  3.3 

34.0 

84.2 

84. 3 

94.3 

34.3 

GE 

1200 

78.1 

79.7 

•'0.5 

91  <9 

■32. 9 

9  3.0 

P  3 . 7 

34.3 

34.8 

34.6 

°4.8 

94.6 

GE 

1000 

78.6 

79.  6 

91.3 

•2.7 

33.9 

94. 1 

94.9 

65.6 

98.9 

95.9 

95.9 

35.9 

GE 

900 

79.  1 

7  ».  H 

91.6 

•''3.1 

94 . 4 

•  7 

3  6.5 

96.2 

36.8 

36.6 

86.6 

96.6 

Gt 

000 

79.8 

HC  .  1 

Hi. 9 

9  3.4 

34.7 

95.1 

95 . 8 

96.6 

96.9 

88.9 

86.9 

36.9 

GE 

700 

79.9 

-'0.6 

92.4 

84. 1 

88.4 

35.7 

96.6 

37.3 

97.5 

87.6 

P7.6 

87.6 

GE 

600 

-0.8 

■1.3 

-3.2 

96.1 

96.3 

96.7 

37.6 

95.4 

99.6 

o9 . 7 

(38.7 

9S.7 

GF 

530 

PI. 6 

62.8 

94.6 

06.  7 

33.3 

39.  7 

90.0 

90.9 

91  .  1 

91.2 

91.2 

91.2 

GF 

400 

Hi  .  7 

62.8 

94.6 

96.9 

33.7 

69.  1 

91.0 

92.2 

92. 7 

92.8 

92.8 

92.8 

GE 

300 

Hi. 7 

12.8 

94 . 6 

3  6 « 

34.9 

99.4 

91.4 

93.2 

94. 1 

94.5 

94.6 

94.6 

GE 

200 

Hi.  7 

62.6 

94,6 

96.0 

84.2 

69.7 

92.0 

94.2 

95.2 

95.9 

96.6 

96.6 

GE 

100 

HI. 7 

H2.6 

84.6 

88.9 

9  4.2 

■3  9.7 

92.2 

94.4 

95.4 

96.2 

96.9 

97.0 

r9r 

000 

91  .  7 

42.6 

54.6 

86.9 

99.2 

89.7 

92.2 

94.4 

95.4 

96.2 

96.9 

97.0 

TOTAL  NUMBER  OF  L’HSFRVATI  ONS  930 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


’  name:  <,  I.  SAWYER  4F3  MI 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  -  JUL  88 


TO  UTC 

:  ♦  4 

mdnTh: 

MAY 

HOURS:, 

03-05 

VISIBILITY  in 

STATUTE 

MILES 

1 

GE 

GE 

GE 

Gt 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

3 

_ 2  1/2 

...  2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

"4.0 

44.3 

44.4 

54.4 

54.7 

54.7 

54.3 

54.8 

54.8 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

i  i  • 

43.3 

48.9 

49.0 

49.2 

59.2 

59.4 

59.4 

59.4 

59.6 

59.6 

59.7 

59.7 

'  .  S 

4  3.4 

48.9 

49.0 

59.2 

49.2 

59.4 

59.4 

59.4 

59.6 

59.6 

59.7 

59.7 

1  -  •  6 

43.9 

49. C 

49.  1 

59.4 

59.4 

59.5 

59.5 

59.5 

59.7 

59.7 

59.8 

59.3 

49.4 

49.4 

49.6 

59.9 

59.8 

59.9 

59.9 

59.9 

60.  1 

60.1 

60.2 

60.2 

,  * . 

4  9.7 

49.8 

49.9 

40.  1 

60.  1 

60.2 

60.2 

60.2 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

■  3.  J 

63.4 

63.7 

63.  3 

64.2 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

3 . 4 

44.1 

64.2 

64.3 

64.7 

64.7 

64.8 

64.8 

64.3 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

>■*.7 

64.4 

64.4 

65.6 

66.0 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.5 

66.5 

66.6 

66.6 

,  V  .  4 

47.0 

67.1 

67.2 

67.6 

67.7 

67.3 

67.8 

67.8 

68.1 

68.1 

68.2 

66.2 

’  •  1 

47.4 

67.4 

6  7.8 

68.1 

63.2 

68.3 

63.3 

68.3 

68.5 

68.5 

68.6 

6e.6 

*  1  •  *3 

49.2 

69.4 

69.6 

70.  1 

70.  3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.6 

70.6 

70.8 

70.8 

*  •  '* 

79.6 

70.8 

71.0 

71.5 

71.7 

71.8 

71.3 

71.8 

72.0 

72.0 

72.2 

72.2 

a.  i 

7  3.3 

73.9 

74.2 

74.9 

75.  1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.4 

75.4 

75.5 

75.5 

r  4.2 

74.  1 

74.2 

75.6 

76.2 

76.4 

76.6 

76.6 

76.6 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

n..> 

76.9 

76.9 

77.3 

78.0 

78.2 

78.3 

73.3 

73.3 

73.5 

78.5 

78.6 

76.6 

>  ^  •  ) 

77.6 

77.  7 

73.2 

79.8 

79.0 

79.  1 

79.1 

79.1 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

7 

• 

7  9.  7 

79. B 

30.2 

80.9 

91.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.4 

81.4 

81.5 

61.5 

9  3.6 

80.8 

81.2 

81.9 

02.0 

82.2 

82,2 

82.2 

82.4 

82.4 

82.5 

82.5 

•  1  •  ^ 

32.6 

32.7 

83.3 

34.0 

84.2 

84.3 

84.3 

34.3 

34.5 

84.5 

84.6 

84.6 

I.'1 

32.9 

33.0 

83.7 

34.3 

.84.5 

34.6 

84.6 

34.6 

84.3 

84.8 

34.9 

34.9 

7 

33.9 

84.1 

94.9 

85.6 

85.8 

85.9 

85.9 

35.9 

36.1 

36.1 

86.2 

86.2 

!.  1 

34.4 

34.7 

84.5 

36.2 

36.4 

36.6 

86.6 

86.6 

36.6 

86.8 

86.9 

86.9 

3.4 

34.7 

■=>4.1 

35.8 

86.6 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

1 

4  4 . 4 

95.7 

9  6.6 

37.3 

87.5 

37.6 

87.6 

87.6 

07.8 

87.8 

88.0 

38.0 

4.1 

96.3 

96.7 

37.4 

83.4 

88.6 

6  3.7 

88.7 

33.7 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

•>.  7 

33.3 

98.  7 

90.0 

90.9 

91  .  1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

.  > 

33.7 

89.  1 

91.0 

92.2 

92.7 

92.8 

92.8 

92.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

i  *,  •  ’* 

3’’.  9 

39.4 

91.4 

93.2 

94.1 

94.5 

94.  6 

94.6 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

:  *,•  •  * 

■<  9 . 2 

89.7 

92.0 

94.2 

95.2 

95.9 

96.5 

96.6 

97.3 

97.4 

97.7 

98.2 

*S.  > 

93.2 

99.7 

92.2 

94.4 

95,4 

96.2 

96.9 

97.0 

98.1 

98.2 

99.1 

100.0 

•33.2 

89.7 

9  2.2 

94.4 

95.4 

96.2 

96.9 

97.0 

98.1 

98.2 

99.1 

100.0 

D  -  2  -  3« 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VI 
‘FROM  HOURLY  OsSERVATIQNS 

STATION  NUMBERS  72 74 OS  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER- AFO~M  I  ~  PERIOD  OF  RE  CORO S  A  l 

LST  TO  UTC:  +  5  month:  may  hours:  C 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTF  MILES 


PI 

IN 

FFT 

u.  f“- 
o 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GF 

5/8 

NO 

CEIL 

45. e 

46.5 

46.6 

47.0 

47.4  ‘ 

4  7.6 

47.7 

47.7 

47.  7 

47.8 

48.0 

48.0 

GE 

20000 

62.6 

53.2 

53.  8 

54 . 0” 

54.8 

64.. 8 

54.9 

54.9 

54.9 

55.1 

55.2 

55.2 

GF 

1B0C0 

62.9 

53.7 

54.2 

a  4 

55.  1 

55.3 

55.5 

55.6 

55.5 

65.6 

55.7 

55.7 

GF 

16000 

63.1 

53.9 

64.4 

54.6 

55.3 

55.5 

55.7 

55.  7 

56.7 

55.8 

55.9 

55.9 

GE 

14000 

63.3 

54.1 

54.6 

54. 4 

55.5 

55.7 

55.9 

55.9 

55.9 

56.0 

56.1 

56. 1 

GE 

12000 

64.1 

54.9 

55.5 

56.6 

56.5 

56.7 

56.9 

56.9 

56.9 

57.0 

57.1 

57.1 

GE 

10000 

56.  7 

57.6 

58. 1 

"5  8.7" 

59.5 

59.7 

59.9 

69.9 

60.0 

60.1 

60.2 

60.2 

GF 

9000 

57.4 

5  6.3 

5  3.3 

69.5 

69.2 

60.4 

60.8 

60.8 

60.9 

61.0 

61.1 

61.1 

GE 

«000 

59.3 

60.6 

61.2 

62.0 

62.8 

63.0 

63.4 

63.4 

63.5 

63.7 

63.8 

63.8 

GE 

7000 

62.3 

63.1 

64.0 

64. H 

65.7 

66.0 

66  •  6 

66. 6 

56.7 

66.  8 

66.9 

66.9 

GE 

6000 

63. C 

63.9 

64.7 

66.0 

67.0 

67.3 

67.8 

67.  8 

63.0 

69.1 

69.2 

68.2 

GE 

■?000 

64. 3 

65.9 

56.9 

68.  2 

69 . 7  ' 

70.  1 

70.6 

70.  8 

71.0 

71.1 

71.2 

71.2 

GE 

4600 

66.6 

66 . 8 

67.3 

69.  1 

70.6 

71.1 

71.3 

71.9 

72.2 

72.3 

72.4 

72.4 

GE 

4  000 

69.3 

69.2 

70.4 

71.7 

73.2 

73.7 

74.4 

74.7 

75.  1 

75.2 

75.3 

75.3 

GE 

3600 

o3.8 

70. C 

71.2 

72.5 

74.0 

74.4 

75.2 

75.6 

75.9 

76.0 

76.  1 

76.  1 

GE 

3000 

70.4 

71.7 

72.9 

74.2 

75.7 

76.3 

77.  1 

77.5 

77.8 

73.0 

78.  1 

78.1 

GE 

2600 

71.2 

72.5 

73.3 

75.1 

76.3 

77.6 

7  5.3 

78.7 

79.0 

79.1 

79.2 

79.2 

GF 

2000 

73.1 

74.6 

75.3 

77.  1 

79.9 

79.7 

80.4 

80.9 

31.2 

91.3 

81.4 

31.4 

GF 

1  BOO 

73.4 

74.9 

76.  1 

77.5 

79.4 

80.1 

80.9 

81.3 

81.6 

31.7 

81.8 

81.3 

GE 

1600 

74.9 

76.5 

77.3 

79.  7 

31.7 

82.5 

83.2 

33.7 

84.0 

84.1 

84.2 

34.2 

GE 

1200 

76.5 

74.0 

79.  7 

61.5 

0  3.7 

34.4 

85.3 

85.7 

86.0 

86.1 

86.2 

96.2 

1000 

77.  7 

79, 2 

•31.2 

83.0 

•35.5 

86.3 

>37.3 

87.7 

38.  1 

98.2 

88.3 

88.3 

Gc 

900 

79,3 

79.6 

•31.7 

33.  7 

86.  3 

87.2 

83.2 

33.6 

89.9 

39.0 

99.1 

99.1 

GE 

BOO 

79.6 

3C.  0 

32.2 

84.1 

86.8 

87.6 

83.7 

89.1 

89.5 

89.6 

89.7 

89.7 

GE 

700 

73.3 

o .  3 

82.5 

04 . 6 

87.7 

83.7 

89.9 

90.3 

90.6 

90.8 

90.9 

90.9 

GE 

600 

79.0 

30.5 

32.7 

S4  •  9 

83.? 

89.2 

99.4 

90.9 

91.2 

91.3 

91.4 

91.4 

or 

600 

7°.  I 

•30.6 

32.3 

85.  1 

3  3.5 

89.6 

91.4 

91.8 

92.3 

92.4 

92.5 

92.5 

GF 

400 

79.4 

30.9 

33.0 

88.3 

88.8 

90.0 

92.4 

93.1 

93.5 

93.3 

93.9 

93.9 

GE 

300 

79.6 

31.0 

8  3.1 

35.4 

89.5 

90.6 

93.3 

94.2 

95.4 

95.9 

96,0 

96.1 

GE 

200 

79.5 

31.0 

>33.  i 

95.4 

89.5 

90.6 

93.7 

94.6 

96.0 

96.  7 

97.0 

97.1 

GC 

100 

79.5 

«I.O 

B3 .  1 

>35.4 

39.5 

90.6 

93.7 

94.6 

96.0 

96.7 

97.1 

97.3 

GE 

•  •  i 

000 

79.6 

31.0 

33.  1 

36.4 

89.5 

90.  6 

°3.  7 

94.6 

96.0 

96.7 

97.1 

97,3 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


T 
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PERCENTAGE  FRE0UENCYJ3F  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
.  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

inn  name:  k.  i.  sawyer  afb  mi'  per  too  of  re  Coro:  auTT  78~  julsb 

TO  UTC!  +  5  MONTH:  MAY  HOURS:  06-08 


VISIBILITY  in  statute  miles 

GE  GE  GE  "  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE 


4 

3 

2  1/2 

2 

l  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 _ 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

4  7.0 

4  7  T4 

47.6 

4  7.7 

47.7 

47.  7 

47.8 

48.0 

48.0 

48.1 

48.  1 

48.2 

48.2 

4  4 .  iT 

54 .  6_ 

~  54.3 

54.9 

54.9 

54.9 

55.1 

55.2 

55.2 

55.3 

55.3 

55.5 

55.5 

4  •  4 

55.1 

55.3 

55.5 

55.5 

55.5 

55.6 

55.7 

55.7 

55.8 

55.8 

56.0 

56.0 

64.6 

55.3 

55.5 

55.7 

55.7 

55.7 

55.3 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0 

56.2 

56.2 

S  *♦  .  ^ 

55.5 

55.7 

55.9 

55.9 

55.9 

56.0 

56.1 

56. 1 

56.2 

56.2 

56.5 

56.5 

66.  8 

56.5 

56.7 

56.9 

56.9 

56.9 

57.0 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.4 

57.4 

-3.7 

59.6 

59.7 

59.9 

59.9 

60.0 

60.  1 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

60.5 

60.6 

6°. 6 

69.2 

60.4 

60.3 

60.8 

60.9 

61.0 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2 

61.4 

61.5 

62.0 

62.  B 

63.0 

63.4 

63.4 

63.5 

63.7 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

64.1 

64.2 

64  .  H 

66.7 

66.0 

66.6 

66.6 

56.7 

66.8 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.2 

67.3 

46.0 

67.0 

67.3 

67.3 

67.  3 

63.0 

63.1 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

68.5 

68.6 

4  3.3 

69.7 

7671 

70.6 

70.8 

71.0 

71.1 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.5 

71.6 

69.  I 

73.6 

71.1 

71.8 

71.9 

72.2 

72.3 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.7 

72.8 

71.7 

73.2 

73.7 

74.4 

74.7 

75.  1 

75.2 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.6 

75.7 

72.6 

74.0 

74.4 

75.2 

75.6 

75.9 

76.0 

76.  1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.5 

76.6 

74.7 

76.7 

76.3 

77.1 

77.5 

77.8 

73.0 

78.  1 

78.1 

73.2 

78.2 

78.4 

78.6 

76.1 

76.5 

77.5 

7.3.3 

73.7 

79.0 

79.1 

79.2 

79.2 

79.4 

79.4 

79.6 

79.8 

77.  1 

75.9 

79.  7 

80.4 

30.9 

81.2 

81.3 

81.4 

31.4 

81.5 

81.5 

81.7 

81.9 

77.5 

~79T4 

80.1 

80.9 

81.3 

31.6 

31.7 

31.8 

81.8 

81.9 

81.9 

82.2 

82.4 

79.7 

B1.7 

32.5 

63.2 

33.7 

84.0 

84.1 

84.2 

34.2 

84.3 

84.3 

84.5 

84.7 

61.5 

03.7 

34.4 

85.3 

85.7 

86.0 

86.1 

86.2 

36.2 

86.3 

86.3 

86.6 

86.8 

->■  3 . 0 

35.5 

36.3 

37.3 

87.7 

88.  1 

38.2 

88.3 

88.3 

88.4 

83.4 

88.6 

88.8 

3.  7 

36.  3 

87.2 

83.2 

33.6 

83. 9 

89.0 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.5 

89.7 

-4.1 

36.3 

37.6 

88.7 

89.  1 

89.5 

89.6 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

90.0 

90.2 

rtA  •  6 

37.7 

38.7 

89.9 

90.3 

90.6 

90.8 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.2 

91.4 

-4 . 9 

3  3.3 

39.2 

90.4 

90.9 

91.2 

91.3 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.7 

91.9 

46.1 

3  3.5 

89. 6 

91.4 

91.8 

92.3 

92.4 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.8 

93.0 

66.3 

38.8 

90.0 

92.4 

93.1 

93.5 

93.8 

93.9 

93.9 

94.1 

94.1 

94.3 

94.5 

•36.4 

39.5 

90.6 

93.3 

94.2 

95.4 

95.3 

96.0 

96.1 

96.5 

96.6 

96.8 

97.0 

36.4 

39.5 

90.6 

93.  7 

94.6 

96.0 

96.  7 

97.0 

97.  I 

97.7 

98.0 

98.3 

98.8 

46.4 

39.5 

90.6 

93.7 

94.6 

96.0 

96.7 

97.1 

97.3 

9e.o 

98.2 

99.1 

100.0 

46.4 

39.5 

90.  6 

93.  7 

94.6 

96.0 

96.7 

97.1 

97.3 

98.0 

98.2 

99.1 

100.0 

930 
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OPERATING  LOCAT ION  ^A« 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VI 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER! 

727435 

STATION  NAME:  K. 

I.  SAWYER  AFB 

MI 

PERIOD 

OF  RECORD:  i 

— 

...  LST 

TO  L1TC : 

♦  5  __ 

_ . .  - 

— 

month: 

MAY 

HOURS*. 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/b 

NO 

CEIL 

44.1“ 

45.4 

45.7“ 

46.0 

“4672 

'  46.2 

46.2' 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

GE 

20000 

5  3.1 

54. 4 

“34. 7 

55.2 

55.4' 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

GF 

18000 

53.3 

54.6 

54.9 

55.4 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

GE 

16000 

53.8 

55.1 

55.4 

55.8 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

GE 

14000 

53.9 

55.2 

55.5 

55.9 

56.  1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

GE 

12000 

54.6 

56.1 

56.5 

56.9 

57.1 

57.1 

57.  1 

57. 1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

GE 

10000 

57.2 

68.7 

59”.  [ 

“  “5  9Tb 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

GE 

9000 

57.3 

69.4 

69.9 

60.4 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

GE 

8000 

59.3 

61.3 

61.7 

62.4 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

GE 

7000 

61.1 

62.7 

63.3 

64.0 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

GE 

6000 

63.4 

65.2 

66. C 

66.9 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.  3 

GE 

6000 

64.9 

66.3 

67.6 

68.  5 

6  3.9 

68.9 

69.5 

69.5 

69.  5 

69.5 

69.5 

69.5 

GE 

4600 

65.6 

67.4 

68.5 

69.4 

69.3 

69.  B 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

GE 

4000 

67.3 

69,  1 

70.2 

71 . 1 

71.7 

71.7 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

GE 

3600 

68.3 

70.1 

71.2 

72.2 

72.9 

72.9 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GE 

3000 

70.5 

72.4 

73.5 

74.5 

75.3 

75.3 

76.0 

76.  1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GE 

2500 

72.6 

74.4 

75.6 

76.6 

77.4 

77.4 

73.2 

78.  3 

78.3 

73.3 

78.3 

78.3 

GE 

2000 

74.5 

76.5 

78.0 

76. 9 

79.9 

79.9 

80.3 

30.9 

81.0 

31.1 

81.2 

81.2 

GE 

1800 

74.7 

76.7 

73.2 

79.  1 

30. 1 

80.1 

81 .0 

81.2 

81.3 

81.4 

81.5 

81.5 

GE 

1500 

77.7 

79.9 

81.5 

82.6 

33.8 

33.9 

84.3 

85.2 

85.3 

85.4 

85.5 

35.5 

GE 

1200 

73.9 

91.2 

33.0 

84.1 

95.4 

35.5 

86.5 

36.9 

86.9 

87.0 

87.1 

37.1 

GE 

1000 

79.3 

32.0 

84.0 

35.2 

96.6 

36.3 

87.7 

89.  1 

33.2 

8e.3 

88.4 

38.4 

GE 

900 

80.4 

82.7 

84  .  6 

86.0 

37.4 

87.7 

83.7 

89.0 

39.1 

89.2 

89.4 

89.4 

GE 

800 

81.2 

33.4 

85.7 

87.2 

33.  7 

39.1 

90.2 

90.5 

90.6 

90.8 

90.9 

90.9 

GE 

700 

81.4 

83.7 

86.0 

67.5 

89.1 

89.9 

91.3 

91.7 

91.8 

91.9 

92.0 

92.0 

GE 

600 

81.7 

84.0 

36.5 

83.0 

89.3 

90.5 

92.0 

92.5 

92.6 

92.7 

92.8 

92.8 

G^ 

600 

81.9 

84.3 

96.8 

88.4 

90.5 

91.7 

93.4 

94.2 

94.6 

94.7 

94.9 

94.9 

GE 

400 

81.9 

84.3 

37.0 

83  •  6 

91.0 

92.6 

94.7 

95.8 

96.5 

96.7 

96.9 

96.9 

GE 

300 

81.9 

94.3 

87.0 

88.9 

91.4 

93.1 

95.3 

96.8 

97.7 

98.1 

98.4 

93.5 

GE 

200 

31.9 

84.3 

87.0 

33.9 

91.4 

93.1 

95.3 

96.9 

98. 1 

98.4 

98.8 

98.9 

GE 

100 

31.9 

94.3 

37.0 

83.9 

91.4 

93. 1 

95.3 

96.9 

98.3 

98.6 

99.0 

99.2 

GE 

000 

81.9 

84.3 

37.0 

88,9 

91.4 

93.1 

95.3 

96.9 

98.3 

98.6 

99.0 

99.2 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

930 
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_ PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

InTI ON  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFB  Ml  PERIOO  OF  RECORDS”  AUG  78~-  JUL  88 

ST  TO  UTCi  +  5  _  .  _  MONTH!  MAY  HOURS!  09-11 


VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


1  ce 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

7  46.0 

46  .T~ 

46,2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

»••••« 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

7  55  • 2 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

l)  55.4 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.8 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

55.9 

56.  1 

56.1 

56.  1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.9 

57.1 

57.1 

57. 1 

57.  1 

57. 1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

1  5978 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60 .0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

!  60.4 

63.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

:  62.4 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

3  64.0 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

66.9 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

j  66.5 

63.9 

68.9 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.4 

69.3 

69.8 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

’  71.1 

71.7 

71.7 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

?  72.2 

72.9 

72.9 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

>  74.5 

75.3 

75.3 

76.0 

76,  1 

76.  1 

76.1 

76.  1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

>  7  6  •  6 

77.4 

77.4 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

:  78.9 

79.9 

79.9 

80.3 

30.9 

81.0 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

79.1 

30.1 

80.1 

61. 0 

81.2 

81.3 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

>  82.6 

83.8 

33.9 

84.8 

85.2 

85.3 

85.4 

85.5 

35.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

i  84.1 

35.4 

35.5 

86.5 

86.3 

86.9 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

l  85.2 

86.6 

86  rs 

~  87.7 

83. 1 

33. 2 

38.3 

88.4 

88.4 

83.4 

88.4 

88.4 

88.4 

>  86.0 

37.4 

87.7 

83.7 

89.0 

39.1 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

87.2 

33.  7 

39.1 

90.2 

90,5 

90.6 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

i  87.5 

39.1 

89.9 

91.3 

91.7 

91.8 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

88.0 

89.8 

90.5 

92.0 

92.5 

92.6 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

88.4 

90.5 

91.7 

93.4 

94.2 

94.6 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

88.6 

91.0 

92.6 

94.7 

95.8 

96.5 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

'  ee.9 

91.4 

93.1 

95.3 

96.8 

97.7 

98.1 

98.4 

93.5 

98.3 

9876 

98.6 

98.6 

88.9 

91.4 

93.1 

95.3 

96.9 

98.  1 

98.4 

98.8 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

88.9 

91.4 

93.1 

95.3 

96.9 

98.3 

98.6 

99.0 

99.2 

99.4 

99.7 

100.0 

100.0 

88.9 

91.4 

93.1 

95.3 

96.9 

98.3 

98.6 

99.0 

99.2 

99.4 

99.7 

100.0 

100.0 

OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISI 

USAFETAC.  ASHEVILLE  NC  "  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

“STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAMEs"k“.  I.  SARYER  AFR~Ml  PERIOD  OF  RECORD:  AUG 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH!  MAY  HOURS:  12- 


CE1LING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  GE . GE  GE . GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE 

FEET  7  6  _  5  A  3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/A  1  3/A  5/8  1 


NO 

CEIL 

A  5. 3 . 

A5.3 

A5.8 

A5.9 

A6.0 

A6.0 

A  6  •  0 

A6.0 

A6.0 

A6.0 

A6.0 

A6.0 

A 

GE 

20000 

“5573" 

“5571" 

56  .T“ 

56.2“ 

'  56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

5 

GE 

18000 

55.3 

55.8 

56.3 

56. 6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

5 

GE 

16000 

55.3 

55.8 

56.3 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

5 

GE 

1A000 

55.9 

56.5 

57.0 

57.2 

57.  A 

57.  A 

57.  A 

57.  A 

57.  A 

57. A 

57.  A 

57. A 

5 

GE 

12000 

56.9 

57.5 

58. 1 

53.3 

53.5 

53.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

53.5 

5' 

GE 

10000 

58.6 

59.2  ' 

6070" 

'"60.2 

“60.  A' 

60.  A 

60.  A 

60.  A 

60.  A 

60.  A 

60. A 

60. A 

6( 

GE 

0000 

59.  A 

60.0 

60.3 

61.0 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

g; 

GE 

3000 

61.2 

61.3 

52.7 

62.9 

63.1 

63. 1 

63.1 

63.  1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

6: 

GE 

7000 

62.6 

63.5 

6  A .  A 

6A.  6 

6A.  9 

6  A.  9 

6A.9 

6  A .  9 

6  A  .  9 

6  A  .  9 

6A.9 

6A.9 

6* 

GE 

6000 

6  A ,  A 

65.3 

66.  1 

66  a  6 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

6c 

GE 

6000 

66.5 

67.3 

68.2 

6S#  6 

6-3.0  " 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

6C 

GE 

A500 

67.6 

68.6 

69.5 

69.9 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

7C 

GE 

AOOO 

71.2 

72.2 

'73.  A 

73.9 

7A.3 

7A  .  3 

7A.3 

7  A  .  A 

7A ,  A 

7  A  .  A 

7  A  .  A 

7A ,  A 

7‘ 

GE 

3500 

73.2 

7A.2 

75.6 

76.  1 

76.8 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

7< 

GE 

3000 

76.5 

77. A 

73.3 

79.  A 

80.0 

30.0 

30.0 

30.  1 

80.  1 

80.1 

80. 1 

30.  1 

8( 

GE 

2500 

77.3 

73.  A 

79.9 

80.  A 

31. 1 

81.1 

81.1 

31.3 

81.3 

31.3 

81.3 

31.3 

6! 

GE 

2000 

79.9 

81.0 

32.5 

33.0 

33.9 

B3.9 

83.9 

3A.  1 

8A.  3 

8  A ,  3 

BA.  3 

BA.  3 

PI 

GE 

1300 

80. A 

81.5 

33.  1 

33.7 

3  A.  5 

BA.  5 

6A.5 

BA.  7 

3A.9 

BA. 9 

BA. 9 

8A.9 

e1 

GE 

1500 

82.7 

83.8 

66  •  0 

36  •  b 

37.6 

37.6 

87.6 

87.8 

88.1 

83.  1 

88.1 

88.1 

8; 

GE 

1200 

3A.0 

85.1 

87.  A 

88.0 

89. 1 

89. A 

89.  A 

39.6 

89.8 

89.8 

89.8 

39.8 

9C 

GE 

1000 

8A.A 

35.5 

8  7.8 

88.  A 

89. 3 

90.0 

90.  1 

90.  3 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

9C 

GE 

900 

9A.9 

36.0 

38.  A 

88.9 

90.3 

90.5 

90.6 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

9] 

GE 

800 

85.2 

86.2 

38.6 

89.2 

90.6 

90  7? 

91.1 

91. A 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91 

GE 

700 

85.5 

86.6 

89.0 

89.9 

91.3 

91.6 

92.0 

92.  A 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

9i 

GE 

600 

85.8 

86.9 

39.5 

90,5 

92.2 

92.6 

93.0 

93.  A 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

9* 

GE 

500 

86.0 

87.2 

90. 1 

9f.7 

93.3 

9  A,  1 

9 A.  7 

95.8 

96.5 

96.5 

96.7 

96.7 

9  i 

GE 

AOO 

36.0 

37.3 

90.2 

91.9 

96.0 

9A.8 

95.6 

97.0 

97.7 

97.7 

98.  1 

98.1 

9« 

r,c 

300 

86.0 

87.3 

90.2 

92.0 

9A  •  1 

9A.9 

95.7 

97.  3 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

9<! 

GE 

200 

66.0 

37.3 

90.2 

92.0 

9A.1 

95.1 

95.9 

97.8 

98.9 

99.0 

99.5 

99.5 

9< 

GE 

too 

86.0 

37.3 

90.2 

92.0 

9A.1 

95.1 

95.9 

07.8 

98.9 

99.0 

99.5 

99.5 

9<; 

GE 

000 

86.0 

37.3 

°0.2 

92.0 

9  A  •  1 

957  1 

95.9 

97.3 

98.9 

99.0 

99.5 

99.5 

91 

TOTAL  NUMBER. OF 

OBSERVATIONS 

930 

0  -  2  -  A 1 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


T l On  name: 


to  UTC:  + 


K 

5 


SAHYER  AFS  MI 


PFRIOO  "OF  RECORD:  AUG ‘78  -  jUL  68 
MONTH:  MAY  HOURS:  12-14 


GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
GE  GE  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

45.“o'“ 

46.0 

46.0 

46.0  “ 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

56.2' 

56.3 

“56  .3” 

56. 3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

86.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.  7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

86.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.  7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

57.2 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

88.3 

55.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

53.5 

53.5 

58.5 

58.5 

58.5 

60.2 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

61.0 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

62.9 

63.1 

63.1 

63.1 

6'T.  1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63. 1 

64.6 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

66  •  6 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

6-3,6 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.9 

70.3 

70.3 

70.3 

70.  3 

70.3 

70.3 

70.  3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

73.9 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

76.1 

76.8 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

79.4 

80.0 

80.0 

30.0 

80.  1 

80.  1 

80.1 

80. 1 

80.1 

80.1 

80.1 

30.1 

30.1 

1  29.4 

31'.  1' 

31.1 

81.1 

31.3 

81.3 

81.3 

81.3 

31.3 

81.3 

31.3 

31.3 

81.3 

33.0 

33.9 

83.9 

83.9 

34.1 

84.3 

84.3 

34.3 

34.3 

84.6 

84.6 

34.6 

84.6 

J3. 7 

34.5 

84.5 

84.5 

84.7 

34.9 

34.9 

34.9 

84.9 

85.3 

85.5 

85.3 

85.3 

<  36.6 

87.6 

87.6 

87.6 

37.8 

88. 1 

83.1 

88.1 

88.1 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

6  6 . 0 

89.1 

89.4 

89.4 

39.6 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

90.1 

90.1 

90.1 

90. 1 

6  ■-)  .  4 

89.8 

90.0 

90.  1 

90.  3 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

^3.9 

90.3 

90.5 

90.6 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

89.2 

90.6 

90.9 

91.1 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91  .6 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

69.9 

91.3 

91.6 

92.0 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

90.5 

92.2 

92.6 

93.0 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

91.7 

93. 3 

“94.1  “ 

94.7 

95.8 

96.5 

96.5 

96.7 

96.7 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

91.9 

94.0 

94.8 

95.6 

97.0 

97.7 

97.7 

98.  1 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

9  2.0 

94.1 

94.9 

95.7 

97.3 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

1  92.0 

94.1 

95.1 

95.9 

97.  8 

98.9 

99.0 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

92.0 

94.1 

95.1 

95.9 

97.8 

98.9 

99.0 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

92.0 

*  •  ««»>«« 

94.1 

95.1 

95.9 

97.3 

98.9 

99.0 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

930 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


OPERATING  LOCAT ION  "A" 
USAFETAC#  ASHEVILLE  NC 


STATION  NUMBER!  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFB'  Ml"  '  PERIOD  Oc  RECORD: 


-  - 

— 

_ L  Si 

TO  UTC: 

+  5 _ 

— 

-  .  - 

MONTH: 

MAY 

HOURS: 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GF 

GE 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/3 

NO 

CEIL 

45.3 

45.6 

45.9 

46.0 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

GE 

20000 

56.2 

66.7 

57.3 

"57.4 

5  7 .8 

5  778 

5  7.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.8 

57.8 

GE 

19000 

56.7 

57.  1 

57.7 

57.8 

59.3 

58.3 

53.3 

58.3 

58.3 

58.3 

50.3 

58.3 

GE 

16000 

57.1 

57.5 

58.2 

58.3 

53.7 

58.7 

58.  7 

53.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

GE 

14000 

58.2 

58.6 

59.2 

59.4 

59.8 

59.8 

59.8 

59.3 

59.3 

59.8 

59.8 

59.8 

GE 

12000 

59.5 

59.9 

60.8 

60.9 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

GE 

10000 

6 1 .3 

62.3 

6  3. 1 

63.2 

6  3.7 

“61.7 

6  3.  7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

GE 

9000 

62.6 

63.0 

63.9 

64.0 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

GE 

8000 

65.7 

66.1 

67.0 

67.1 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

GE 

7000 

67.2 

67.6 

68.5 

68.6 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GE 

6000 

69.2 

68.7 

69.7 

69.9 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

GF 

5000 

71.4 

72.0 

73~.0 

73.2 

7  3.7 

73.7 

7  3.7 

73.7 

73.  7 

73.7 

73.7 

73.7 

GE 

4500 

73.7 

74.4 

75.4 

75.6 

76.1 

76.1 

76.1 

76.  1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GE 

4000 

76.2 

77.0 

78.3 

78.5 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GE 

3500 

78.2 

78.9 

80.5 

80.3 

31.3 

31.3 

81.3 

31.3 

31.3 

81.3 

81.3 

81.3 

GE 

3000 

30. 1 

80.9 

82.6 

32.8 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

33.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GE 

2900 

81.4 

92.3 

84.2 

34 . 6 

85.2 

35.2  ' 

85.2 

85. 2 

35.2 

35.2 

85.2 

85.2 

GE 

2000 

83.7 

94.5 

86.6 

87.  1 

87.6 

87.  7 

57.7 

87.7 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GE 

1800 

94.3 

95.2 

87.2 

87.  9 

88.4 

88.5 

88.7 

38.7 

89.0 

89.0 

89.0 

39.0 

GE 

1500 

95.7 

86.6 

88.6 

89.9 

90.5 

90.8 

91.0 

91.0 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GE 

1200 

96.3 

87.2 

89.6 

90.6 

91.3 

91.5 

91.7 

91.7 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE 

1000 

86.9 

«7.7 

90.1 

91.2 

92.3 

92.5 

92.7 

92.7 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GE 

900 

86.9 

87.7 

90.  1 

91.2 

92.3 

92.5 

92.7 

92.8 

93.1 

93.  1 

93.1 

93.1 

GE 

800 

87.0 

87.8 

90.3 

91.5 

92.6 

92.8 

93.0 

93.1 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

700 

97.6 

88.5 

91.3 

92.5 

93.8 

94.0 

94.2 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

600 

87.7 

88.6 

91.4 

92.6 

93.9 

94.1 

94.3 

94.4 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GE 

500 

87.8 

88,7 

91.6 

92.9 

94.4 

94.6" 

95.3 

96.0 

96.3 

96.5 

96.6 

96.6 

GE 

400 

88.0 

98.9 

92.0 

93.4 

94.9 

95.3 

96.0 

97.1 

97.4 

97.6 

97.8 

97.8 

GE 

300 

88.0 

98.8 

92.0 

93.7 

95.4 

95.7 

96.7 

98.0 

93.5 

98.7 

98.9 

98.9 

GE 

200 

38.0 

99.8 

92.0 

93.7 

95.5 

95.8 

96.9 

98.  3 

98.9 

99.1 

99.6 

99.7 

GE 

100 

88.0 

88.8 

92.0 

93.7 

95.5 

95.8 

96.9 

98.3 

98.9 

99.1 

99.6 

99.7 

GE 

•  •  < 

000 

88.0 

88,8 

92.0 

93.7 

95.5 

95.8 

96.9 

98.3 

98.9 

99.1 

99.6 

99.7 

•  TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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- 

PERCENT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

FROM  HOURLY 

03SER V  AT  IONS 

AMEJ  K. 

I.  SAWYER  AF3 

MI 

PER  100 

OF  RECORO:  AUG  78  - 

JUL  88 

C:  ♦  5  _ 

— 

— 

-  -  - 

MONTH: 

MAY 

HOURS: 

15-17 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

miles 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

C>E 

GE 

GE 

GE 

GE 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

46. 5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

57.9 

"  “5  7.8  ' 

57.3 

57.8 

57.3 

57.3 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

53.3 

58.3 

53.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

5-3.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

59.9 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.3 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

6  3.7 

‘  b3~.  7 

63.7 

63.7 

63.7"' 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64  «  4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.  3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

73.7 

73.7 

73.  7 

73.7 

73.  7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.  1 

76.1 

76.1 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

31.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

31.3 

81.3 

81.3 

81.3 

93.3 

83.3 

83.3 

83.3 

33.  3 

83.3 

03.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

95.2 

85.2 

"65.2 

85.2 

85.2 

35.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

97.6 

87.7 

87.7 

87.7 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88. 1 

38.1 

88.1 

H  9  •  4 

88.5 

38.7 

88.7 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

39.0 

89.0 

89.0 

89.0 

90.5 

90.8 

91.0 

91.0 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.5 

91.7 

91.7 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.3 

92.5 

92.7 

92 .7 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

92.3 

92.5 

92.7 

92.8 

93.1 

93.  1 

93.1 

93.1 

93. 1 

93.1 

93.1 

93.1 

92.6 

92.8 

93.0 

93.  1 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.3 

94.0 

94.2 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94,6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

93.9 

94.1 

94.3 

94.4 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.4 

94.6 

95.3 

96.0 

96.3 

96.5 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.3 

94.9 

95.3 

96.0 

97.  1 

97.4 

97.6 

97.8 

97.8 

98.  1 

98.  1 

93.1 

98.1 

'  95.4 

95.7 

96.7 

98.0 

98.5 

98.7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

9*5.1 

’  95.5 

95.8 

96.9 

98.3 

98.9 

99.  1 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

'  95.5 

95.8 

96.9 

98.3 

98.9 

99.1 

99.6 

99.7 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

'  95.5 

95. 8" 

96.9 

98.3 

98.9 

99.1 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERATING  LOCATION  "A”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISI3 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  '  .  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBERS 

727435 

STATION  NAME 

:  «. 

I.  SAWYER 

:  AF9 

Ml 

PERIOD 

OF  RECORDS  AUG  7 

..  . 

— 

-  ... 

_ LST 

TO  UTCS 

♦  5 

. . . 

— 

MONTHS 

MAY 

HOURS: 

13-2' 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

"cl- 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

O' 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

_ 2 

11/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/9 

1/ 

•  •  l 

NO 

CEIL 

"50 . 6" 

51.2 

51.9 

527  0 

"52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

«  •  •  • 

52 

GE 

20000 

57.7 

58.3 

"5972 

59.6  ~ 

59.9" 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59 

G£ 

1 8000 

68.8 

69.0 

60.0 

60.  3 

60.6 

50.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60 

GE 

16000 

58.9 

59.6 

60.4 

60.3 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61 

GE 

14000 

60.0 

60.6 

6 1  •  t> 

61.9 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62, 

GE 

12000 

62.0 

62.7 

63.9 

64.3 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64  •  6 

64.6 

64.6 

64 

GE 

10000 

66.  1 

66.8 

'  63. 1 

63.5 

6  3.3 

68.8  " 

68.0 

68. e 

63.8 

68.3 

68.3 

68.8 

63, 

GF 

9000 

66.9 

67.5 

68.3 

69.2 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69, 

GF 

8000 

70.2 

70.9 

72.4 

72.9 

73.2 

73 .2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73, 

GE 

7000 

73.1 

73.3 

75.4 

75.9 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76, 

GE 

6000 

74.5 

75.2 

76.9 

77.5 

73.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

73.  3 

73.3 

73, 

GE 

6000 

76.6 

77.3 

79.2 

30.3 

31. 0 

91.0 

81.1 

31.1 

31.1 

81.1 

31.1 

81.1 

81, 

GE 

4800 

77.3 

73.3 

80.2 

31.3 

31.9 

81.9 

92.0 

82.0 

32.0 

32.0 

32.0 

92.0 

62, 

GE 

4000 

78.8 

79.8 

81.0 

83.  1 

33.8 

34.2 

84.3 

34.3 

34,3 

04.3 

34.3 

84.3 

34, 

GE 

3500 

79.4 

30.3 

82.4 

33.7 

34.3 

84.7 

84.0 

84.8 

84.8 

84.8 

84.3 

84.3 

84, 

GE 

3000 

30.2 

81.2 

83.3 

84.6 

85.4 

95.8 

05.9 

05.9 

35.9 

85.9 

35.9 

35.9 

35. 

GE 

2500 

81.1 

82.0 

34.2 

.35.6 

86.  3 

86.9 

37.1 

87.  1 

37.1 

37.  1 

37. 1 

37. 1 

37, 

OF 

2000 

82.6 

83.5 

88.3 

87.2 

83.2 

38.7 

eo.p 

8  3.9 

39.  1 

39.  1 

39.  1 

89.1 

39, 

GE 

1800 

83.0 

34.0 

36.2 

87.6 

30.6 

89.  1 

89.4 

89.4 

89.6 

39.6 

89.6 

89.6 

89, 

GE 

1500 

84.2 

35.2 

37.4 

83.3 

H9.9 

90.4 

90.6 

90.6 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90, 

GF 

1200 

35.3 

36.3 

83.7 

90.2 

91.3 

91.8 

92.0 

92.0 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92, 

GE 

1000 

e6.4 

36.5 

30.3 

90.  3 

91.4 

91.9 

92.3 

92.3 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

02 . 

GE 

900 

85.3 

86.9 

89.2 

90.8 

91.9 

92.5 

92.0 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

03, 

GE 

BOO 

85.9 

37.0 

89.4 

90.9 

92.0 

92.6 

93.0 

93.6 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93, 

GE 

700 

86.3 

37.4 

89.9 

91.5 

92.9 

93.4 

94.0 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94, 

GE 

600 

86.5 

37.5 

90.0 

91.7 

93.1 

93.7 

94.3 

94.3 

04.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94, 

GE 

500 

86.5 

3  7. 5 

90.0 

91.7 

93.2 

93.8 

94.7 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95, 

GE 

400 

86.6 

37.7 

90.4 

9  2.2 

94.1 

94.6 

96.0 

96.3 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96, 

GE 

300 

86.6 

87.7 

90.5 

92.5 

94.4 

94.9 

96.6 

97.2 

93.0 

93.4 

93.5 

99.5 

99, 

GE 

200 

86.6 

87.7 

90.5 

92.8 

94.4 

94.9 

96.7 

97.3 

98.2 

98.3 

99.0 

99.0 

99, 

GE 

100 

86.6 

37.7 

90.5 

92.5 

94,4 

94.9 

96.  7 

97.4 

98.3 

93.9 

99.1 

99.1 

99, 

GE 

000 

86.6 

37.7 

90.5 

92.5 

94.4 

94.9 

96.7 

97.4 

98.3 

93.9 

99.1 

99.1 

99, 
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PERCENT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


IT 

FROM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

ITI ON  NAMES  K. 

I.  SAWYER  AF3 

MI 

— 

PERIOD 

OF  RECORDS  i 

AUG  73  - 

JUL  88  " 

/ 

TO  UTCJ 

♦  5 

— 

— 

■  - .  - 

MONTHS 

MAY 

HQURSS 

18-20 

•  •  i 

VISI91LITY  IN 

STATUTE 

MILES 

C.f 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

A 

3 

2  1/2 

_ _ 2 _ 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

*  •  • 

S3 

52.0 

‘  52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

*9.6 

59. 9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

60.3 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.3 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.9 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

64.3 

64.6 

6  A  »  6 

64.  j 

64.6 

64.  6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

63.6 

63  .G 

68.8 

63 . 3 

68.8 

63.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.3 

68.8 

6d  «  8 

68.3 

69.2 

69.6 

69.6 

69.  7 

69.7 

69.7 

69.  7 

69.7 

69.  7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

72.9 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

76.9 

76.5 

76.5 

76.6 

70.6 

76,  6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

77.6 

76.2 

73.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

79.3 

78.3 

76.3 

76.3 

60.3 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

51.1 

81.1 

81.1 

81.1 

91.1 

31.1 

81.1 

31.1 

•)  1 . 3 

31.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82,0 

82.0 

32.0 

82.0 

82.0 

92.0 

82.0 

82.0 

33.  1 

33.8 

34.2 

84.3 

34.3 

34.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

34.3 

84.3 

34.3 

■3  3.7 

84.3 

84.7 

84.3 

34.8 

84.8 

84.8 

84.3 

84.8 

84.8 

34.3 

84.3 

84.6 

64.*- 

65.4 

.35.8 

85.9 

85.9 

35.9 

85.9 

35.9 

35.9 

35.9 

85.9 

35.9 

35.9 

1S.6 

36.3 

86.9 

37.1 

37.  1 

37.1 

87.  1 

37. 1 

37. 1 

87.  1 

87.  1 

37.1 

87.  1 

6  7.2 

83.2 

38.7 

83.9 

83.9 

89.  1 

39.  1 

39.1 

89.1 

99.1 

89.  1 

39.1 

89.  1 

a  7 . 6 

38.6 

39.  1 

89.*, 

39.4 

89.6 

39.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

SB.  6 

89.9 

90.4 

90.6 

90.6 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

' 

9  9.2 

91.3 

91.8 

92.0 

92.0 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

~G#  3 

91  .4 

91.9 

92.3 

92.3 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

90.6 

91.9 

92.5 

92.3 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

90.9 

92.0 

92.6 

93.0 

93.0 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

91.6 

92.9 

93.4 

94.0 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

91.7 

93.1 

93.7 

94.3 

94.3 

P4.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

91 . 7 

93.2 

93.8 

94.7 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

92.2 

94.1 

94.6 

96.0 

96.3 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

■i 

92.5 

94.4 

94.9 

96.6 

97.2 

93.0 

93.4 

93.5 

98.5 

93.5 

98.5 

98.5 

93.6 

9 

92.6 

94.4 

94.9 

96.7 

97.  3 

98.2 

98.3 

99.0 

99.0 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

? 

Q 

92.5 

94,4 

94.9 

96.  7 

97.4 

98.  3 

98.9 

99,1 

99.1 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

p 

92.5 

94.4 

94.9 

96.7 

97.4 

98.3 

93.9 

99.1 

99.1 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

»  •  • 
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OPERATING  LOCATION  «AM  _  _  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRFNCE  OF  CEILING  VERSUS  VIS1 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER__AFB"m I  PERIOD  OF  RECORD:  AUG 


LST 

TO  UTC: 

*  5 

. . 

month: 

MAY 

hours:  21- 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

T 

L. 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8  ] 

NO 

CEIL 

56.  e 

55.9 

56.5  " 

—  56.6 

5  6.9 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

GE 

20000 

68.  3 

5  8.9 

59.3 

60.0 

60.4 

60.4' 

60 . 5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

oO .  5  C 

GE 

1 3000 

59.4 

69.6 

60.4 

60.6 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61  .2 

61.2  ' 

GE 

16000 

59.4 

59.6 

60.4 

60.9 

61.2 

61.2 

61 . 3 

61 .3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3  f 

GE 

14000 

60.  1 

60.3 

61.2 

61.5 

61.9 

61.9 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0  < 

GE 

12000 

61.3 

62.4 

63.2 

63.7 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2  « 

GE 

10000 

66.0 

66.6 

67.5 

63.1 

63  •  6 

68.6 

69.7 

69.7 

63.7 

63.  7 

68.  7 

68.7  ' 

GE 

POOO 

66.2 

66,8 

67.  7 

69.  3 

6  9.6 

68.9 

63.9 

68. 9 

68.9 

66.9 

68.9 

66.9  ! 

GE 

3000 

68.0 

63.6 

69.7 

70.3 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

GE 

7000 

70.6 

71.3 

72.4 

73.0 

73.5 

73.5 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GE 

600C 

72.4 

73.0 

74.1 

74.9 

75.5 

75.5 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GE 

5000 

74.0 

74,9 

76. 3 

77.2 

7  7.9 

77.3 

73.0 

78.0 

73.0 

78. 0 

78.0 

78.0 

GF 

4600 

76,3 

77.3 

78 .3 

79.7 

93.3 

30.3 

99.4 

90.4 

30.4 

80.4 

60.4 

30.4  •< 

GE 

4000 

78.6 

79.  6 

81.1 

92.0 

32.7 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2  f 

GE 

3600 

79.0 

30.0 

81.5 

32.6 

93.5 

84.0 

34.1 

94.1 

34.  1 

84.1 

84.  1 

34.1  ! 

GE 

3000 

90.2 

51.2 

92.7 

94.0 

95.  1 

95.6 

95.8 

85.3 

35.8 

65.8 

85.8 

85.8  t 

GE 

2600 

90.5 

91.5 

33.1 

84,4 

35.5 

96.  3 

36  •  6 

d  6  •  6 

36.6 

96.6 

96.6 

86.6  1 

r,c 

2000 

61.5 

92.5 

94.1 

95.5 

36.6 

87.5 

8  7.7 

87.  7 

87.7 

87.  7 

37.7 

97.  7  < 

GE 

1800 

32.2 

83.  1 

64.9 

86.2 

87.3 

39.3 

88.5 

98.5 

83.5 

88.5 

88.5 

89.5  ! 

GE 

1600 

33.4 

84.4 

86.1 

87.5 

88.6 

99.6 

89.9 

39.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9  i 

GE 

1200 

84.0 

34.9 

86.7 

39.  1 

99.2 

90.2 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6  < 

GF 

1000 

94.3 

95.3 

97.0 

89.4 

39.6 

90.5 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0  « 

GE 

900 

84.5 

°  5 . 5 

87.2 

38.6 

99.3 

90.8 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2  < 

GE 

300 

94.7 

85.7 

37.4 

89.0 

90.2 

91.2 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8  1 

GE 

700 

85.1 

96.0 

87.7 

99,4 

90.9 

91.9 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7  * 

GE 

600 

85.2 

86.1 

88.0 

89.6 

91.2 

92.3 

93.0 

73.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

Gr 

600 

86.3 

96.2 

38.2 

99.8 

91.5 

Q2 . 6 

9  3.5 

93.9 

9  3.9 

93.9 

93.9 

93.9  < 

GF 

400 

85.5 

86.5 

99.4 

90.1 

91.9 

93.  1 

94.5 

04.8 

94.8 

94.6 

94.3 

94.8 

GE 

300 

85.6 

96.6 

88.5 

90.  3 

92.2 

93.3 

94.8 

95.8 

96.0 

98.1 

96.  1 

96.  1  < 

GE 

200 

85.6 

96.6 

88.5 

90.3 

92.2 

83. 3 

94.9 

95.9 

96.2 

96.9 

97.4 

97.4  ! 

GE 

100 

85.6 

86.6 

89.5 

90.3 

92.2 

93.3 

94.9 

95.9 

96.5 

97.3 

98.0 

93.0  < 

GE 

•  •  • 

000 

65.6 

96.6 

98.5 

90.3 

9  2  •  2 

93.3 

94.9 

95.9 

96.5 

9  7.3 

98.0 

98.0 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


TATI  ON  name:  K.  I.  SAHYER  AFB  MI 
ST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  73  -  JUL  88 
MONTH:  MAY  HOURS:  21-23 


OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSU 

USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  U3SFRVATIONS 


STATION  NUMBER: 

327435 

STATION  NAMES  K. 

L ST  TO  'JTC:  ♦  6 

I.  SA  RYE  c 

!  Ar  3 

MI 

PERIOD 

month: 

OF  RE  CORO: 
MAY  HOURS! 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GF 

GE 

GE 

GF 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

r 

\3 

FEET 

7 

A, 

R 

4 

_  3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

l  1/4 

1 

3/4 

5/ 

NO 

CEIL 

49.3 

4  9.3 

50.3 

50.6 

60.3 

50.8 

50.9 

60.9 

50.9 

51.0 

61.0 

51 

Gc 

20000 

56.2 

5o.a 

67.4 

57.7 

5  3.0 

68.  1 

c3.  1 

6°. 2 

5  3.2 

68.2 

56.2 

53 

OF 

1 8000 

56.6 

57.  1 

57.8 

66.0 

59.4 

58.4 

56.5 

6  9.5 

59.5 

69.6 

56.6 

56 

GE 

1  6000 

56.7 

67.3 

68.0 

68.2 

53.6 

58.6 

58.7 

69.8 

66.9 

6  9.9 

58.6 

58 

GE 

14000 

5  7.3 

67.9 

53.5 

5  3.8 

59.2 

59.2 

69.3 

59.3 

59.3 

59.4 

59.4 

59 

GE 

12000 

63.4 

69.  1 

59.6 

60.1 

60.5 

60.6 

50.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60 

GE 

10000 

61.4 

62.  1 

63.0 

6  3.4 

6  3.3 

6  3.0 

6  3.9 

64.0 

64.0 

64 . 0 

64.0 

64 

GE 

9000 

62.0 

62.7 

63.6 

64.9 

64.4 

64.4 

64 . 6 

64.6 

64. 7 

64 . 7 

64.7 

64 

GE 

4000 

64.3 

65.0 

66.9 

66.4 

66.8 

66.9 

67.0 

57.  1 

67.  1 

67.  1 

67.2 

67 

GE 

7000 

66.2 

67. C 

63.0 

63.6 

63.9 

69.0 

69.1 

•  z 

b  J.2 

69.3 

69.3 

69 

GE 

6000 

6  7.6 

6.3.4 

69.4 

70.  L 

7  0.6 

70.7 

70.8 

7C.  9 

70.9 

71.0 

71.0 

71 

GE 

0000 

60.6 

70.4 

71.5 

72.3 

72.0 

73.0 

73.2 

73.  7 

73.4 

73.4 

73.4 

7  3 

r,f 

4600 

70.  9 

71.3 

73.1 

73.3 

74.4 

74.5 

74.3 

74.9 

74.9 

75.0 

76.9 

7K 

GE 

4000 

7  3.3 

74.2 

75.6 

7  5*4 

77.1 

77.3 

77.6 

77.  P 

77.8 

77.9 

77.9 

77 

GE 

3600 

74.3 

75.3 

76.7 

7  7.6 

7n  •  4 

79.6 

7,8.9 

79. 1 

79.2 

79.2 

79.2 

79 

GF 

3000 

75.9 

76.9 

78.4 

79.  ? 

b.9.2 

^0  •  ^ 

80.3 

91.0 

•3 1 .  C 

61.1 

6  1  .  1 

U 

GE 

2  0  00 

76.  3 

77.9 

79.4 

6  C  .  4 

91.3 

01.7 

92.0 

82.2 

■’2.3 

6  2.3 

92.3 

6  2 

GE 

2000 

7P.6 

79.7 

81.3 

32.3 

6  3.3 

8  3.7 

84.0 

P  4.3 

84.4 

"4.*= 

84.6 

f\U 

OF 

IS  00 

79.2 

°0 , 2 

81.9 

32 . 9 

83.9 

34.  3 

64.7 

34.9 

96.1 

,85. 1 

“6.  1 

66 

GE 

1000 

-  30.  3 

31.9 

6  3.6 

84 . 9 

H  6  •  0 

96. c 

«6.9 

9  7.1 

8  7.  3 

3  7.3 

6  7,4 

87 

GE 

1200 

31.7 

•32.9 

64.6 

86.0 

87.2 

37.6 

69 . 1 

Bo .  3 

86.5 

8  9.5 

88.5 

GP 

1000 

«2.3 

83.6 

85.5 

6  •  6 

33.0 

38.5 

8m,  0 

69.3 

99.  Z, 

*0.  s 

89.6 

89 

Oc 

OOO 

B2.7 

83.9 

85.9 

87.  1 

39.6 

99.  1 

69.6 

89.9 

90.1 

90.  1 

90.1 

90 

Of 

300 

83.0 

34.2 

86.2 

.37.5 

39.0 

89 . 5 

90.  1 

90.4 

90.6 

90.6 

90.7 

90 

GE 

700 

33.4 

34.5 

86.7 

88.1 

99.7 

90.3 

91.1 

91.4 

91.5 

°  1  «  6 

91 .6 

91 

GE 

600 

33.6 

34.3 

87.0 

O  •  *> 

90.2 

90.9 

91.6 

91.9 

92.1 

92.2 

92.2 

GE 

500 

83.  9 

35.  1 

87.4 

39.  1 

91.0 

91.3 

92.9 

93.6 

9  3.3 

93.9 

93.9 

93 

GE 

400 

34.0 

35.2 

6  7.7 

39.4 

91.6 

92.4 

93.9 

94.9 

95.2 

95.3 

95.4 

95 

GF 

300 

84.0 

86.3 

87,8 

89.  6 

91.9 

92.9 

94.6 

96.  P 

96.5 

96.3 

96.9 

97 

GE 

200 

34.0 

35.  3 

3  7.3 

39.6 

92.0 

92.9 

94.7 

96.2 

97.  1 

97.7 

98.1 

98 

GE 

100 

34.0 

35.3 

37.3 

89.6 

92.0 

92.9 

94.9 

96.  3 

97.2 

97.9 

98.3 

98 

GE 

000 

34.0 

66.3 

37.3 

99.6 

92.0 

92.9 

94. P 

96.3 

97.2 

97.9 

9«.3 

98 

TOTAL  NUMBER  CF  OBSERVATIONS  7440 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


*  1  I  Of.  NAME!  K.  I.  SAHYER  AFB  MI 
T  TO  'JTC:  *  S 


PERIOD  OF  RECORD!  AUG  78  -  JUL  83 

month:  may  hours:  all 


:  4 

3F 

3 

VISIBILITY  IN 

GE  SE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

l  1/A 

GE 

1 

GE 

3/A 

GE 

5/a 

GE 

1/2 

GE 

3/3 

GE 

1/A 

GE 

0 

5  0 .  5 

SO. 3 

5  0.5 

50.9 

50.9 

50.9 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.1 

51 . 1 

37.7 

53.0 

53. 1 

53.  1 

58.2 

56.2 

5.3.2 

58.2 

53.2 

53.3 

53.3 

53.3 

58.3 

-0  ;  .  0 

S3. A 

58.  A 

58.5 

58.8 

56.5 

58.6 

58 . 6 

56.6 

53.6 

56.6 

53.7 

58.  7 

3  8.2 

53.6 

56.6 

53.7 

53.8 

58.3 

58. .3 

58.6 

58.3 

5  8.8 

53.9 

53.9 

58.9 

8  ■;  .  3 

57.2 

59.2 

50.3 

59.3 

59.3 

59.  A 

59.  A 

59. A 

59.  A 

59.4 

59.5 

59.5 

80.1 

60.5 

60.6 

60.6 

60.  7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.8 

60.3 

60.3 

60.3 

83.  A 

63.  i 

6  3.8 

63.9 

6A.0 

6  A  .  0 

6A.0 

6  A  .  0 

6A.0 

64.1 

64. 1 

64.1 

64. 2 

64.0 

6  A .  A 

6 A.  A 

fc  A  •  6 

6  A .  6 

6  A .  7 

6A .  7 

6A.7 

6A .  7 

64.7 

64. 7 

64. 3 

64. 3 

'>  /j  »  4 

66.3 

66.9 

67.0 

67.  1 

67.1 

67.  1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

8J.3 

63.  o 

69.0 

69.  1 

69.2 

69.2 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.  A 

69.  A 

73.  I 

78.6 

70.7 

70.8 

70.9 

70.9 

71  .0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

1 

fz.  3 

72.0 

73.0 

73.2 

73.3 

73. A 

73.  A 

73. A 

73. A 

73. A 

73.5 

73.5 

73.5 

1  7  3.8 

7  A  .  A 

7A.5 

7  A .  3 

7  A ,  0 

7  A .  0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.1 

75.1 

1  7  6.4 

77.1 

77.3 

77.6 

77.6 

7  7.8 

77.0 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

73.0 

77.  ‘ 

78  « 4 

73.6 

73.9 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

a3 . 2 

30.5 

80.  3 

31.0 

31.0 

31.1 

61.1 

31 . 1 

81.1 

31 .  1 

31.2 

31.2 

'C.A 

51.3 

>31.7 

92.0 

82.2 

32.3 

82.  3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.  A 

32. A 

82. A 

,  -2.3 

3  3.3 

6  3.7 

8  A  ,  0 

8 A.  3 

6  A  ,  A 

34 .  5 

8  A  .  5 

8  A  .  5 

3A.6 

84  •  4 

84,6 

84. 7 

.2.7 

8  3.0 

3  A  .  3 

8  A  .  7 

A  A .  9 

35.1 

85.1 

os.  1 

86.1 

.35.2 

35.2 

65.3 

85.3 

]  04.9 

8  6.0 

36. c 

«6.9 

9  7.1 

87.  3 

87.3 

87. A 

87.  A 

37.  A 

37.  A 

37.5 

87.5 

t 

37.2 

9  7.6 

86.1 

36.3 

88.5 

83.5 

88.5 

88.5 

3,3.6 

33.6 

38.7 

38.7 

<  6  •  ‘) 

3  3.0 

86.5 

89.0 

69.3 

30.  A 

30,5 

89.6 

39.5 

89.0 

39.6 

89.7 

89.7 

-7.  1 

38.6 

39.  1 

89.6 

99.9 

90.1 

90,  1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.3 

90.  3 

*7.3 

89.0 

69.5 

90.  1 

90.  A 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

90.3 

90.3 

90.8 

‘  8  3.1 

39.7 

90.3 

01.1 

91.  A 

91.5 

°1 .6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

j  3  3.S 

90.2 

90.9 

91 . 6 

91.9 

02.  1 

02.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

1  ->.l 

91.0 

91.8 

92.9 

°3.5 

93,3 

93.0 

93.9 

93.9 

9  A  .  1 

9A.1 

94.1 

94.1 

i  iA.A 

91.6 

92.  A 

93.9 

9A.3 

95.2 

95.3 

95.  A 

95.4 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

]  a  A  •  3 

91.9 

92.3 

9  A .  5 

05.  a 

96.5 

06.3 

96.9 

97.0 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

J  3°.  6 

92.0 

02.9 

9  A .  7 

06.2 

97.  1 

97.7 

93.1 

98.2 

93.6 

98.3 

99.0 

99.3 

1  8 A.  6 

02.0 

92.9 

9  A  .  3 

96.  3 

97.2 

97.9 

9e.3 

98. A 

99.0 

99.2 

99.6 

100.0 

1  >9.6 

02.0 

92.9 

0A.8 

06.3 

97.2 

97.9 

98.3 

98. A 

99.0 

99.2 

99.6 

100.0 

i'.4r 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISI3 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  f.  SAWYER  AF3  Ml"”  PERIOD  OF  RECORO!  AUG  7 


LST 

TO  UTC! 

+  ^ 

-  -  -  - 

month: 

JUN 

hours: 

00-0 

CEILING 

VISI3ILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GF 

CE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

G 

FEET 

7 

6 

c; 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/ 

NO 

CEIL 

56.4 

56.  7 

57.7 

59. 0 

53.2 

58.3 

58.6 

53.9 

53.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59 

GF 

20000 

60.2 

60.7 

'61.7 

62.0 

62.2 

62. 3 

62.6 

63.0 

63.0 

63.  1 

63.  1 

63.  1 

63 

GE 

18000 

60.2 

60.7 

61 . 7 

62.0 

62.2 

62.3 

62.6 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63 

GF 

16000 

60.2 

60.7 

61.7 

62.0 

62.2 

62.3 

62.6 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63 

GE 

14000 

61.2 

61.7 

62.7 

63.1 

63.3 

63.4 

b3. 7 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64 

GE 

12000 

o2 . 4 

62.9 

63.9 

64.3 

64  •  6 

64.7 

64 . 9 

65.  3 

65.  3 

65.4 

65.4 

65.4 

65 

GE 

10000 

66.7 

67.  1 

68.  1 

6  8  •  6 

6  9 .9 

69.0 

69.2 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.3 

70 

Gc 

9000 

67.  3 

6  7.8 

63.3 

69.2 

69.6 

69.7 

69.9 

70.  3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70 

GE 

POOO 

70.3 

70.9 

71.9 

72.3 

72.7 

72.9 

73.1 

73.6 

73.6 

73.7 

73.8 

73.8 

7<* 

GE 

7000 

72.6 

73.1 

74.1 

74  •  6 

74.9 

75.1 

75.3 

75.3 

75.  8 

75.9 

76.0 

76.0 

76 

GE 

6000 

74.6 

75.1 

76.1 

76.6 

76.9 

77.1 

77.3 

77.3 

77.6 

77.9 

78.0 

76.0 

78 

GE 

6000 

77.9 

7 

79.6 

80.0 

30.3 

90.6 

80.9 

81.3 

81.3 

31.4 

81.6 

81.6 

61 

GF 

4500 

78.6 

79. 2 

80.2 

80.  7 

31.0 

91.2 

51.6 

82.0 

32.0 

32.1 

32.2 

32.2 

Q2 

GE 

4000 

79.4 

60.1 

31.1 

31.7 

82.2 

32.4 

82.8 

83.2 

33.2 

83.3 

33.4 

93.4 

63 

GE 

3500 

so.  a 

“1.4 

62.7 

83.2 

83.8 

34.0 

34.3 

34.0 

84.3 

04.9 

■35.0 

85.0 

35 

GE 

3000 

61.3 

32.0 

33.2 

83.3 

64.7 

94.9 

65.2 

35.7 

35.7 

85.3 

35.9 

85.9 

rtb 

GE 

2500 

62.7 

6  3.3 

84.6 

85.1 

36.0 

86.2 

86.6 

87.0 

37.0 

87.  1 

37.2 

37.2 

3  7 

GF 

2000 

63.6 

84.2 

35.4 

8  6.0 

97.0 

87.2 

37.6 

83.0 

38.0 

33.1 

38.2 

38.2 

3.3 

GF 

laoo 

63.6 

84.4 

65.7 

86.2 

97.2 

07.4 

37.  a 

33.2 

63.2 

38.3 

83.4 

83.4 

83 

GE 

1500 

64.3 

85.1 

<36.3 

87.0 

39.0 

■38.2 

PS. 6 

89.0 

39.0 

69.1 

89.2 

39.2 

39 

GE 

1200 

54.7 

85.4 

36.  7 

87.3 

30.  3 

93.6 

38.9 

39.3 

39.  3 

89.4 

89.6 

89.6 

39 

GF 

1000 

8F.4 

36.2 

37.4 

36.  1 

39.2 

89.4 

89.9 

90.  3 

90.3 

90.4 

90.6 

90.6 

9  0 

GE 

900 

65,6 

86.3 

3  7.6 

88.2 

99.3 

89. 6 

90.0 

90.4 

90.4 

90.6 

90.7 

90,7 

90 

GE 

soo 

06.  1 

86.9 

83.1 

88.8 

00.0 

90.2 

90.7 

91.1 

91.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91 

GE 

700 

66.9 

87.7 

89.0 

99.7 

90.9 

91.2 

91.7 

92.1 

92.1 

92.2 

92.3 

92.3 

92 

GE 

6C0 

37.0 

67.9 

<9  9.2 

90.3 

91.8 

92.1 

92.7 

93.1 

93.  1 

93.2 

93.3 

93.3 

93 

GC 

FOO 

6  7.6 

68.4 

89.3 

90.9 

92.4 

92.8 

93.3 

94.2 

94.3 

94.4 

94.6 

94.6 

94 

GE 

400 

37.6 

83.4 

39.9 

90.9 

92.3 

93.  3 

94.0 

95.6 

95.7 

95.9 

96.  1 

96.1 

96 

GE 

300 

87.6 

83.4 

39.3 

90.9 

92.3 

93.3 

94. 1 

96.  1 

96.2 

96.6 

97.0 

97.0 

97 

GE 

200 

67.6 

3 

39.8 

90.9 

82.9 

93.4 

94.3 

96.6 

96.9 

97.4 

98.0 

98.0 

93 

GE 

100 

67.6 

8-3.4 

39.3 

90.9 

92.9 

93.4 

94.3 

96.6 

97.0 

97.6 

98.1 

9e.3 

99 

GE 

900 

87.  6 

38.4 

99.8 

90.9 

92.9 

93.4 

94.3 

96.6 

97.0 

97.6 

98.  1 

93.3 

99 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


900 
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PERCENTAGE  _FR£QUENCY  QF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

•*.  T  fON  name:  K.  I.  SAWYER  AFB 'mi  . PER  IOO  OF  RECORD!  AUG  78  *  JOT.  88 


J  TO  UTC! 

♦  5 

— 

MONTH! 

JUN 

HOURS: 

00-02 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

>  A 

3 

2  1/2 

2 

l  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

r  58.0 

53.2 

58. 3  ' 

58.6 

58.9 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

52.0 

62.2 

62. 3 

62.6 

63.0 

63.0 

63.  1 

63.  1 

63. 1 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

’  62.0 

62.2 

62.3 

62.6 

63.0 

63.0 

63. 1 

63.1 

63.1 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

’  62.0 

62.2 

62.3 

62.6 

63.0 

63.0 

63. 1 

63.1 

63.1 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

'  63.1 

63.3 

63.4 

63.7 

64.1 

64.1 

64.2 

64.  2 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

i  65 . 3 

64.6 

64.7 

64.9 

65.3 

65.  3 

65.4 

65.4 

65.4 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

68.6 

6  3.9 

69.0 

69.2 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

69.2 

69.6 

69.7 

69.9 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

72.3 

72.7 

72.9 

73.1 

73.6 

73.6 

73.7 

73.8 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74*6 

74.9 

75.  1 

75.3 

75.3 

75.8 

75.9 

76.0 

76.0 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.6 

76.9 

77.1 

77.3 

77.3 

77.6 

77.9 

73.0 

78.0 

78.2 

78.2 

78.2 

76.2 

>  3  0 . 0 

30.  3 

30.6 

80.9 

81.3 

81.3 

.31.4 

81.6 

81.6 

81.3 

81.8 

81.8 

81.8 

>  80.7 

31. 0 

91.2 

81.6 

32.0 

32.0 

32.1 

82.2 

82.2 

82.4 

82.4 

82.4 

92.4 

81.7 

32.2 

32.4 

82.8 

83.2 

83.2 

83.3 

83.4 

83.4 

83.7 

83.7 

83.7 

33.7 

/  a3.2 

83.8 

34.0 

94.3 

34.8 

84.3 

84.9 

35.0 

85.0 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

8  3.3 

34.7 

34.9 

65.2 

85.7 

35.7 

85.3 

85.9 

85.9 

86.  1 

36.  1 

86.1 

36. 1 

6  -5,1 

36.0 

86.2 

66.6 

67.0 

37.0 

87.  1 

87.2 

37.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

u  6  •  0 

37.0 

87.2 

37.6 

83.0 

36.0 

38.  1 

88.2 

38.2 

33.4 

88.4 

88.4 

38. 4 

/  86.2 

3  7.2 

97.4 

87.  a 

88.2 

33.2 

38.3 

88.4 

88.4 

88.7 

83.7 

88.7 

88.7 

■  87. 0 

38.0 

33.2 

99.6 

89.0 

89.0 

89.1 

89.2 

39.2 

39.4 

39.4 

89.4 

89.4 

r  .8  7.3 

38. 3 

99.6 

38.9 

89.3 

39.  3 

89.4 

89.6 

89.6 

39.8 

39.8 

89.8 

39.8 

3  8 .  1 

39.2 

99.4 

«9.9 

90.3 

90.3 

90.4 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.3 

•8.2 

89.  3 

89.6 

90.0 

90.4 

90.4 

90.6 

90.7 

90.7 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

:  8  8  •  h 

90.0 

90.2 

90,  7 

91.1 

91.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

-9.7 

90.9 

91.2 

91.7 

92.1 

92.  1 

92.2 

92,3 

92.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

90.3 

91.3 

92.1 

92.7 

93.1 

93.  1 

93.2 

93.3 

93.3 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

90.9 

92.4 

92.8 

93.3 

94.2 

94.3 

94.4 

94.6 

94.6 

94.3 

94.3 

94.3 

94.8 

90.9 

92.3 

93.  3 

94.0 

95.6 

95.7 

95.9 

96.1 

96.1 

96.4 

96.4 

96.4 

96.6 

90.9 

92.8 

93.3 

94.1 

96.  1 

96.2 

96.6 

97.0 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

90. 9 

92.9 

93.4 

94.3 

96.6 

96.9 

97.4 

98.0 

98.0 

98.7 

98.3 

98.0 

99.2 

90.9 

92.9 

93.4 

94.3 

96.6 

97.0 

97.6 

98.1 

9e.3 

99.0 

99.1 

99.2 

100.0 

30.  9 

92.9 

93.4 

94.3 

96.6 

97.0 

97.6 

98.1 

98.3 

99.0 

99.1 

99.2 

100.0 

900 
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OPERATING 

LOCATION  "A" 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

OF  CEILING  VERSUS  V 

USAFETAC. 

ASHEVILLE  NC 

from 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER! 

727435 

STATION  NAME:  K. 

I.  SAWYER  AF8 

MI 

PER  100  OF  RE CORO:  A 

.  - 

— 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

— 

— 

MONTH: 

JUN 

HOURS: 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/3 

NO 

CEIL 

52.4 

53.2' 

54.0 

54.6 

55.4 

55.4 

55.6 

55.7 

55.8 

55.3 

55.3 

55.8 

GE 

20000 

57.2 

”  56.0 

'53.8 

'5973 

60.2 

60.2 

60.3 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

GE 

18000 

57.6 

58.3 

59.1 

59.  7 

60.6 

60.6 

60.7 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

GE 

16000 

57.7 

53.4 

59.2 

59.3 

60.7 

60.7 

60.3 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

GE 

14000 

58.9 

59.7 

60.6 

61.1 

62.0 

62.0 

62.1 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

GE 

12000 

60.0 

60.8 

61.7 

62.2 

63. 1 

63.1 

63.2 

63.4 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

GE 

10000 

63.9 

64.8 

65. 7 

66.2' 

67.2 

67.2 

67.3 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

GE 

9000 

64.3 

65.2 

66.1 

66.7 

67.7 

67.7 

67.8 

68.0 

66. 1 

68.1 

68.1 

68.1 

GE 

3000 

67.4 

68.6 

69.4 

70.  1 

71.1 

?r.r 

Ti.2 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

GE 

7000 

68.9 

70.0 

70.9 

71.6 

72.6 

72.6 

72.7 

73.0 

73. 1 

73.1 

73.1 

73.1 

GE 

6000 

69.8 

71.0 

71.9 

72.6 

73.6 

73.6 

73.7 

74.0 

74.  1 

74.  1 

74.1 

74.1 

GE 

3000 

72.9 

74.2 

75.2 

75.9 

76.9 

76.9 

77.0 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

OC 

4500 

74.3 

75.7 

76.7 

77.4 

73.4 

76.4 

78.6 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GE 

4000 

76.  3 

77.7 

73.7 

79.4 

80.8 

30.3 

60.9 

31.2 

31.3 

31.3 

81.3 

31.3 

GE 

3500 

77.6 

79.0 

30.0 

60.9 

32.2 

82.2 

82.3 

82.7 

92.8 

82.8 

82.6 

82.8 

GE 

3000 

79.0 

30.4 

31.4 

32.3 

33.8 

33.8 

33.9 

34.2 

84.3 

84.3 

34.3 

34.3 

GE 

2500 

80.1 

31.6 

82.6 

3  3.4 

84.9 

34.9 

85.0 

35.3 

35.4 

85.4 

35.4 

35.4 

GE 

2000 

81.2 

32.7 

33.7 

34.6 

86.0 

86.0 

96.  1 

86.4 

36.6 

86.6 

36.6 

36.6 

GE 

1300 

81.7 

33.1 

34.2 

85.  1 

36.6 

86.6 

86.7 

87.0 

37. 1 

.87.  1 

87.  1 

87. 1 

GE 

1500 

83.3 

34.8 

65.9 

86.8 

38 . 3 

93.3 

33.4 

88.8 

38.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GE 

1200 

34.2 

35.7 

S6.e 

87.7 

39.2 

89.2 

89.3 

89.  7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GE 

1000 

85.2 

36.7 

37.  9 

86.  3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GF 

900 

85.6 

37.0 

•18.2 

89.  1 

90.7 

90.7 

90.3 

91.1 

91.2 

91.2 

91  .2 

91.2 

GE 

600 

85.9 

87.3 

33.6 

89.4 

91.0 

91.0 

91.2 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

700 

86.1 

37.6 

38.3 

89.7 

91.2 

91.2 

91.4 

91.3 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GE 

600 

86.2 

37.7 

38.9 

89.9 

91.6 

91.6 

91.3 

92.  1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

500 

87.0 

36.4 

39.7 

90.6 

92.4 

'92.4 

92.3 

93.2 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GE 

400 

37.0 

.33.4 

»9.9 

91.1 

93.  1 

93.  1 

93.6 

94.7 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

300 

87.1 

88.6 

90.0 

91.2 

93.4 

93.4 

94.1 

95.3 

95.« 

95.9 

96.3 

96.3 

GE 

200 

87. 1 

8  8.6 

90.0 

91.2 

93.8 

93.9 

94.7 

95.9 

96.7 

97.0 

97.7 

97.3 

GE 

100 

8,7.  1 

86.6 

90.0 

91.2 

93.  R 

94.0 

94.3 

96.0 

96.8 

97.1 

97.9 

98.0 

GE 

•  •  i 

000 

87.  1 

88.6 

90.0 

91.2 

93.3 

94.0 

94.8 

96.0 

96.5 

97.1 

97.9 

98.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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I  PERCENTAGE  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

From  hourly  observations 

N  “NAME  *  K.  IT  SAWYER  ~AF3  Ml  PCRTOCTOF-  RECORDS  AUGTB-  JUlTTsS 


i  utc: 

♦  5 

- - - 

-  - 

MONTH! 

JUN 

JIQURSS 

03-05 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

>  A  ,  *> 

557V 

5574 

"55.6 

55.7 

55.8 

55 .  .9 

55.3 

55.8 

55.8 

55.9 

55.9 

55.9 

:9.  3 

60.2 

60.2 

"  60.3 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.8 

60.8 

60.8 

:9.  7 

60.6 

60.6 

60.7 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

>  ).  -i 

60.7 

60.7 

60.9 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2“ 

61.2 

1.1 

62.0 

62.0 

62.1 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.6 

62.6 

62.6 

,2.2 

63.1 

63.1 

63.2 

63.4 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.7 

63.7 

63.7 

.'0.2 

67.2 

67.2 

67.3 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

.6.7 

67.7 

67.7 

67.8 

68.0 

68.  1 

68.1 

68.1 

68.1 

68. 1 

68.2 

68.2 

68.2 

1 

71.1 

71.1 

71 . 2 

71.6 

71. 7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

’1.6 

72.6 

72.6 

72.7 

73.0 

73.  1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

>'  .6 

73.6 

73.6 

73.7 

74.0 

74.1 

74.  1 

74.  1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

75.9 

76.9 

76.9 

77.0 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.6 

77.6 

77.6 

7  7 . 4 

73.4 

76.4 

79.6 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

7-J,  4 

30.  S 

,90.3 

60.9 

81.2 

31.3 

31.3 

81.3 

31.3 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

o . 

32.2 

82.2 

92.3 

92.7 

92.8 

82.9 

82.8 

82.3 

82.9 

33.0 

83.0 

83.0 

12.1 

3  3.3 

33.8 

93.9 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

34.3 

84.4 

84.6 

34.6 

84.6 

1 1 .  A 

34.9 

34.9 

35.0 

35.3 

95.4 

85.4 

95.4 

35.4 

85.6 

35.7 

85.7 

85.7 

’  4 .  6 

36.0 

86.0 

96.  1 

86.4 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

6.1 

36.6 

36.6 

86.7 

97.0 

37.1 

37.1 

87.1 

87.1 

87.2 

87.3 

8  7.3 

87.3 

■:  6 .  -> 

38. 3 

83.3 

83.4 

88.8 

88.9 

88.9 

89.9 

88.9 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

7.7 

99.2 

89.2 

,39.3 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

•.  ) 

90.3 

90.3 

90.4 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

1 

90.7 

90.7 

90.8 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

>.4 

91.0 

91,0 

91,2 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.3 

91.9 

91.9 

91.9 

1  .  7 

91.2 

91,2 

91.4 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.  1 

92.1 

92.1 

■6.0 

91.6 

91.6 

91.3 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

•  •-> 

92.4 

92.4 

92.3 

93.2 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

'l.i 

93.1 

93.  1 

93.6 

94.  7 

95.0 

95.  1 

95. 1 

95.1 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

■ '  i .  ? 

93.4 

93.4 

94.1 

95.3 

95.3 

95.9 

96.3 

96.3 

96.4 

96.6 

96.7 

96.7 

91  .2 

93.8 

93.9 

94.7 

95.9 

96.7 

97.0 

97.7 

97.8 

93.0 

98.1 

98.7 

99.2 

■1.2 

93.8 

94.0 

94.3 

96.0 

96.8 

97.1 

97.9 

98.0 

93.2 

98.  3 

98.9 

99.8 

'1.2 

93.9 

94.0 

94.8 

96.0 

96.8 

97.1 

97.9 

98.0 

98.2 

98.3 

93.9 

100.0 

VOO 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  V 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBERS  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFB  Hi  “ERIOD  OF  RECORDS  A 

_  _ _ LST  TO  UTCt  ♦  5 _ _  MONTHS  JUN  HOURS: 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GF 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 

GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

NO 

CE  I L 

52.7 

53.3' 

54 . 4 

55.3 

“55.8" 

56.1 

56.3 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

GE 

20000 

58.2 

5  8.9 

60.4 

61.4 

61.9 

62.3 

62.7 

63. 1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

GF 

1B000 

58.4 

59.1 

60.7 

61.7 

62.1 

62.6 

62.9 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

GE 

16000 

58.4 

59.  1 

60.7 

61.7 

62.1 

62.6 

62.9 

63.3 

63.3 

63.  3 

63.3 

63.3 

GE 

14000 

59.2 

60.0 

61.6 

62.9 

63.2 

63.7 

64.0 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

GE 

12000 

60.3 

61.1 

62.9 

63.9 

64.3 

64.8 

65.1 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

GF 

10000 

63.3 

"  64'.  1  ” 

“65.9 

67.0 

6  7.7 

66.  r 

6-9.4 

63.9 

69.9 

69.9 

68.9 

68.9 

GE 

9000 

64.0 

64.8 

66.6 

67.3 

6  9.6 

69.0 

69.3 

69.8 

69.3 

69.8 

69.3 

69.8 

GE 

BOOO 

67.9 

63.6 

70.4 

71.8 

72.9 

73.3 

73.7 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

GE 

7000 

68.6 

69.3 

71.2 

72.6 

73.3 

74.2 

74.6 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GE 

6000 

69.2 

70.1 

72.6 

73.9 

75.2 

75.7 

76.1 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

GF 

=5000 

70.6 

71.6 

74.0 

75.3 

75.7 

77.1 

77.6 

79.0 

79.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GE 

4500 

71.3 

72.3 

74.9 

76.3 

77.7 

78.1 

78.6 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

GE 

4000 

72.4 

73.6 

76.0 

77.6 

79.0 

79.4 

80.0 

80.4 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

GE 

3500 

73.6 

74.7 

77.3 

78.9 

“0.6 

81.0 

31.6 

92. 0 

82.0 

82.1 

32.1 

82.1 

GE 

3000 

74.3 

75.4 

79.1 

79.7 

91.6 

82.0 

82.7 

93.1 

83.1 

93.2 

83.2 

83.2 

GE 

2500 

74.9 

76.0 

79.9 

■30.3 

92.2 

82.7 

83.3 

33.8 

33.3 

33.9 

33.9 

33.9 

GE 

2000 

76.2 

77.3 

90.2 

91.9 

33.  e 

34.2 

85.1 

85.6 

85.6 

35.7 

85.7 

85.7 

GE 

1800 

76.6 

77.  7 

30.6 

62.1 

34.1 

84.6 

85.4 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

GE 

1500 

79.0 

30.1 

83.2 

84.9 

87. 0 

87.4 

83.3 

89. B 

33.8 

88.9 

83.9 

98.9 

GE 

1200 

90.0 

91.? 

84.3 

85.9 

98.2 

88.7 

39.6 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

GE 

1000 

81.0 

82.2 

85.3 

•36 . 9 

99.2 

39.  7 

90.6 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

GE 

900 

81.2 

92.4 

35.6 

87.  1 

99.4 

69.9 

90.3 

91.3 

=>1  .3 

91.4 

91.4 

Rl. 4 

GE 

900 

81.6 

32.8 

85.9 

87.7 

90.0 

90.7 

91.7 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

700 

62.0 

.3  3.3 

86.6 

89.4 

90.9 

91.4 

92.4 

93.0 

93.0 

93.1 

93. 1 

93.  1 

GE 

600 

92.2 

93.6 

66.9 

•99.9 

91.4 

92.1 

93.1 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

GE 

500 

32.6 

33. 9 

“7.2 

99.2 

91.6 

92.6 

93.3 

94.7 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

GE 

400 

82.9 

94.1 

37.4 

99.4 

92.1 

93.  1 

94.4 

99.4 

96.0 

9b. 1 

96.1 

96.1 

GF 

300 

82.8 

34.1 

?.  7.4 

39.6 

92.6 

°3 . 6 

95.1 

96.  1 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

200 

82.8 

34.  1 

87.4 

69«  6 

92.6 

93.6 

95.1 

96.1 

97.  1 

97.3 

97.6 

97.7 

GE 

100 

92.6 

94.1 

67.4 

89.6 

92.6 

93.6 

95.1 

96.1 

97.  1 

97.4 

97.7 

97.8 

GE 

000 

82.8 

84. 1 

97.4 

69.6 

92.6 

93.6 

95.1 

96.1 

97.1 

97.4 

97.7 

97.8 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


900 


A 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATION? 


Jjl  ON  NAME :  K.  I.  SAWYER  AFB'mI  '  '  '  “  PERIOD  OF  RECORD?  AUG  78  -  ML  88 

■flC  UTC!  ♦_  5  _  MONTHS  JUN  HOURS:  06-08 


• 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

Gc 

GE 

CE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/6 

1 

3/6 

5/8 

1/2 

3/8 

1/6 

0 

1  / 

L  t  , 

— 

" 

' 

‘  ~  " 

•  * 

56 

55.3" 

55.8 

56.1 

56.3 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56  •  6 

56.6 

56.6 

51.6 

61 .9 

62 . 3 

62.7 

63.  1 

63.1 

63.  1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

6  3 

61.7 

62.1 

62.6 

62.9 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

6  3 

M.  7 

62.1 

62.6 

62.9 

63.3 

63.3 

63.  3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

'■  63.3 

63.3 

63 

{  ■  2 . 

63.2 

63.7 

66.0 

66.6 

66.6 

64  •  4 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

64  •  4 

66.6 

6  4 
65 

*.  3  .  p 

66.3 

66.3 

65.1 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

»7.3 

67.7 

63. 1 

68.6 

63.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

63.9 

68.9 

63.9 

68.9 

6  3 

67.3 

6  1.6 

69.0 

69.3 

69. 8 

69.3 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.3 

6  - 

71  .* 

72.9 

73.3 

73.  7 

76.1 

76.  1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

74.1 

76.1 

76.1 

76 

7?  «  6 

73.0 

76.2 

76.6 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

7- 

76 

73. -3 

75.2 

75.7 

76.  1 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.3 

76.7 

77.1 

77.6 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

73.0 

78.0 

78.0 

7 

76.  3 

77.7 

7B.1 

78.6 

79.0 

79.0 

79.  1 

79.1 

79.1 

79.  1 

79.1 

79.1 

79.  1 

77.6 

79.0 

79.6 

30.0 

BO.  6 

60.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

30.6 

80.6 

? ,J 

73.0 

°0. 6 

81.0 

31.6 

32.0 

82.0 

82.1 

32.1 

82.1 

82.1 

82.1 

92.1 

82.1 

79.7 

31.6 

82.0 

82.7 

33.1 

33.1 

33.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

93.2 

83.2 

8  3 

:0.  3 

32.2 

82.7 

6  3.3 

83.8 

33.3 

33.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

93.9 

83.9 

;  1  •  4 

83.  e 

86.2 

65.1 

85.6 

35.6 

35.7 

85.7 

85.7 

35.7 

35.  7 

85.7 

65.7 

,7.1 

36.1 

36.6 

35.6 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

36.0 

86.0 

86.0 

86.0 

-6.o 

87.0 

37.6 

83.3 

39.3 

33.8 

88.9 

83.9 

38.9 

83.9 

88.9 

88.9 

88.9 

;'5.o 

73.2 

88.7 

39.6 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

■6  .  ) 

39.2 

39.7 

90.6 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

7.1 

30.6 

89.9 

9,0.  3 

91.3 

91,3 

91.6 

91.6 

PI. 6 

91  .6 

91.4 

91.6 

91.6 

?1 

7.7 

90.0 

90.7 

91.7 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

■'  •  H 

90.8 

91.6 

92.6 

93.0 

93.0 

93.  1 

93.1 

93.  1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

n 

••  • '  . 

91.6 

92.1 

93.1 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

-.7 

91.8 

92.6 

93.3 

96.7 

96.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

'  '<  •  H 

92.1 

93.  1 

96.6 

95.6 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

lO,  S 

92.6 

93.6 

95.1 

96.  1 

97.0 

97.1 

97.1 

97. 1 

97.6 

97.  8 

98.1 

96.1 

<7 

■-  1 . 6 

92.6 

93.6 

95.1 

96.  1 

97.  1 

97.3 

97.6 

97.7 

98.3 

98.7 

99.2 

99.6 

M, 

7  •  '> 

92.6 

93.6 

95.1 

96.  1 

97.  1 

97.6 

97.7 

97.3 

93.6 

99.9 

99.6 

99.9 

*8 

i  )  •  6 

92.6 

93.6 

95.1 

96.  1 

97.  1 

97.6 

97.  7 

97.8 

98.6 

98.9 

99.6 

100.0 

•  i 

7  00 

- 

D  -  2  - 

68 

.  .  _  . 

< 


OPERATING  LOCATION  "A"  °EKCENT AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VI 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  '  FROM  HOURLY  OBSER V  AT  I ON§ 


STATION  1 

number: 

727436 

STATION  NAME:  K. 

I.  SAWYER  A~FB 

MI  ' 

PER' 1 06 

OF  RECORD:  AU 

L  ST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

JUN 

hours:  0 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

I 

3/4 

5/8 

NO 

CEIL 

81.9 

53Tl 

“64 72"" 

54 .7 

55.0 

55.0 . 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

OF 

20000 

88.6 

60.1 

61.7 

62.1 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

GE 

18000 

58.6 

60.  1 

61.7 

62.1 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

GE 

16000 

88.6 

60.1 

61.7 

62.1 

62.4 

62.4 

62.4 

6T.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

GE 

16000 

58.9 

60.7 

62.2 

62.7 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

GE 

12000 

60.7 

62.4 

64.1 

64.6 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

GE 

10000 

64.2 

66.0 

6779 

63.4 

63.8 

'6e.a 

"63.3 

68.8 

68.8 

68.3 

68.0 

68.8 

GE 

9000 

68.3 

67.1 

69.0 

69.6 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GE 

8000 

67.7 

69.4 

71.4 

72.0 

7T.  4~ 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GE 

7000 

68.8 

70.6 

72.7 

73.2 

73.7 

73.  7 

73.8 

73.3 

73.8 

73.9 

73.8 

73.8 

GE 

6000 

69.2 

71.2 

73.4 

74.0 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

GF 

8000 

70.9 

72.8 

75.0 

75.6 

76.1 

76.  1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GE 

4800 

71.6 

73.6 

75.8 

76.3 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GE 

4  000 

73.1 

75.1 

77.4 

78.0 

73.6 

78.6 

78.7 

70.  7 

78.7 

79.7 

78.7 

78.7 

GF 

3800 

74.2 

76.2 

79.8 

79.3 

79.9 

79.9 

80.  1 

30.  1 

30.1 

80.1 

80.  1 

80.1 

GE 

3000 

76.1 

'78.1 

80*o 

31.4 

82.0 

32.0 

82.2 

32.2 

82.2 

92.2 

82.2 

82.2 

GF 

2800 

78.2 

80.2 

03.T 

93.9 

94.4 

34.4 

34.7 

94.  7 

34.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GE 

2000 

80.2 

82.3 

05.2 

,06.0 

36.6 

66.6 

86.3 

36.8 

36.9 

06.9 

86.3 

36.8 

GF 

1800 

81.0 

33.1 

36.0 

36.3 

37.3 

37.3 

37.6 

8  7.6 

87.6 

37.6 

37.6 

87.6 

GE 

1800 

82.4 

94.6 

87.6 

88.3 

89.9 

88.9 

89.  I 

99.1 

99.1 

89.1 

89.  1 

89.  1 

GE 

1200 

84.4 

86.6 

89*6 

90.  3 

^0. 9 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GE 

1000 

85.7 

87.0 

90.9 

<51  .  7 

92.2 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GE 

900 

86.4 

39.6 

91.7 

92.4 

93.0 

93.0 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

BOO 

87.4 

09.7 

93.0 

93.9 

94.4 

94.4 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GE 

700 

87.9 

90.1 

93.6 

94.4 

95.0 

95.0 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

600 

98. 1 

90.4 

94.0 

94.9 

95.7 

95.7 

96.  1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

800 

38.4 

90.0 

94.4 

95.3 

95.1 

96.1 

96.6 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GF 

400 

88.4 

90.3 

94.6 

95.4 

96.3 

96.4 

96.9 

97.4 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

GE 

300 

38.4 

90.3 

94.6 

95.4 

96.3 

96.4 

97.0 

97.6 

98.2 

98.7 

93.9 

98.9 

GE 

200 

88.4 

90.9 

94.6 

95.4 

96.3 

96.4 

97.0 

97.6 

98.4 

98.9 

99.3 

99.4 

GE 

100 

88.4 

90.9 

94.6 

95.4 

96.  3 

96.4 

97.0 

97.6 

99.4 

98.9 

99.4 

99.6 

GE 

•  •  1 

000 

80.4 

90.  9 

94.6 

95.4 

96.3 

96.4 

97.0 

97.6 

98.4 

98.9 

99.4 

99.6 

TOTAL  number  GF  OBSERVATIONS  900 


<*'' o  <\i  cc\ 


id 


HN  NAME!  K. 
tro  utc:  +  5 


OEKCENTAOE  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 


FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


n  SAWYER  AFITmT 


PERIOD  OF  RECORD!  ADD  78  -  JUL  88 
MONTHS  JUN  HOURS!  09-11 


c- 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

"GE  '  GE  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

11/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

•  •  « 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

•S4.7 

55.0' 

55.0 

55. 

0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55. 

0 

55.0 

55.0 

55.0 

92.1 

62.4 

62.4 

62. 

4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62. 

4 

62.4 

62.4 

62.4 

92 . 1 

62.4 

62.4 

62. 

4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62. 

4 

62.4 

62.4 

62.4 

92.1 

6374 

67.4 

62. 

4 

67,4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62. 

4 

62.4 

62.4 

62.4 

92.7 

63.0 

63.0 

63. 

0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63. 

0 

63.0 

63.0 

63.0 

94.9 

64.9 

64.9 

64. 

q 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64. 

9 

64.9 

64.9 

64.9 

63*4 

6  3.8 

'66.8 

63. 

.9 

63.3 

68.8 

68.9 

68.8 

68.8 

68. 

8 

68.8 

68.8 

68.8 

99.9 

69.9 

69.9 

69. 

9 

69,9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69. 

9 

69.9 

69.9 

69.9 

72.0 

77.4 

”7374“ 

72. 

4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72. 

4 

72.4 

72.4 

72.4 

7  1.2 

73.7 

73.7 

73. 

a 

73.3 

73.8 

73.9 

73.8 

73.8 

73. 

8 

73.8 

73.8 

73.8 

74.0 

74.6 

74.6 

74. 

7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74. 

7 

74.7 

74.7 

74.7 

79.  4 

76.  1 

76.  1 

76. 

2 

76.2 

76.2 

76,2 

76.2 

76.2 

76. 

2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

76.9 

76.9 

77. 

0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77. 

0 

77.0 

77.0 

77.0 

7  9.0 

73.6 

7e.6 

78. 

7 

79.  7 

78.7 

79.7 

78.7 

78.7 

78. 

7 

78.7 

78.7 

78.7 

7  7.  3 

79.9 

79.9 

30. 

1 

30.  1 

30.  1 

80.1 

80.  1 

80.1 

80. 

1 

80.1 

80.1 

80.  1 

J1.4 

32.0 

32.0 

82. 

2 

32.2 

82.2 

62.2 

92.2 

82.2 

82. 

2 

32. 2 

32.2 

92.2 

<3.9 

34.4 

34.4 

84. 

7 

34.7 

34.7 

84,7 

84.7 

84.7 

34. 

7 

94.7 

84.7 

94.7 

-o.O 

36.6 

66.6 

86. 

9 

36.3 

36.9 

86.9 

86.8 

96.9 

86. 

8 

86.8 

86.8 

86.3 

“  *>  •  ^ 

37.3 

37.3 

37. 

6 

97.6 

97.6 

97.6 

87.6 

87.6 

87. 

6 

37.6 

87.6 

87.6 

1:5.3 

33.9 

83.9 

89. 

1 

39.  1 

99.1 

99.1 

89.  1 

89. 1 

89. 

1 

89.1 

89.1 

69.1 

5  3.3 

90.9 

90.9 

91. 

I 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91. 

1 

91.1 

91.1 

91.1 

’1.7 

92.2 

92.2 

92. 

4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92. 

4 

92.4 

92.4 

92.4 

<2.4 

93.0 

93.0 

93. 

2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93. 

2 

93.2 

93.2 

93.2 

3  3.9 

94.4 

94.4 

94. 

7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94. 

7 

94.7 

94.7 

94.7 

95.0 

95.0 

95. 

2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95. 

2 

95.2 

95.2 

95.2 

94.0 

95.7 

95.7 

96. 

1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.  3 

96.3 

96. 

3 

96.3 

96.3 

96.3 

<  0.3 

96.  1 

96.1 

96. 

6 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97. 

0 

97.0 

97.0 

97.0 

9S.  4 

96.3 

96.4 

96. 

9 

97.4 

97.6 

97.6 

97.  7 

97.7 

97. 

7 

97.7 

97.8 

97.8 

1*S  .4 

96  •  3 

96.4 

97. 

0 

97.6 

98.2 

98.7 

93.9 

98.9 

98. 

9 

98.9 

99.0 

99.0 

79.4 

96.3 

95.4 

97. 

0 

97.6 

98.4 

98.9 

99.3 

99.4 

99. 

6 

99.6 

99.8 

99.9 

7S.4 

96.3 

96.4 

97. 

0 

97.6 

99.4 

98.9 

99.4 

99.6 

99. 

7 

99.7 

99.9 

100.0 

36. 4 

96.3 

96.4 

97. 

>  •  •  •  • 

0 

•  •  4 

97.6 

98.4 

99.9 

99.4 

99.6 

99. 

1  •  •  •  • 

7 

•  •  « 

99.7 

95.9 

100.0 

•T 

.a! 

•  M 

.4 

.o. 

.9 


900 


0-2 
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OPERATING  LOCATION  "A”  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISI 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  "  "  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

727636 

STATION  NAMES  K. 

I.  SAWYER  AFB 

MI 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG 

— 

LST 

TO  UTC: 

+  5 

— 

MONTH! 

JUN 

HOURS: 

12- 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GF. 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

6 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1 

NO 

CEIL 

66.3 

65.3 

65.6 

65.6 

‘65.6 

"“65.6 

65.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

4 

GE 

20000 

56.6 

56 . 0 

56.2 

56.2 

5  6.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

5 

GE 

16000 

56.1 

66.3 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

5 

GE 

16000 

55.2 

66.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.  7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

5 

GE 

16000 

56.6 

57.9 

56.1 

58.1 

53.1 

53.  1 

58.  1 

58.  1 

58.  1 

58.  1 

58.1 

58.1 

5 

GE 

12000 

58.3 

59.8 

60.0 

60.0 

60.  1 

60.  1 

60.  1 

60.1 

60. 1 

60.  1 

60. 1 

60.1 

6 

GE 

10000 

60.9 

62.3 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

6 

GE 

9000 

61.8 

63.2 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

6 

GE 

9000 

66.6 

66.0 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.  3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

6 

GE 

7000 

66.1 

67.6 

67.9 

68.0 

63.2 

63.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

6 

GE 

6000 

66.6 

o3 . 6 

66.9 

69.0 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

6 

GE 

eooo 

69.9 

71.9 

72.6 

72.6 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

7 

GE 

4500 

71.7 

73.7 

76.2 

76.3 

74.3 

76.3 

76.3 

74.8 

74.3 

74.8 

74.8 

74.8 

7' 

GE 

6000 

75.6 

77.7 

78.2 

73.3 

73.6 

78.8 

73.3 

73.3 

78.8 

73.8 

78.8 

78.3 

7 

GE 

3600 

78.3 

80.6 

61.2 

61.3 

81.8 

81.8 

o  1 . 8 

31.8 

81.8 

81.3 

81.8 

81.8 

9 

GE 

3000 

62.6 

36.8 

65.6 

85.6 

36.0 

86.0 

56.1 

36. 1 

86. 1 

86.1 

86.1 

86.  1 

9 

GE 

2600 

86.5 

87.1 

8  7.8 

83.0 

33.6 

88.6 

38.6 

38.7 

38.7 

88.7 

88.7 

88.7 

8 

GF 

2000 

86.2 

38.7 

89.3 

39.6 

90.0 

90.  1 

90.2 

90.  3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

9' 

GE 

1600 

86.9 

89.3 

90.0 

90,2 

90.7 

90.8 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

9 

GE 

1600 

86.6 

91.0 

91.6 

°2.0 

92.4 

92.6 

92.7 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

9 

GE 

1200 

39.8 

92.3 

93.2 

93.6 

96.0 

96.2 

94.3 

94.7 

94.8 

94.3 

94.8 

94.6 

9 

GF 

1000 

90.  3 

92.9 

93.3 

96.1 

96.7 

95.0 

95.2 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

9 

GE 

900 

90.6 

93.0 

96. 1 

96.6 

95.0 

95.3 

95.7 

96.0 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

9 

GE 

600 

90.  7 

93.2 

04 . 3 

96.9 

95.6 

95.3 

96.  1 

96.4 

96.7 

96.8 

96.3 

96.8 

9 

GE 

700 

90.9 

93.6 

96.6 

95.1 

95.7 

96.0 

96.3 

96.7 

96.  9 

97.0 

97.0 

97.0 

9 

GE 

600 

91.2 

93.9 

95.0 

95.6 

96.1 

96.6 

97.0 

97.3 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

9 

GE 

600 

91.3 

96.0 

95.2 

96.0 

96.6 

96.9 

97.6 

97.9 

98.1 

98.2 

93.2 

98.2 

9 

GF 

600 

91 . 3 

96.0 

05.2 

96.0 

96.7 

97.0 

97.8 

98.2 

78.6 

98.7 

98.8 

98.8 

9 

GF 

300 

91.6 

96.  i 

95.  T 

96.  1 

97.0 

977T 

93.  1 

98.6 

99.1 

09.2 

99.3 

99.3 

9 

GE 

200 

91.6 

96.1 

95.3 

96.1 

97.0 

97.3 

98.1 

98.6 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

9 

GE 

100 

91.6 

96.1 

95.3 

96.1 

97.0 

9773 

98.  1 

98.6 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

9 

GE 

000 

9t  .6 

96.1 

05.3 

96.1 

97,0 

97.  3 

98.1 

98.6 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

9 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


0  -  ?  -  SO 


/ 


l. 

, 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

I 

FROM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

f  'JAMES  K. 

I.  SAWYER  AFB 

MI 

PERIOD 

OF  RECORDS  AUG  78  - 

JUL  88 

UTC : 

♦  5 

- - 

-  -  ■  - 

-  -  . 

MONTHS 

JUN 

hours: 

12-14 

-  -■  - 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

■  _  _ _ 

•  6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

-> 

56.2 

5672 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

■  t> 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

.  7 

56.7 

56.  7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

~  56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

.  1 

5  3.1 

53. 1 

53.  1 

58.  1 

58.  1 

58.1 

58.1 

58. 1 

53.1 

58.1 

58.1 

58.1 

.0 

60.1 

60.  1 

60.1 

60. 1 

60. 1 

60.1 

60.  1 

60.1 

60.1 

60. 1 

60.1 

60.1 

•  '» 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

.4 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

)  •  4- 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

-4 

63.2 

63.2 

69.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

'.  3 

60.3 

69.3 

69.3 

69.3 

63.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

‘  .  *> 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

■ .  3 

74.5 

74.3 

74 .  .3 

74.fi 

74.3 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74. B 

74.8 

>.  5 

73.6 

78.8 

79.3 

79.-3 

7fi.  8 

73.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

76.3 

.  .3 

31.  S 

3l.fi 

ttl.fi 

81.8 

81.3 

81.8 

31.8 

Bl.8 

31.8 

31.8 

81.8 

81.8 

:  •  *> 

36.0 

36.0 

96.1 

36.  1 

86.  1 

83.  1 

86.1 

86.  1 

36.1 

36.  1 

86.1 

86.1 

3  3.4 

86.4 

99.6 

99.  7 

38.  7 

38.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

83.7 

88.7 

'  • 

90.0 

90.1 

90.2 

90.  3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

1  ■> 

90.7 

90.8 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

’.0 

92.4 

92.6 

92.7 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

'  >.3 

94.0 

94.2 

94.3 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.fi 

94.fi 

..  1 

94.7 

95.0 

95.2 

95.  6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

.  .  4 

95.0 

95.  3 

95.7 

96.0 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

*  •  ) 

95.4 

95.9 

96.1 

96.4 

96.7 

96.8 

96.3 

96.8 

96.  8 

96.8 

96.8 

96.3 

.  1 

95.7 

96.0 

96.3 

96.7 

96,9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

•  3 

96. 1 

96.4 

97.0 

97.3 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

. > 

96.6 

96.9 

97.6 

97.9 

98.1 

98.2 

93.2 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

.  0 

96.  7 

97.0 

97.9 

98,2 

78.6 

98.7 

98.8 

98.3 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

’>  •  1 

97 ,0 

*■"  977T' 

99.1 

98.6 

79.1 

°9, 2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.6 

99”.  6 

99.6 

4.1 

97.0 

97.3 

98.1 

98.6 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

..  1 

97.0 

97.3 

98.1 

98.6 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

.  1 

97.0 

97.3 

93.1 

98.6 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

0  -  2  -  50 

/ 


u 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  QF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  \ 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER : 

727435 

STATION  NAME:  K. 
LST  TO  UTC :  +  5 

I.  SAWYER 

AF3  Ml 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RFCORO:  t 
JUN  HOURS: 

CEILING 

IN 

GE 

GE 

GE  GE  GE" 

VISIBILITY 

GE 

IN  STATUTE 

GE  GE 

MILFS 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5  4  3 

2  1/2 

2  1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/3 

NO 

CEIL 

4  3. 

3 

4  3.3 

44.3  ~ 

44.3 

44.3 

44.3 

44. 

i  3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

GE 

20000 

55. 

9 

56 . 4 

5  7.0 

57.1' 

57.1 

57.1 

67. 

,  1 

57.  1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

GE 

13000 

56. 

7 

57.2 

57.9 

56.0 

53.0 

58.0 

68. 

,0 

53.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

GE 

16000 

56. 

7 

57.2 

57.9 

53.0 

5<r.5 

58.0 

53. 

,  0 

53.0 

56.0 

53.0 

58.0 

58.0 

GE 

14000 

57. 

9 

58.4 

59.  1 

59.2 

5  9.2 

59.2 

59. 

1 2 

89.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

Gt 

12000 

59. 

6 

60.1 

60  •  H 

60.9 

60.9 

60.9 

60. 

,9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

GF 

10000 

63. 

2 

63.8 

64 «  4 

64.6 

64.6 

64.6 

64. 

,6 

64.6 

64.6 

64,6 

64.6 

64.6 

GE 

9000 

64. 

3 

64.9 

65.6 

65.  7 

65.7 

65.7 

65. 

.  7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

GE 

3000 

o7. 

2 

67,6 

6o « 4 

63.6 

63.6 

68.6 

6  3, 

,6 

63.6 

66.6 

68.6 

68.6 

68.6 

GE 

7000 

68. 

4 

69.0 

69.7 

69.8 

69.  H 

69.8 

69. 

,  8 

69.8 

69.8 

69.3 

69.8 

69.8 

GE 

6000 

69. 

7 

70.6 

71.4 

71.6 

71.8 

71.6 

71. 

,6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

GF 

5000 

73. 

6 

74.6 

75.7 

76.9 

75.° 

75.9 

75. 

,9 

76.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

GE 

4500 

75. 

4 

76.6 

77.3 

76.0 

73.0 

78.0 

78. 

,0 

78. 0 

73.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GF 

4000 

73. 

.3 

BO.  0 

31.3 

8  2 . 0 

32.4 

52.4 

32. 

,  6 

82.6 

52.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GE 

3500 

31. 

9 

H  3  •  1 

84.9 

65.1 

36.6 

35.6 

85. 

,  7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

35.7 

GE 

3000 

34. 

6 

65.B 

67.6 

87.* 

33.2 

-33.2 

88. 

,3 

38.3 

88.  3 

88.3 

83.3 

38.3 

GE 

2500 

67. 

0 

38.2 

90.0 

90.2 

90.  7 

90.7 

90. 

,  3 

90.9 

°0  ♦  9 

90.9 

90.9 

90.9 

GE 

2000 

68. 

3 

90,0 

92.0 

92.4 

93.1 

93.1 

93, 

,2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GE 

1800 

89. 

2 

90.4 

92.4 

92.9 

93.6 

93.6 

93. 

,  7 

93.9 

93.3 

93.8 

93.8 

93.8 

GE 

1500 

89. 

7 

91.1 

93.1 

93.6 

94.3 

94.3 

94. 

,  4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

1200 

90. 

3 

92.2 

94.2 

94.7 

95.4 

95.6 

95. 

,  7 

95.8 

95.3 

95.8 

95.8 

95.3 

GE 

1000 

91 . 

4 

93.0 

96.0 

95.4 

95.2 

96.3 

96. 

,7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GE 

900 

91. 

7 

93.2 

95.2 

96.7 

95.4 

96.  6 

96, 

,9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GE 

300 

91. 

9 

93.4 

95.4 

95.  9 

96.9 

97.0 

97. 

,  3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

700 

92. 

1 

93.7 

95.7 

96.  1 

97.2 

97.3 

97. 

,  3 

°7. 9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GE 

600 

92. 

3 

93.9 

95.9 

96.3 

97.4 

97.6 

q8. 

,0 

96.1 

98.  1 

98.  1 

93.  1 

93.1 

GR 

500 

92. 

4 

94.0 

96.0 

96.4 

97.6 

97.7 

93. 

,1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

400 

92. 

4 

94.0 

96.0 

96.4 

97.  7 

97.3 

98. 

,  3 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

300 

92. 

4 

94.0 

96. 1 

96.6 

97.8 

97.9 

98. 

4 

99.0 

99.  1 

99.  3 

99.3 

99.3 

GE 

200 

92. 

4 

94.0 

96.  1 

96.6 

97.  H 

98.0 

90, 

,6 

99.1 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

GE 

100 

92. 

4 

94.0 

96.  1 

96.6 

97.9 

93.0 

98. 

■  6 

99.  1 

99.2 

99.4 

99.7 

99.  7 

Gc 

000 

92. 

4 

94.0 

96.1 

96.6 

97.8 

98.0 

°3 . 

,6 

99.1 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 
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PER  100 

he  Record:  aug  78  - 

JUL  88 

:  ♦  5 

.. 

..  .. 

month: 

JUN 

HOURS: 

15-17 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

GE 

Gt 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

3 

_ 2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

57.1 

5  7.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.  1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

5  3.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

53.0 

53 . 0 

53.0 

59.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

5S. 0 

58.0 

58.0 

58.0 

5  -7.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

69.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

54.6 

64,6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

66 . 7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

53.6 

63.6 

63 . 6 

68.6 

63.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

69.  H 

69.9 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

75.5 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

7  3.0 

7b. 0 

73.0 

78.0 

73.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

3?.  4 

32,4 

32.6 

82.6 

32.6 

32.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

!5 . 6 

35.6 

85.7 

35.7 

85.7 

35.7 

85.7 

35.7 

35.7 

85.7 

85.7 

85.7 

3  3.2 

-33.2 

88.3 

33.  3 

83.3 

88.3 

88.3 

88.3 

38.3 

33.3 

38.3 

88.3 

9  3.7 

90.7 

90.3 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

93.1 

93.  1 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.  3 

93.6 

93.6 

93.7 

93.8 

93.3 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

96.3 

94.3 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

95. 6 

95.6 

95.7 

95.3 

95.8 

95.3 

95.8 

95.3 

95.8 

95.8 

95.3 

95.8 

9  5.2 

96.3 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.3 

96.8 

96.8 

96.4 

96.  6 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

9  5.9 

97.0 

9  7.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

9  7.2 

97.3 

97.3 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.4 

97.6 

98.0 

98.1 

98.  1 
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97.  3 
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98.6 

99.  1 
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99.7 

99.7 
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99.7 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIi 

IJSAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER :  727435  STATION  NAME!  K.  I.  SARYER  AFd  MI  PERIOD  OF  RECORD:  AUG 

LST  TO  UTC :  +  6  MONTH!  JUN  HOURS:  13 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  GE  CE  GE  GF  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GF  GE  I 

FEET _  J _ 6 _ 5 _ 4_ _ _ 2  1/2  _2  11/2  1  1/4  1  3/4  S/3  1, 


NO 

CEIL 

50.4 

51.2 

51.6 

51.? 

51.?, 

61.8 

51.3 

51.8 

51.8 

51.3 

51.8 

51.8 

5 

GF 

20000 

62.  7 

63.4 

63.3 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

6- 

GE 

18000 

6  3.1 

64.0 

64.3 

64.3 

64.3 

64.8 

64.3 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

6' 

GF 

16000 

63.3 

64.2 

64.6 

65.0 

65.0 

66.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

6‘ 

GE 

14000 

64.  7 

65.6 

65.9 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.  3 

66.3 

66.3 

66.  3 

6< 

GE 

12000 

65.9 

66.3 

67.1 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

6 

GE 

10000 

69.6 

70.4 

70.9 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

7' 

GE 

9000 

70.3 

71.2 

71.7 

72.  1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

7, 

GE 

»000 

73.4 

74.4 

74.9 

75.3 

75.4 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

7' 

GE 

7000 

75.3 

76.3 

77.2 

77.7 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

7 

GF 

6000 

73.0 

79.4 

60. 1 

60.6 

80.7 

80.7 

80.3 

30.8 

30.8 

80.3 

80.3 

60.3 

6' 

GF 

5000 

80.6 

•32.0 

8  3.0 

6  3  •  4 

33.7 

33.7 

8  3.8 

8  3.6 

33.8 

c3 . 5 

33.9 

83.9 

.Q 

GF 

4500 

81.1 

52.6 

H  3 , 6 

94.1 

34.3 

34. 3 

34.6 

84.6 

34.6 

34.6 

34. 6 

34.6 

6' 

GE 

4000 

«4.  1 

35.6 

36.9 

67.4 

87.3 

87.9 

38.1 

83.  1 

66. 1 

83.1 

83.1 

38.  1 

8‘ 

GE 

3500 

65.7 

37.1 

68.4 

39.0 

39.3 

89.4 

89.  7 

89.  7 

89.7 

69.7 

89.7 

39.7 

8' 

GE 

3000 

86.  3 

8fl.2 

89.6 

90.1 

90.4 

90.6 

90.3 

90.8 

90.6 

90.3 

90.8 

90.8 

9< 

GF 

2500 

83. 1 

39.6 

90.9 

91.4 

91.8 

91.9 

92.  1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

9, 

GF 

2000 

89. 1 

90.6 

92.1 

92.7 

9  3.0 

93.2 

93.3 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

9J 

GE 

l°00 

89.1 

90.6 

92.  1 

92.7 

93.0 

93.2 

9  3.3 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

9- 

GF 

1500 

39.6 

91.0 

92.6 

93.1 

93.4 

93.7 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.  7 

9' 

GE 

1200 

90.2 

92.2 

93.6 

94.3 

94.7 

94.9 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

9( 

GE 

1000 

90.9 

92.3 

93.9 

94.4 

94.8 

95.0 

95.9 

96.0 

96.1 

96.  1 

96.2 

96.2 

9( 

GF 

900 

91.1 

92.6 

9<* .  1 

94.7 

95.0 

95.2 

96.1 

96.2 

96.  3 

96.  3 

96.4 

96.4 

9< 

GF 

Q00 

91.1 

92.7 

94.2 

94 . 3 

95.2 

95.4 

9o.  3 

96.4 

96.7 

96.7 

96.3 

96.8 

9' 

GE 

700 

91.6 

93.1 

94.7 

95.3 

95.8 

96.0 

96.9 

97.1 

97.  3 

97.3 

97.4 

97.4 

9 

GE 

600 

91.8 

9  3.3 

94.9 

95.6 

95.  1 

96.  3 

97.2 

97.4 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

9  ‘ 

rfF 

500 

92.9 

93.6 

95.2 

95.9 

96.6 

96.3 

97.7 

98.1 

96.3 

98.3 

98.4 

98.4 

9< 

GE 

400 

92.0 

93.6 

Q5. 2 

96.9 

96.6 

96.9 

97.8 

93.6 

98.8 

98.9 

99.1 

99.1 

9> 

GE 

300 

92.0 

93.6 

95.2 

95.9 

96.6 

96.7 

97.  9 

93.7 

93.9 

99.0 

99.3 

99.3 

GF 

200 

92.  G 

93.6 

95.2 

95.9 

96.6 

96.9 

97.9 

98.  7 

98.9 

99.0 

99.3 

99.3 

9< 

Gt 

100 

92.0 

93.6 

95.2 

96.9 

96.6 

96.9 

97.9 

98.7 

98.9 

99.0 

99.3 

99.3 

9‘ 

GF 

000 

92.0 

93.6 

95.2 

95.9 

96.6 

96.9 

97.9 

98.  7 

98.9 

99.0 

99.  3 

99.3 

91 

TOTAL  NUMBER  OF  03 SEK V AT  I ONS  900 


0  -  2 


52 


1 


4 


T 


.ity|  percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

I  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


4— Jation  name':  K.  I.  SAWYER  AF3  HI  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  73  -  JUL  88 


/ 

T  TO  UTC: 

♦  5 

-  - - - 

MONTH: 

JUN 

HOURS: 

13-20 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

Gr 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

<t _ 

3 

2  1/2 

_ 2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

3 

51.  ’ 

51.  B 

61.3 

51.8 

51.3 

51.8 

51.3 

51.3 

51.8 

51.6 

51.3 

51.3 

51.3 

) 

54.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

» 

PA.  3 

84.3 

64.8 

64.3 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.6 

64.8 

64.8 

64.8 

) 

58.  j 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

I 

88. 3 

86.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.  3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

> 

87.  3 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

71.  J 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

75.3 

75.4 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

77.7 

77.3 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

•'0.8 

30.7 

30.7 

80.3 

30. 8 

30.8 

80.3 

80.3 

80.8 

80.8 

80.8 

80.3 

80.8 

• 

“3.8 

33.7 

83.  7 

8  3.8 

a3.e 

33.8 

p3,  5 

83.9 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.3 

38. 1 

54.3 

34.3 

84.6 

34.6 

34.6 

34.6 

34.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

64.6 

8  7.4 

37.3 

37.9 

33.1 

33.  1 

58.1 

83.1 

88.  1 

38.1 

83.1 

88.1 

88.1 

88.1 

3->.0 

39.3 

39.4 

39.  7 

39.7 

39.  7 

89.7 

89.7 

39.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

00.1 

90.4 

90.6 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

0  1.4 

91. P 

91.9 

92.1 

92.2 

9  2.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

0  2.7 

9  3.0 

93.2 

43.  3 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

02.7 

93.0 

93.2 

43.  1 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

7  3.1 

93.4 

93.7 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.  7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

04.3 

94.7 

94.9 

95.3 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

-V  4  , 

94.3 

98.0 

95.9 

96.  0 

96.  1 

96.  1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

04.7 

95.0 

95.2 

96.  1 

96.2 

96.  3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

0  4.3 

95.2 

95.4 

9o ,  3 

96.4 

96.7 

46.7 

96.9 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

C 

08.  3 

95.-3 

96.0 

96.9 

97.  1 

97.  3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

0  5.8 

98.  1 

96.  3 

97.2 

97.4 

97.7 

97.7 

97.0 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

05.» 

96.6 

96.8 

97.7 

93.  1 

96.  3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

93.4 

'38.  7 

96.6 

96.9 

97.3 

93.6 

98.3 

93.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

q 

05.9 

96.8 

96.9 

9  7,9 

93.  7 

43.9 

99.0 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

: 

75.9 

J6  •  6 

48.9 

97.9 

98.7 

98.9 

99.0 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

a 

98.9 

96.6 

98.9 

97.9 

98.7 

98.9 

99.0 

99.  3 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

10C.0 

•  •  •  • 

38.  3 

98.6 

96.9 

97.9 

93.7 

93.9 

99.0 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VI 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMP.FR:  727435  STATION  NAME :“k .  T."  SAWYER  AFS  Ml  "  PERIOD  OF  RECORD!  AU 


— 

-  --  - 

LST 

TO  UTC: 

6  5 

MONTH! 

JUN 

HOURS! 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

_ 7 _ 

6 

5 

A 

_ 3 _ 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

NO 

CEIL 

5 A.  A 

35*0 

55.6 

36.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

GE 

20000 

61.6 

62.6 

63.1 

63.6 

6  3.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

GE 

I«000 

61.3 

62.7 

6  3.3 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

GE 

16000 

62.0 

62.9 

63.6 

63.9 

63.  0 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

GE 

uooo 

63.6 

06.6 

65.1 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.5 

65.6 

65*6 

GE 

12000 

65.2 

66  •  l 

66  •  B 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

GE 

10000 

68.  3 

69.2 

69.9 

70.3 

70.  7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

GF 

0000 

66.1 

70.0 

70.7 

71.1 

71.4 

71.4 

71.4 

-  71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

rfc 

3000 

72.6 

73.6 

76.1 

76.5 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GE 

7000 

75.  1 

76.3 

77.0 

77.6 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

GE 

6000 

76.  ° 

76. 1 

79.  1 

79.6 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

80. 0 

80.0 

30.0 

30.0 

GE 

c000 

70.3 

31.2 

32.3 

82.9 

33.4 

83.4 

33.7 

83.7 

33.7 

33.7 

33.7 

33.7 

GF 

4500 

81.0 

32.6 

53.6 

36.1 

34.7 

34.7 

34.9 

34.9 

34.9 

34.9 

84.9 

84.9 

G  F 

4000 

83.1 

06.6 

35.7 

36.2 

86.9 

36.9 

37.2 

37.2 

37.2 

87.2 

37.2 

87.2 

GE 

3500 

3  3.9 

35.3 

86.7 

37.2 

37.9 

87.9 

88.2 

83. 2 

38.2 

88.2 

88.2 

88.2 

uc 

3000 

86.2 

•35.7 

87.0 

87.6 

38.3 

33.3 

33.7 

83.3 

38.3 

88.3 

68.9 

88.9 

GE 

2500 

65.0 

56  •  A 

8  7.3 

R  R  .  R 

37.2 

•19.2 

89*6 

89.7 

39.7 

89.7 

89.8 

89.8 

GE 

2000 

85.  ^ 

37.  3 

•33.7 

59.6 

90.3 

90.  3 

91.0 

91.1 

91 . 1 

91.1 

91.2 

91.2 

GF 

1500 

36.1 

87.6 

OR.  ? 

89*7 

90.6 

90.6 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

GE 

1500 

66.7 

■33.1 

.59.  A 

90.2 

91 . 1 

91.1 

9i.  e 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

GE 

1200 

87.6 

08.9 

90.2 

91.0 

92.0 

92.1 

92.3 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

Oc 

1000 

3  7.  9 

39.3 

90.8 

91.6 

93.6 

92.9 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.3 

GE 

800 

67.9 

39.3 

90.3 

91.6 

9  2*6 

92.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

GE 

300 

38. 6 

90.0 

91.6 

92.3 

93.3 

93.6 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

GE 

700 

38.6 

90.0 

91.6 

92.6 

93.4 

9  3  *  *7 

94.7 

94.3 

94.3 

94.8 

94.9 

94.9 

GE 

600 

88.9 

90.3 

92.0 

92.9 

9  3.9 

94.3 

95.1 

95.2 

05.2 

95.2 

95.3 

95.3 

GF 

500 

69.0 

90.6 

92.1 

93.1 

9 A*  2 

94.7 

95.6 

95.3 

95.8 

96.0 

96.1 

96.1 

r  r 

400 

a4**  o 

TO.  A 

92.1 

93.6 

95.1 

95.6 

96.6 

°6 . 8 

96.8 

07.1 

97.2 

97.2 

Gc 

300 

39.0 

90.6 

92.2 

93.6 

95.2 

93.7 

96.7 

97.1 

97.6 

98.1 

98.4 

93.4 

GE 

200 

89.0 

90.6 

92.2 

93.6 

95.2 

95.7 

96.7 

97.2 

97.9 

98.4 

99.2 

99.2 

GE 

100 

39.0 

90.6 

92.2 

93.6 

95.2 

95. 7 

96.  7 

97.2 

97.9 

98.4 

99.2 

99.2 

GF 

000 

89.0 

99.6 

92.2 

9  3*0 

95.2 

95.7 

96.7 

97.2 

97.9 

93.4 

99.2 

99.2 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


0  -  2 


53 


I 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


FROM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

IN  NAME:  K. 

I.  SAWYER  AFB 

MI 

— 

PER  100 

OF  RECORD:  AUC  78  - 

JUL  88 

’  UTC : 

♦  5 

-  —  -  -  - 

month: 

JUN 

HOURS: 

21-23 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

'y  C 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

_ 3 _ 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/3 

1/4 

0 

S r' . '  ) 

55.9 

56.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

3  •  *i 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

'3.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.  ° 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

*>  •  *> 

66. 6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

?,  ? 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

7  .3 

73.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

M  .  1 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

•4.3 

76.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

'7.4 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

' '  .3 

30.0 

30.0 

30.0 

80.0 

eo.o 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

3.  7 

33.4 

83.4 

83.7 

83.7 

33.7 

33.7 

83.7 

83.7 

83.7 

33.7 

83.7 

83.7 

■4.1 

64.  7 

34.7 

84.9 

34.9 

84.9 

34.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

64.9 

•>.2 

86.9 

36.9 

3  7.2 

87.2 

37.2 

87.2 

37.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

'7.2 

37.9 

87.9 

88.2 

85.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

86.2 

7.4 

33.3 

33.3 

83.7 

88.3 

83.3 

88.3 

88.9 

88.9 

88.9 

83.9 

88.9 

88.9 

.  I 

33.2 

39.2 

89.6 

89.  7 

39.7 

89.7 

89.8 

89.3 

89.8 

39.8 

89.8 

89.8 

'.4 

90.3 

90.  3 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91  .2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

>.7 

90.6 

90.6 

91.2 

91.3 

91.3 

R1.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.1 

91.1 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

.M  .  N 

92.0 

92.1 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

!  .  *> 

92.6 

92.8 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

I  , 

92.6 

92.5 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93. B 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

1 "  .  3 

33.3 

93.6 

94.  3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

■’  •  -4 

93,4 

93.9 

94.7 

94.3 

94.3 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

2.3 

93.9 

94.3 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

:■< .  l 

94.2 

94.7 

95.6 

95.3 

95.8 

96.0 

96.1 

96.1 

96.  1 

96.  1 

96.1 

96.  1 

1 . 4 

96.1 

96.6 

96.6 

°6. 8 

96.3 

°7.  1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

M.‘> 

95.2 

95.7 

96.7 

97.1 

97.6 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

9e.6 

/  S  •  *i 

95.2 

95.7 

96.  7 

97.2 

97.9 

98.4 

99.2 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

100.0 

■'  ^  •  Ct 

35.2 

95.7 

96.  7 

97.2 

97.9 

98.4 

99.2 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

100.0 

:  •  '> 

96.2 

95.7 

96.7 

97.2 

97.9 

93.4 

99.2 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

100.0 

r-;'  I 


0  -  2  -  S3 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISI 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  i 

NUMBER: 

727435 

STATION  NAME 

::  k. 

I.  SARYER  afb 

MI 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG 

LST 

TL  UTC: 

+  5 

month: 

JUN  HOURS:  ALL 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILFS 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1 

NO 

CEIL 

50.7 

51.5 

52.2 

52.5 

6  2.8 

52.8 

52.9 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

5 

GE 

20000 

58.6 

59.5 

60.3 

60.  7 

60.9 

61.0 

61.1 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

6 

GF 

16000 

58.9 

59.3 

60.  7 

61.1 

61.3 

61.4 

61.4 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

6 

GE 

16000 

59.0 

59.9 

60.  7 

61.1 

61.4 

61.4 

61.5 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

6 

GE 

14000 

60.  1 

61.0 

61.9 

62.4 

62.6 

62.7 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

6 

GE 

12000 

61.6 

62.5 

6  3. '4 

63.  3 

64.1 

64.2 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

6 

GE 

10000 

65.0 

66.0 

66.0 

67.4 

67.7 

67.8 

67.9 

68.0 

68.0 

63.  1 

68.1 

68.  1 

6 

GE 

9000 

65.6 

66.8 

67.  7 

63.2 

6  3.6 

68.6 

68.7 

63.9 

63.9 

68.9 

68.9 

63.9 

6 

GE 

8000 

68.9 

69.9 

70.9 

71.4 

71.8 

71.9 

72.0 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

7 

Gc 

7000 

70.5 

71.6 

72.6 

73. 1 

73.6 

73.7 

73.3 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

7 

GE 

6000 

71.6 

73.0 

74.2 

74. 7 

75.2 

75.3 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

7 

GE 

6000 

74.5 

75.8 

77.2 

77.  7 

78.3 

78.3 

73.5 

73.7 

78.7 

78.  7 

78.7 

78.7 

7 

GE 

4500 

75.6 

77.0 

73.3 

76.9 

79.5 

79.6 

79.7 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

3 

GE 

4000 

77.9 

79.3 

60.7 

81 . 3 

82.  1 

32.2 

82.4 

<32.5 

32.5 

32.6 

82.6 

82.6 

8 

GF 

3500 

79.6 

30.9 

62.5 

8  3.1 

83.9 

34.0 

64.2 

84.4 

34.4 

84.4 

84.4 

84.4 

8 

GE 

3000 

81.1 

3?  •  6 

34.  1 

64.8 

35.6 

35.7 

36.0 

86.2 

36.2 

86.2 

86.2 

86.2 

8 

GF 

2500 

62.6 

°4 , 1 

35.7 

36.3 

37.2 

37.3 

37.6 

37.8 

87.3 

37.8 

87.9 

87.9 

8 

GF 

2000 

83.9 

,8  5.4 

87.  1 

3  7.3 

3  3.7 

88.8 

89.2 

39.4 

39.4 

39.5 

39.5 

89.5 

8 

GF 

1800 

84.3 

35.8 

37.5 

68.2 

89. 1 

89.3 

39.6 

89.8 

39.8 

89.9 

89.9 

39.9 

9 

GF 

1500 

85.4 

87.0 

88.7 

89.5 

90.4 

90.6 

91.0 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

9 

GE 

1200 

36.5 

38.  1 

89.8 

90.6 

91.6 

91.3 

92.2 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

9 

GE 

1000 

87.2 

38.8 

90.6 

91.4 

92.4 

92.6 

93.1 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

9 

GE 

900 

87.5 

«9.  1 

90.9 

91.7 

92.7 

92.9 

93.4 

93.6 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

9 

GF 

800 

37.9 

39.5 

91.4 

92.2 

93.3 

93.5 

94.0 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

9 

GE 

700 

38.3 

39.9 

91.6 

92.7 

93.3 

94.0 

94.6 

94.8 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

9 

GE 

600 

38.5 

90.  1 

92.1 

93.0 

94.3 

94.5 

95.1 

95.4 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

9 

GE 

500 

88.3 

90.4 

92.5 

q  3 . 5 

94.7 

95.0 

q5 . 7 

96.2 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

9 

GF 

400 

88.3 

90.5 

92.5 

93.o 

95.0 

95.4 

96.2 

96.9 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

9 

GE 

300 

88.3 

90.6 

92.6 

93  .  7 

95.2 

93.6" 

96.4 

97.3 

97.7 

98.0 

98. 2 

98.2 

9 

GE 

200 

88.5 

90.5 

92.6 

93.7 

95.  3 

95.7 

96.5 

97.5 

98.0 

98.4 

98.8 

98.8 

9 

GE 

100 

83.8 

9C.5 

92.6 

93.7 

95.3 

95.7 

95.6 

97.5 

93.1 

98.4 

98.8 

98.9 

9 

GE 

•  • 

000 

88.8 

90.5 

92.6 

93.7 

95.3 

95.7 

96.6 

97.5 

98.1 

93.4 

93.8 

98.9 

9 

i  • 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 


0  -  2  -  54 


PERCENTAGE  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


fip'N  name:  k. 

I.  SAWYER 

AF3 

mT 

— 

PERIOD 

OF  RECORD: 

AUG 

78  - 

JUL  88 

*  -■ 

'TO  UTC:  +5 

MONTH: 

JUN  HOURS: 

ALL 

» 

visibilIty 

IN 

statute 

MILFS 

I  r  r.  re 

I  J  1  .  v>C 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

A  _ _ 3 _ 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/A 

1 

3/A  5/8 

1  /2 

3/8 

1/4 

0 

52.5 

5  2.8 

52.8 

52.9 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

h'j.  7 

60.9 

61.0 

6i.i 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

51.1 

61.3 

61. A 

61.4 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

5  1  .  1 

61. A 

61 .4 

'61.5 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

6177 

61.7 

<-.2.  A 

62.6 

62.7 

62.8 

62.9 

62.9 
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73.0 

74.2 

76.3 

77.  1 

78.1 

78.5 

73.5 

79.  7 

79.8 

GE 

5000 

71.9 

72.8 

74 «  8 

76.3 

73.2 

78.9 

79.9 

30.3 

80.3 

81.5 

81.6 

GF 

4500 

72.4 

72.9 

78.3 

76.5 

73.6 

79.4 

30.3 

80.6 

30.6 

31.3 

81.9 

82.0 

Gt 

4000 

74.0 

74.5 

77.0 

73.3 

80.5 

31.4 

82.4 

32.3 

92.8 

33.3 

84.0 

84.1 

GE 

3500 

74.8 

75.4 

77. e 

79.1 

31.4 

82.4 

83.3 

33.3 

83.8 

84.3 

84.9 

.35.  1 

GE 

3000 

74.9 

75.5 

78.0 

79.2 

81.5 

32.5 

83.4 

33.9 

83.9 

84.4 

85.  1 

85.2 

GF 

2500 

75.6 

76.1 

78,6 

79.9 

82.3 

83.2 

34.2 

84.6 

84.6 

85.2 

85.8 

85.9 

GC 

2000 

76.3 

76.9 

79.4 

90.6 

33.0 

84.0 

85.4 

35.8 

.35.8 

36.3 

87.0 

37.1 

GE 

1800 

?6.3 

76.9 

79.4 

30.6 

S3 . 0 

84. 0 

95.4 

85.8 

35.8 

36.3 

87.0 

87.  1 

GE 

1500 

77.1 

7  7.6 

30.2 

31.5 

33.9 

84.3 

86.2 

36.9 

86.9 

37. 4 

88.  1 

88.2 

GE 

1200 

77.3 

77.8 

80.6 

81.9 

84.3 

85.3 

86.  7 

87.4 

37.4 

68.0 

88.6 

98.7 

GE 

1000 

77.4 

78.1 

80.9 

82.2 

84.6 

95.6 

87.2 

88.0 

38.0 

33.5 

89. 1 

89.2 

GE 

900 

77.7 

73.5 

81.3 

82.6 

35.1 

36.0 

87.6 

88.4 

88.4 

38.9 

89.6 

89.7 

GE 

800 

78.  1 

73.8 

31.7 

33.0 

35.5 

86.6 

83.3 

39.0 

39.0 

99.6 

90.2 

90.3 

GE 

700 

79.2 

78.9 

81.9 

33.2 

35.3 

86.9 

88.6 

89.4 

89.4 

89.9 

90.5 

90.6 

Gc 

600 

73.6 

79.4 

82.4 

33.7 

36.3 

37.4 

69.2 

90.0 

90.0 

90.5 

91.2 

91.3 

GE 

500 

79.  0 

79.8 

32.9 

84 . 2 

86.9 

38.0 

90.2 

91.1 

91.1 

91.6 

92.3 

92.4 

GF 

400 

79.1 

79.9 

83.1 

84.5 

37.4 

88.5 

90.9 

92.0 

92.3 

92.8 

93.4 

93.5 

GF 

300 

79.3 

1*0.6 

33.9 

‘  31. 4" 

T.T 

TOT  6  " 

T2.2  — 

93.5 

93.8 

94.4 

95.1 

95.2 

GE 

200 

79.9 

80.9 

84.0 

85.6 

88.7 

89.8 

92.7 

94.1 

94.3 

94.9 

95.7 

95.8 

GE 

100 

79.8 

80.8 

94.0 

35.6 

83.7 

89.8 

92.9 

94.4 

94.9 

95.8 

96.7 

96.8 

GE 

000 

79.3 

80.8 

34.0 

35.6 

83.7 

89.3 

92.9 

94.4 

94.3 

95.8 

96.7 

96.3 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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PERCENTAGE  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 
from  HOURLY  OBSERVATIONS 

i "name rk~  I.  SAWYER  ~AFB  Mj .  PERIOD  OF  RECORD;  -  AUG  78  -  JUL  88 

•li TC  S  +  5  MONTH!  JUL  HOURS!  03-05 


VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


6 

\ 

\  «: 
u>  ml 

GE 

2  1/2 

GE 

_ 2_  _ 

GE 

_ 1_  1/2 

GE 

1  1/6 

GE 

1 

GE 

3/6 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/6 

GE 

0 

.  7 

59.8 

60.3 

60.9 

61.2 

61.2 

61.6 

62.3 

62.6 

63.3 

63.3 

.  7 

63.8 

64  •  4 

66.9 

65.3 

65.3 

65.7 

66.3 

66.5 

67.6 

67.6 

•  3 

63.9 

66.5 

65.  1 

65.6 

65.6 

65.8 

66.5 

66.6 

67.5 

67.5 

#  p 

66.2 

66.8 

65.6 

65.7 

65.7 

66.1 

66.9 

66.9 

67.8 

67.3 

.  7 

65.9 

66.6 

67. 1 

67.6 

67.6 

67.8 

68.5 

69.6 

69.6 

69.6 

68.2 

68.9 

69.6 

69.9 

69.9 

70.3 

71.0 

71.1 

71.5 

71.5 

72.0 

72.0 

•  1 

71.0 

71.7 

72.6 

72.  7 

72.  7 

73.1 

73.8 

73.9 

76.3 

76.3 

76.8 

76.8 

.  7 

71.8 

72.6 

73.5 

73.9 

73.9 

76.3 

76.9 

75.1 

75.5 

75.5 

76.0 

76.0 

.  ) 

76.2 

76.9 

75.9 

76.3 

76.3 

76.9 

77.5 

77.6 

78.1 

73. 1 

78.6 

78.6 

*7 

•  t. 

75.6 

76.1 

77.1 

77.5 

77.5 

78.1 

78.7 

73.8 

79.2 

79.2 

79.3 

79.8 

•  < 

76.3 

77.1 

73.1 

78.5 

79.5 

79,0 

79.  7 

79.8 

80.2 

80.2 

80.8 

80.8 

.  ) 

73.2 

78.9 

73.9 

30.3 

90.3 

80.9 

81.5 

81.6 

82.0 

82.0 

82.6 

82.6 

• 

73.6 

79.6 

80.3 

ao.e 

80.8 

81.3 

81.9 

82.0 

82.5 

82.5 

83.0 

83.0 

.  3 

39.5 

31.6 

82.6 

32.3 

92.8 

33.3 

36.0 

86.1 

86.5 

86.5 

35.1 

85.1 

.  1 

^  1  •  4 

32.6 

83.3 

83.3 

83.  9 

86.3 

36.9 

85.1 

35.5 

85.5 

86.0 

36.0 

.  2 

81.5 

32.5 

83.6 

93.9 

83.9 

86.6 

85.  1 

85.2 

35.6 

35.6 

86.1 

86.1 

.  ) 

32.3 

83.2 

36.2 

86.6 

36.6 

95.2 

85.8 

85.9 

96.3 

86.3 

86.9 

86.9 

•  6 

33.0 

86.0 

85.6 

35.8 

35.8 

86.3 

87.0 

37.1 

87.5 

87.5 

88.1 

88.  1 

•  5 

B  3.0 

96.0 

35.6 

85.6 

95.8 

96.3 

97.0 

87.1 

87.5 

87.5 

88.1 

88. 1 

•  •’ 

33.9 

86.9 

86.2 

36.9 

86.9 

e7.6 

88.  1 

88.2 

98.6 

83.6 

89.1 

89.1 

.  7 

«6. 3 

35.3 

66.7 

87.6 

37.6 

88.0 

38,6 

98.7 

89. 1 

39. 1 

89.7 

89.7 

> 

•  . 

86 . 6 

85.6 

87.2 

88.0 

8.9.0 

93.5 

89.  1 

89.2 

89.7 

89.7 

90.2 

90.2 

•  > 

35.1 

86.0 

87.6 

88.6 

38.6 

39,9 

89.6 

39.7 

90.  1 

90.1 

90.6 

90.6 

.  ) 

35.5 

86.6 

98.3 

89.0 

39.0 

99.6 

90.2 

90.3 

90.3 

90.8 

91.3 

91.3 

.  > 

35.3 

96.9 

88.6 

39.6 

99.6 

89.9 

90.5 

90.6 

91.1 

91.1 

91.6 

91.6 

.  7 

86.3 

97.6 

69.2 

90.0 

90.0 

90.5 

91.2 

91.3 

91.7 

91.7 

92.3 

92.3 

N 

86.9 

98.0 

90.2 

91.1 

91. 1 

oi  ,  * 

92.3 

92.6 

92.8 

92.6 

93.3 

93.3 

•  3 

^  7  •  4 

83.5 

90.9 

92.0 

92.3 

92.o 

93.6 

93.5 

96.0 

96.0 

96.5 

96.5 

•  4 

33.5 

85.6  “ 

”92.2 

53.5 

53.8 

56 . 6 

95.1 

95.2 

95.6 

95.3 

96.5 

96.5 

^  1,1 

38.  7 

89.9 

92.7 

96.1 

96.3 

96.9 

95.7 

95.8 

96.7 

96.9 

98.3 

98.6 

•  s"* 

Q  3 . 7 

99.8 

92.9 

96.6 

96.3 

95.8 

96.7 

96.8 

97.6 

97.8 

99.5 

99.9 

• 

3  3.  7 

89.8 

92.9 

96.6 

96.3 

95,8 

96.7 

96.3 

97.6 

97.3 

99.5 

100.0 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFET'AC ,  ASHEVILLE NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VIS 
. FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBERS  727435  STATION  NAMES  K.  I.  SAWYER  AFfif  MI  '  "PERIOD  OF  RECQROS  AUG 


—  . 

— 

— 

— 

LST 

TO  UTC  S 

*■  5 

MONTHS 

JUL 

HOURS  S  06 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

CE 

GE 

GE 

GE 

GF 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

NO 

CEIL 

43.2 

46.6 

'49.6 

50.5 

51.9 

‘  52.5 

53.1 

53.8 

53.9 

54.1 

54.4 

54.5 

GE 

20000 

54. 7 

55. 4 

56.6 

58.0 

59.9 

60.4 

61.2 

61.8 

62.0 

62.4 

62.8 

62.9 

GE 

1  8000 

54. 7 

55.4 

56.5 

5  3.0 

59.9 

60.4 

61.2 

61.8 

62. C 

62.4 

62.8 

62.9 

GE 

16000 

55.1 

55.7 

66.8 

63.3 

60.2 

60.8 

61.5 

62.2 

62.4 

62.7 

63.1 

63.2 

GE 

14000 

56.3 

57.0 

58.1 

59.6 

61.6 

62.4 

63.  1 

64.1 

64.3 

64  •  6 

65. 1 

65.2 

GE 

12000 

56.9 

59.7 

60.9 

62.4 

64.9 

65.6 

66  •  5 

67.5 

67.  7 

68.1 

63.5 

68.6 

GE 

10000 

60,6 

61.6 

62.9 

64.4 

67.1 

67.7 

69.6 

69.8 

MJ.O 

70.4 

70.9 

71.0 

Gc 

9000 

61 . 2 

52.2 

63.5 

65.2 

67.8 

68.5 

69.4 

70.5 

70.8 

71.2 

71  .6 

71.7 

GE 

3000 

64.6 

65.6 

67.2 

63.3 

71.6 

72.3 

73.  1 

74.4 

74.6 

75.1 

75.5 

75.6 

GE 

7000 

65.7 

66.7 

68.4 

70.0 

72.9 

73.5 

74.4 

75.8 

76.0 

76.5 

76.9 

77.0 

GE 

6000 

66.7 

67.6 

69.4 

71.0 

7  3.9 

74.5 

75.4 

76.3 

77.0 

77.4 

77.8 

78.0 

Gc 

5000 

69.9 

69.  a 

71.6 

73.4 

76.7 

77.3 

73.2 

79.6 

79.3 

90.3 

80.8 

80.9 

GE 

4500 

69.0 

70.1 

71.9 

73.9 

77.2 

76.0 

79.9 

80.  3 

90.5 

91.1 

81.5 

81.6 

GE 

4000 

70.  1 

71.2 

73.0 

75.3 

73.7 

79. 5 

80.4 

81. e 

32.2 

82.7 

83.1 

83.2 

GE 

3500 

70.4 

71.5 

73.3 

75.6 

79.0 

79.3 

.80.3 

82.2 

82.5 

83.0 

63.4 

83.5 

GE 

3000 

71.0 

72.0 

73.9 

76. 1 

79.9 

80.6 

81.6 

33.1 

83.4 

84.0 

84.4 

84.5 

GE 

2500 

71.4 

72.5 

74.3 

76.6 

30.3 

61.1 

82.2 

63.7 

34.0 

°4.5 

34.9 

85.1 

GE 

2000 

72.0 

73.1 

74.9 

77.4 

91.4 

82.2 

8  3.3 

84.8 

65.2 

35.7 

86.  1 

36.2 

GE 

1900 

72.0 

73.1 

74.9 

77.4 

31.4 

82.2 

8  3.3 

64.9 

85.2 

85.7 

86.1 

86.2 

GE 

1500 

72.5 

73.5 

75.5 

7.8.0 

81.9 

32.7 

63.9 

35.5 

85.8 

96.3 

86.8 

36.9 

GE 

1200 

73.5 

74.9 

77. G 

79.5 

93.3 

34.5 

65.8 

87.4 

37.  7 

88.3 

es.7 

63.3 

GE 

1000 

73.7 

74.0 

77.2 

79.7 

34.1 

94.6 

96.2 

87.8 

36.2 

88.7 

89.1 

89.2 

GE 

900 

74.3 

75.6 

77.3 

90.  3 

34.7 

85.5 

86.9 

83.5 

38.8 

59.4 

89.8 

89.9 

GE 

900 

74.7 

76.0 

73.4 

61 . 1 

55. 5 

36.2 

e7.6 

89.2 

39.6 

90.1 

90.5 

90.6 

GE 

700 

74.9 

76.  1 

78.5 

81.2 

85.  7 

36.5 

67.8 

39.5 

89.  8 

90.3 

90.8 

90.9 

GE 

600 

74.9 

76.3 

79.1 

32.2 

66.7 

67.6 

89.0 

90.6 

91.0 

91.5 

91.9 

92.0 

GE 

500 

74.9 

76.3 

79.5 

62.6 

87.3 

88.3 

99.7 

91.6 

92.0 

92.6 

93.0 

93.1 

GE 

400 

74.9 

76.3 

79.6 

62.9 

9  7.5 

88.5 

89.9 

92.0 

93.0 

93.7 

94.2 

94.3 

GE 

300 

74.9 

76.3 

79.6 

32.9 

37.6 

88.6 

90.4 

92.7 

94.0 

94.3 

95.6 

95.7 

GE 

200 

74.9 

76.3 

79.6 

32.9 

97.6 

33.6 

90.6 

93.0 

94.3 

95.3 

96.3 

96.5 

GE 

100 

74.9 

76.3 

79.6 

82.9 

87.6 

88.6 

90.6 

93.  1 

94.4 

95.4 

96.6 

96.7 

GE 

•  •  i 

000 

74. 9 

76.3 

79.6 

«2.9 

87.6 

86.6 

90.8 

93.  1 

94.4 

95.4 

96.6 

96.7 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
.  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


2  1 


.6 

.7 

. 

.2 

.1 

.4 

.A 


it  ION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AF9  MI  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  73  -  JUL  88 

T  TO  1IT C :  5  month:  JUL  HOURS:  06-08 


GE 

4 

"GE 
_ 3 

VISIBILITY  IN  : 

GF  GC 

i  21/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

50. 5 

61. 

9 

62.6 

53.  1 

53.8 

53.9 

54.1 

54.4 

54.5 

54.8 

54.9 

55.1 

55.4 

68. 0 

69. 

9 

60.4 

61.2 

61.8 

62.0 

62.4 

62.8 

62.9 

63.2 

63.3 

63.5 

63.9 

56.3 

5  9. 

9 

60.4 

61.2 

61.8 

62.0 

62.4 

62.8 

62.9 

63.2 

63.3 

63.5 

63.9 

6  3.3 

60. 

2 

60.8 

61.5 

62.2 

62.4 

62.7 

63.1 

63.2 

63.5 

63.7 

63.9 

64.2 

69.6 

61. 

a 

62.4 

63.  1 

64.1 

64.3 

64.6 

65. 1 

65.2 

65.5 

65.6 

65.8 

66. 1 

62.4 

64  • 

9 

65.6 

66  •  5 

67.5 

67.  7 

6e.i 

63.5 

68.6 

68.9 

69.0 

69.2 

69.6 

64.4 

67. 

1 

67.7 

63.6 

69.8 

70.0 

70.4 

70.9 

71.0 

71.4 

71.5 

71.7 

72.0 

66.2 

67. 

8 

68.5 

69.4 

70.5 

70.8 

71.2 

71.6 

71.7 

72.2 

72.3 

72.5 

72.8 

6  6.0 

71. 

6 

72.3 

73.  1 

74.4 

74.6 

75.1 

75.5 

75.6 

76.0 

76.1 

76.3 

76.7 

70.0 

72. 

9 

73.5 

74.4 

75.6 

76.0 

76.5 

76.9 

77.0 

77.4 

77.5 

77.7 

78.1 

71.0 

73. 

g 

74.5 

75.4 

76.3 

77.0 

77.4 

77.8 

78.0 

78.4 

79.5 

78.7 

79.0 

7  3.4 

76. 

7 

77.3 

73.2 

79.6 

79.3 

80.3 

80.8 

80.9 

ei.3 

81.4 

81.6 

81.9 

73.9 

77. 

2 

78.0 

76.9 

80.3 

30.5 

31.1 

81.5 

81.6 

82.2 

32.6 

62.8 

63.1 

76.3 

73. 

7 

79.5 

60.4 

31.8 

62.2 

82.7 

83.1 

83.2 

83.8 

84.2 

84.4 

84.7 

76. 6 

79. 

0 

79.8 

80.3 

82.2 

82.5 

83.0 

83.4 

83.5 

84.1 

84.5 

64.7 

85.1 

76.1 

79. 

9 

80.6 

61.6 

83.  1 

33.4 

84.0 

84.4 

84.5 

85.1 

65.5 

85.7 

86.0 

76.6 

3D. 

3 

61.1 

82.2 

63.7 

34.0 

84.5 

84.9 

85.1 

85.6 

86.0 

86.2 

86.6 

77.4 

31. 

4 

82.2 

3  3.3 

34.8 

15.2 

35.7 

86.  1 

86.2 

36.8 

87.2 

87.4 

87.7 

77.4 

31. 

4 

82.2 

63.3 

64.9 

35.2 

35.7 

86.1 

86.2 

86.8 

87.2 

87.4 

87.  7 

74.0 

81. 

9 

32.7 

63.9 

85.5 

95. 8 

96.3 

86.8 

66.9 

87.4 

37.8 

88.1 

88.4 

79.6 

33. 

3 

34.5 

65.8 

87.4 

87.  7 

88.3 

e8.7 

83.3 

69.4 

89.8 

90.0 

90.3 

79.7 

94. 

1 

84.8 

36.2 

87.8 

96.2 

68.7 

89.  1 

89.2 

89.8 

90.2 

90.4 

90.8 

•  0.  3 

34. 

7 

85.5 

86.9 

38.5 

38.8 

69.4 

89.8 

89.9 

90.4 

90.9 

91.1 

91.4 

61.1 

36. 

5 

96.2 

87.6 

99.2 

99.6 

90.1 

90.5 

90.6 

91.2 

91.6 

91.8 

92.2 

91.2 

85. 

7 

96.5 

67.8 

39.5 

89.  3 

90.3 

90.8 

90.9 

91.4 

91.8 

92.0 

92.4 

4  2.2 

46. 

7 

67.6 

89.0 

90.6 

91.0 

91.5 

91.9 

92.0 

92.6 

93.0 

93.2 

93.5 

-2.6 

87. 

3 

86.3 

89.7 

91.6 

92.0 

92.6 

93.0 

93.1 

93.7 

94.1 

94.3 

94.6 

-2.9 

87. 

5 

88.5 

89.9 

92.0 

93.0 

93.7 

94.2 

94.3 

94.8 

95.3 

95.5 

95.3 

42.9 

37. 

6 

88.6 

90.4 

92.7 

94.0 

94.9 

95.6 

95.7 

96.2 

96.7 

96.9 

97.3 

92.4 

37. 

6 

38,6 

90.6 

93.0 

94.3 

95.3 

96.3 

96.5 

97.1 

97.3 

98.3 

99.  1 

32.9 

a  7 . 

6 

83.6 

90.6 

93.  1 

94.4 

95.4 

96.6 

96.7 

97.4 

98.3 

98.7 

100.0 

42.9 

87. 

•  •  •  •  • 

6 

(  1  1 

66.6 

90.6 

93.1 

94.4 

95.4 

96.6 

96.7 

97.4 

98.3 

98.7 

100.0 

930 


0  -  2  -  67 
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OPERATING  LOCATION  "A”  __  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSU 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  l 

NUMBER : 

727435 

STATION  NAME:  K. 

I.  SAHYER  AF3 

MI 

PERIOD 

OF  RECORD: 

— 

— 

L  ST 

to  trrc: 

+  5 

MONTH: 

JUL 

HOUR 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

Gt 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

G 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/ 

NO 

CEIL 

49.3 

51.8 

52.0 

52.3 

52.  3 

53.2 

53.5 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53 

GE 

20000 

57.5 

59.7 

60.2 

60.5 

61.5 

6  f. 9 

62.3 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62 

GE 

13000 

5° .  0 

60.  1 

60.6 

61.0 

61.9 

62.4 

62.7 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63 

GE 

16000 

58.1 

60,2 

60.3 

61.1 

62.0 

62.5 

62.5 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63 

GE 

1  6000 

6C.3 

62.5 

63.0 

63.3 

64.4 

64.9 

65.3 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65 

GE 

12000 

63.3 

65.6 

66.1 

66*6 

67.8 

68.4 

68.8 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69 

GE 

ioooo 

66.0 

68.4 

69.0 

69.6 

71.0 

71.5 

71.9 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72 

GF 

9000 

67.  1 

69.8 

70.2 

70.8 

72.2 

72.7 

73.1 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73 

GE 

8000 

70.4 

73.0 

73.9 

74.5 

76.0 

76.6 

77.0 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77 

GE 

7000 

71.3 

73.9 

74.7 

75.4 

76.9 

77.4 

77.8 

78.2 

73.2 

78.2 

78.2 

73 

GE 

6000 

72.0 

74.7 

75.7 

76.3 

77.8 

78.4 

73.8 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79 

GF 

5000 

73.5 

76.5 

75.3 

78.9 

30.6 

81.2 

81.7 

32.0 

82.0 

82.0 

62.0 

82 

GE 

4500 

73.3 

76.8 

73.6 

79.2 

31.1 

81.6 

82.2 

52.5 

32.6 

32.6 

82.6 

82 

GE 

4000 

73.9 

76.9 

79.0 

79.  7 

31.6 

82.2 

32.3 

83.  1 

83.2 

33.2 

33.2 

S3, 

GE 

3500 

74.5 

77.5 

79.7 

80.3 

82.3 

82.6 

83.4 

8.3,8 

8  3.9 

63.9 

83.9 

83, 

GF 

3000 

75.6 

73.7 

30.9 

81.5 

33.5 

84.2 

84.9 

85.4 

85.5 

85.5 

35.5 

85, 

GE 

2500 

77.2 

50.4 

82.3 

83.3 

35.7 

66.  3 

d  7 .  1 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87 

GE 

2000 

79.1 

8  2.4 

34.7 

55. 5 

67.7 

8  8.5 

89.2 

89.7 

39.3 

39.6 

89.8 

89, 

GF 

1300 

79.5 

32.7 

35.1 

6  5. 3 

83.  1 

86.8 

39.6 

90.0 

90.  1 

OO.  1 

90.1 

90 

GE 

1500 

30.3 

8  3.5 

86.  1 

67.0 

89.2 

90.0 

91.0 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91 

GE 

1200 

31.1 

34.3 

37.0 

6 7«  S 

90.  1 

90.9 

92.0 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92 

GF 

inoo 

El. 9 

35.3 

38.6 

39.8 

91  .  « 

92.6 

94.0 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94 

GE 

900 

8  2.2 

35.6 

39,0 

39.9 

92.3 

93.0 

04.4 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

<>4 

GF 

800 

82.4 

85.9 

89.5 

90.  3 

92.8 

93.5 

94.9 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95, 

GE 

700 

33.0 

86.6 

90.1 

91.0 

93.5 

94.3 

95.7 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96 

GE 

600 

83.1 

36.7 

90.3 

91.2 

93.8 

94.8 

96.6 

97.0 

97.  1 

97.2 

97.2 

97 

GE 

500 

83.3 

8  6.9 

90.6 

91.5 

94.1 

95.2 

97.0 

97.4 

97.5 

97.6 

97.6 

97 

GF 

400 

83.3 

36.9 

90.9 

91.7 

94.3 

95.4 

97.3 

97.8 

98.  1 

98.5 

03.5 

96 

GF 

300 

33.3 

86,9 

90.9 

01  .T 

’9473“ 

95.4 

97.4 

“  98. 3 

98.3 

99.4 

99.5 

99 

GE 

200 

33.3 

56.9 

90.9 

91.7 

94.3 

95.4 

97.4 

96.3 

98.  3 

99.4 

99.5 

99 

GE 

100 

83.3 

86.9 

90.9 

91.7 

94.3 

95.4 

97.4 

98.  3 

90.8 

99.4 

99.5 

99 

GE 

000 

83.3 

36.9 

90.9 

91.7 

94.3 

95.4 

97.4 

93.  3 

98.8 

99.4 

99.5 

99 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  93C 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


"name:  k. 

J  UTC :  +  5 

I.  SAWYER  AF3 

MI  . 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: AUG  73  - 
JUL  HOURS:  09-11 

JUL  88 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

rj  i 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

A 

3 

2  1/2 

2 _ 

1  1/2 

1 _ 1/4 

_ 1 

3/4 

5/3 

1  /2 

3/8 

1/4 

0 

82.3 

52.8 

5  3.2 

53.5 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

*> 

61.5 

61.9 

62.3 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

M  .  0 

61.9 

62.4 

62. 7 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

',1.1 

62.0 

62.5 

62.5 

63. 1 

63.1 

63.  1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.  1 

63.1 

63.1 

64  •  4 

64.9 

65.3 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

')*  #6 

67.8 

68.4 

68.8 

69.  1 

69.  1 

69.  1 

69.  1 

69.1 

69.  1 

69.1 

69.1 

69.1 

•  N.  6 

71.0 

71.5 

71.9 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

70 . 6 

72.2 

72.7 

73.1 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

74.5 

76.0" 

76.6 

7  7.0 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

>8.4 

76.9 

77.4 

77.8 

78.2 

78.2 

76.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

7E.2 

76.3 

77.8 

78.4 

78.8 

79.1 

79.1 

79.1 

79.  1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

7-  .9 

30.6 

51.2 

81 . 7 

82.0 

82.0 

32.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

62.0 

7  -  .0 

81.1 

81.6 

62.2 

82.5 

32.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

7  ,.  7 

31.6 

82.2 

82.6 

83.1 

33.2 

83.2 

33.2 

83.2 

83.2 

83.2 

63.2 

83.2 

•’0.0 

32.3 

R2.6 

63.4 

83.3 

83.  9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

1 .  r> 

33.5 

84.2 

84.9 

85.4 

85.5 

85.5 

35.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

3  •  5 

35.7 

66.  3 

o7.  1 

37.5 

87.6 

8  7.6 

87.6 

87.6 

87.6 

67.6 

87.6 

87.6 

*  t  > 

67. 7 

68.5 

89.2 

89.7 

39.8 

39.8 

89.3 

89.8 

89.8 

89.8 

69.8 

89.8 

T.  ■> 

33.1 

68. 8 

69.6 

90.0 

90.  1 

90. 1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

7.0 

30.2 

90.0 

91.0 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

7.H 

90.  1 

90.9 

92.0 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

•.0 

91.8 

92.6 

94.0 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

< .  7 

92.3 

93.0 

94.4 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.  <» 

94.9 

94.9 

94.9 

<  0 .  ) 

92.5 

93.5 

94.9 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

71.0 

93.5 

94.3 

95.7 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

■>  1 . 2 

93.3 

94.8 

96.6 

97.0 

97.  1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

■  1 

94.1 

95.2 

97.0 

97.4 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

1.  7 

94.3 

95.4 

97.3 

97.8 

98.  1 

98.5 

98.5 

98.5 

93.5 

98.5 

98.5 

98.5 

1.7 

94, T 

95".  4 

97.4 

98.3 

98.3 

99 . 4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

>1.7 

94,3 

95.4 

97.4 

96.3 

98.3 

99.4 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

'  1 .  7 

94.3 

95.4 

97.4 

98.3 

98.8 

99.4 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

1.7 

94.3 

95.4 

97.4 

93.3 

98.8 

99.4 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

■>3C 


OPERATING  LOCATION  «A" 
USAFETAC,  ASHFVILLE"  NC 


percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  vis 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  MUNPFR:  727435  STATION  NAMES  K.  I.  SAWYER  AFB  Hi 

LST  TO  UTC:  +  5 


PER  1 00  OF  RECORD:  AUG 
MONTH:  JUL  HOURS:  12 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GF  GE  GE 

FEET  7  (,  6  A  3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/4  1  3/4  S/P 


NO 

CEIL 

44.9 

4  6.1 

46.3 

47.0 

47.0 

47.0 

47.  3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

GE 

20000 

57.4 

59.1 

60.1 

60.6 

60.8 

60.8 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

GE 

1  8000 

57.6 

59.4 

60.3 

60.8 

61.0 

61.0 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

GE 

16009 

57.7 

59.5 

60.4 

60.  1 

61.1 

61.1 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

GE 

14000 

53.3 

60.5 

61.5 

61.9 

62.2 

62.2 

62  •  5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

GE 

12000 

61.0 

62.7 

63.7 

64.1 

64 . 3 

64.3 

64  •  6 

6<t  •  6 

64  •  6 

64.6 

64.6 

64.6 

GE 

10000 

64.3 

66,0 

67.0 

67.5 

67.7 

67.7 

65.1 

68.  1 

63.  1 

68.  1 

68.  1 

68.1 

GE 

9000 

65.3 

67.0 

68.0 

68.5 

63.7 

68.7 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GE 

BO  00 

63.4 

70.1 

71.3 

71  .  9 

72.2 

72.2 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

GE 

7000 

69.5 

71.2 

7  2.5 

73.2 

73.4 

73.4 

73.3 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

GE 

6000 

70.9 

72.6 

74.0 

74.7 

74.9 

74 . 0 

75.  3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GE 

5000 

73.7 

75.8 

77.5 

7  n  •  4 

79.1 

79.1 

79.5 

79.5 

79.5 

79. 5 

79.5 

79.5 

GE 

4500 

74.2 

76.3 

7  3.1 

7  8.9 

79.7 

79.7 

60.0 

80.0 

30.0 

30.0 

80.0 

80.0 

GE 

4000 

76.0 

73.2 

80.0 

ei.  i 

h  i .  e 

31.9 

82.3 

32.3 

32.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GE 

3500 

78.5 

80.6 

82.9 

34.0 

34.8 

84. 9 

65.3 

35.3 

85.3 

85. 3 

85. 3 

85.3 

GE 

3000 

3i.  a 

86.0 

.37.7 

•38.  o 

83.9 

69.2 

39.2 

39.2 

89.2 

89.2 

69.2 

GF 

2500 

63.4 

95.0 

33.3 

6°. 5 

90.6 

90.9 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GE 

2000 

84.9 

97.6 

90.2 

91.4 

92.6 

92.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

l  BOO 

85.2 

a  7  %  n 

99.4 

51.6 

92.9 

93.1 

93.6 

93.8 

93.3 

93.3 

93.6 

93.6 

GE 

1500 

55.6 

88.6 

91.1 

92.4 

93.7 

93.  a 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GE 

1200 

86. 3 

°9 . 4 

92.4 

93.  7 

94.9 

°5 . 2 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

1000 

96.7 

BO.  r 

92. 5 

94.2 

95.6 

95.8 

96.6 

96.7 

96.7 

06.7 

96.7 

96.7 

GE 

9  00 

8  7.1 

90.2 

9  3.2 

94.6 

96.0 

96.2 

97.0 

97.  1 

97.  1 

97.  1 

97.1 

97.1 

GE 

800 

97.2 

90.3 

93.4 

94.9 

96.3 

96.6 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

700 

87.5 

90.6 

93.  c 

95.3 

96.7 

96.9 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

60C 

37.6 

90. 8 

93.9 

96.4 

96.8 

97.0 

97.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.  3 

98.3 

GE 

500 

67.6 

90.8 

93.9 

96.4 

9  6 .  <’ 

97.0 

97.3 

98.4 

93.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GF 

400 

87.8 

91.1 

94.3 

95.9 

9  7.5 

97.7 

93.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

300 

t i  7  •  3 

91.1 

94 . 3 

95.9 

97.5 

97.7 

98.8 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

200 

87.6 

91.1 

94.3 

95.9 

97.5 

97.7 

98.8 

99.6 

99.7 

99.7 

99.  7 

99.8 

GE 

100 

8  7.3 

91.1 

94.3 

95,9 

97.5 

97.7 

98.8 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.3 

GE 

•  •  • 

ooo 

87. 3 

91.1 

94.3 

95.9 

97.5 

97.7 

98.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.6 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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III 

PERCENT  AGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE 

OF  CEILING 

VERSUS 

VISIBILITY 

FROM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

V.  •JA«C 

:  K. 

[ .  SAWYER  AFB 

Mf 

PER  100 

OF  RECORD: 

AUG  78  - 

JUL  88 

4  ' 

’  MTCS 

+  5 

month: 

JUL 

HOURS! 

12-14 

\ 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

E 

Gc 

GE 

GE 

GE 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

2 

_ a 

3_ 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/6 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

•? 

-*  7  •  0 

47.0 

47.0 

47.  3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

87.3 

47.3 

.1 

-  s 

60.8 

60.8 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

.3 

.3.3 

61.0 

61.0 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61 . 3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

.4 

61 . 1 

61.1 

61.4 

61.4 

61.4 

61*4 

61  .4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

.5 

'1.9 

62.2 

62.2 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

.6 

64.3 

64.3 

64.6 

64  •  6 

64  •  6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

.1 

.7.4 

67.7 

67.7 

66.1 

63.  1 

63.  1 

58.1 

68.  1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

.0 

•  .\  r 

1  • 

6  3.7 

68.7 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

.5 

'1.3 

72.2 

72.2 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

.8 

’  ’  •  2 

73.4 

73.4 

73.3 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

.3 

*  *  •  7 

74.9 

74. 

76.3 

75.  3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

.5 

i  •  4 

79.1 

79.1 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

.0 

I"-  7 

79.7 

79.  7 

60.0 

80.0 

30.0 

80.0 

80.0 

80.0 

30.0 

80.0 

60.0 

80.0 

.3 

1  .  1 

31.6 

3  1.9 

62.3 

32.3 

32.3 

32.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

.3 

1  <  4  .  . 

94.6 

34.9 

65.3 

35.  3 

85.3 

85.3 

85.3 

65.3 

85.3 

85.3 

85.3 

35.3 

.2 

7.7 

•  *3 

83.9 

69.2 

39.2 

39.2 

69.2 

69.2 

69.2 

39.2 

89.2 

89.2 

89.2 

.2 

• 

90.7. 

90.9 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

.4 

■1  .* 

92.6 

92.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

.8 

‘1.0 

92.9 

93.1 

93.8 

93.3 

93.8 

93.3 

93.8 

93.6 

93.8 

93. e 

93.8 

93.8 

*> 

93.7 

93.9 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

.9 

94.9 

96.2 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

7 

i>4,  #  3 

°3.6 

95.8 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.  7 

96.7 

96.7 

96.7 

1 

t  •  • 

96.0 

96.2 

97.0 

97.  1 

97.  1 

97.  1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.  1 

.4 

... 

96.3 

96.6 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

.0 

1  .  j 

•  ? 

96.9 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

93.0 

98.0 

98.0 

96.0 

3 

.  ^  .  4 

< 

96.6 

97.0 

97.3 

98.3 

98.3 

98.  3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

,4 

»  •  '♦ 

9  6 .  V 

97.0 

97.3 

98.4 

93.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

96.4 

98.4 

98.4 

4 

'  ■■  .  > 

9  7.5 

97.7 

93.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

6 

,.r.9 

97.5 

97.  7 

9e.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

C 

If  •  • 

97.5 

97.7 

98.8 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

0 

3  ■  • » 

97.5 

97.7 

98.8 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

0  1 

97.6 

97.7 

98.8 

99.6 

99.7 

99.7 

69. 7 

99.8 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

i- 
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- 

L  ST 

TO  UTCS 

♦  5 

MONTHS 

JUL 

HOURSS 

15-1 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GL 

GC 

GE 

OE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

G 

FEE  I 

_ 7 

6 

_  Jj _ 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/3 

1/ 

NO 

CEIL 

42.0 

43.9 

44.4 

44.6 

44.6 

A  4  •  6 

44.7 

44.7 

44.  7 

44.7 

44.7 

44.7 

44 

GF 

20000 

67.  1 

59.7 

59.3 

60.0 

60.0 

60.0 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60. 1 

60.1 

60 

:,e 

1  8000 

6  7.3 

5  9.  A 

60.1 

60.  3 

60.3 

60.  3 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60 

GE 

16000 

57.4 

49.1 

60.2 

60 . 4 

60.4 

60.4 

60,5 

6O.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60 

GE 

14000 

53.  1 

60.5 

fcl  .6 

61  .d 

61.3 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61 

GE 

12000 

61.2 

6  3.0 

64.1 

64.3 

64. 3 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

6  A  •  A 

64.4 

64 

GE 

10000 

66.0 

6  3.2 

69 . 4 

69.6 

O.f, 

69.6 

69.7 

69.7 

69.  7 

64.  7 

69.7 

69.7 

60 

GE 

0000 

66.3 

68.4 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70. C 

70.0 

7C.0 

7  j 

GE 

.0000 

70.0 

72.2 

73.4 

73.2 

74.0 

74 . 0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74 

GE 

7000 

71.1 

73.2 

74.5 

74.3 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75 

GE 

6000 

72.7 

74.6 

76.1 

76.  K 

76.7 

7  6.  7 

76,8 

76.3 

76.3 

76.8 

76.8 

76.8 

76 

Gc 

6  000 

74.5 

7  7.0 

78.4 

78.  7 

7a.9 

76.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

7S 

GE 

46Q0 

76.6 

79.0 

60.4 

80.8 

31.0 

31.0 

31.1 

El.  1 

31.1 

91.1 

81.1 

81.1 

F  1 

GE 

4000 

79.4 

41.9 

73.3 

84. 3 

34.6 

8  4.5 

84.8 

34.  « 

34.8 

94.5 

84.8 

84.8 

S4 

GE 

3600 

62.4 

24 . 6 

8  6.9 

o7 .  7 

BE  .  0 

83.0 

8  3.3 

88.3 

83.3 

66.3 

83.3 

88.3 

6" 

GE 

3000 

64.7 

6  7.4 

90.1 

91.0 

91.2 

9  1.2 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91. S 

91.5 

91 

r,  r 

2600 

85.6 

■3  6.3 

91.2 

92.2 

92.4 

92.4 

92. 7 

02.8 

92.3 

92.3 

92.  a 

92.  H 

92 

GE 

2000 

(36. 3 

49.  1 

32.0 

93.  1 

7  3.3 

9  3.3 

4  3.7 

93.9 

93.9 

94.0 

94.1 

94.  1 

94 

GE 

1*00 

80.6 

2  9.2 

92.2 

43.2 

93.5 

9  3.5 

9  3.9 

94.1 

94.1 

94.2 

94.3 

94.2 

GE 

1600 

36.  d 

39.4 

9  2.9 

93.9 

94.2 

94.2 

94.6 

94.8 

94.8 

94.9 

95.1 

95.1 

Q* 

GE 

1200 

“7.3 

90.2 

93.7 

94.  3 

93.4 

.4 

96.0 

96.2 

96.2 

96.3 

96.5 

96.5 

9fc 

GE 

1000 

87.4 

90.4 

93.9 

95.2 

95.8 

95.6 

96.5 

96.7 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

96 

GE 

°co 

68.1 

91.0 

94.4 

96.  T 

95.5 

96.5 

07.1 

07.3 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

9  ? 

GE 

600 

88.6 

91.6 

94.9 

<)6.2 

9  7.0 

97.0 

97.6 

93.0 

98.0 

98.  1 

98.2 

9  8.2 

9 

GE 

700 

83.7 

91.6 

95.1 

96.3 

97.2 

97.2 

97.3 

98.2 

93.2 

98.3 

93.4 

93.4 

QC 

GE 

600 

3d.  8 

91.7 

96.2 

96.o 

9  7.5 

97.5 

98.2 

98.5 

93.5 

6 

93.7 

93.7 

9- 

r  p 

600 

63.8 

91.7 

06.2 

96.6 

97.5 

97.5 

93.2 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

9  ^ 

r.c 

400 

98 . 3 

91.7 

95.  3 

90.  7 

9  7,4 

97.8 

43.6 

98.° 

98.9 

99.0 

99.1 

99.  1 

oc 

GE 

300 

48 . 9 

91.8 

94.4 

96.  8 

93.  1 

98.  1 

'98.  7 

99.  1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

9' 

GE 

200 

8  2.9 

>1  .2 

95.4 

96.8 

93.1 

9  3.1 

98.7 

99.1 

99.2 

99.5 

99.8 

99.6 

IOC 

Gc 

ICO 

36.9 

91.9 

96,4 

96.  E 

9e.  1 

98.  1 

96.  7 

99.  1 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

10c 

GE 

000 

B-t.O 

91.4 

95.4 

96.3 

93. 1 

95.  1 

98.  7 

99.  1 

99.2 

99.5 

99.8 

99.6 

ICC 

TOTAL  NUM 

jER  OF 

OBSERVATIONS 

9  30 

n  -  2  -  6C 


r 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STaV'  I'TN- NAMET'k.  I.  SaS?eVW  MI  ~  PERIOD  OF  RECORDS  AUG  78  -  JUL  P3 


L  S  T 

TO  IJTC: 

+  6 

month: 

JUL 

hours: 

15-17 

VISIBILITY  IN 

statute 

MILES 

r 

GE. 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

_  6 _ 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/3 

1/4 

0 

44  .  6 

44.6 

A  4  •  6 

44.7 

44.7 

44.  7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

•  '■ 

60.0 

60.0 

60.0 

60.  1 

60.  1 

60.1 

60.1 

60.  1 

60.1 

60.  1 

60.  1 

60.1 

60.  1 

.  i 

60.  3 

60.3 

60.3 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

•> 

60.4 

60.4 

60.4 

60.6 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

61.o 

61.3 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

•  1 

^4  • 

64.3 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64  •  4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

•  4 

69.6 

49.6 

69.6 

69.7 

69.  7 

69.  7 

69.  7 

69.  7 

69.  7 

69.  7 

69.7 

69.7 

69.7 

.  7 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70. C 

70.0 

70.0 

70.0 

.  4 

7  3.3 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

.  i 

74.3 

74.1 

76.1 

76.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

.  1 

76.  F 

76.7 

76.7 

76.3 

76.  3 

76.3 

76.8 

76.8 

76. e 

76.8 

76.3 

76.8 

76.3 

•  4 

7B.  7 

7a ,  9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

•  1 

60.8 

BI.O 

31.0 

31.1 

51.1 

31.1 

■“•1.1 

81.1 

31.1 

81.  I 

81.  I 

61.1 

81.1 

;'4.3 

B4.4 

34.6 

84.3 

34.9 

84.8 

F4. 8 

84.8 

84.8 

64.8 

84.8 

84.8 

84.3 

, 

n7.7 

BE  .  0 

83.0 

33.3 

88. 3 

88.3 

68.3 

S9.3 

38.3 

83.3 

83.3 

88.3 

88.3 

.  1 

91 .0 

91.2 

91.2 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

7 

°  2 . 2 

92.4 

92.4 

92.7 

92.8 

92.3 

92.3 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.3 

0  ■*, 

93.1 

93.3 

93.  3 

93.7 

93.9 

93.9 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.  1 

94.1 

94.  1 

> 

■'3.2 

93.4 

9  3.6 

9  3.9 

94.1 

94.1 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

9  3.9 

94.2 

94.2 

94.6 

94.8 

94.6 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

.  7 

94.  7 

94.4 

9C  .4 

96.0 

96.2 

96.2 

96.  3 

96.6 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

•  / 

°5 . 2 

9  4.3 

96.  6 

96.5 

96.7 

96.7 

96.6 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

,  4 

96.  7 

96.6 

96.4 

97.1 

97.  3 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

c>6. 2 

97.0 

97.0 

97.6 

98.0 

98.0 

98.  1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

.  1 

96.3 

97.2 

97.2 

97.3 

98.2 

98.2 

98,3 

93.4 

98.4 

98.4 

98.4 

93.4 

98.4 

46.6 

97.5 

97.6 

98.2 

96.5 

98.5 

98.6 

98.  7 

93.7 

93.7 

98.7 

98.7 

96.7 

.1 

96.6 

97.6 

9  7.6 

93.2 

98.6 

9  6.6 

98.7 

98.8 

93.8 

93.8 

98.8 

98.8 

98.8 

.  3 

9  6.7 

97.4 

97.8 

98.6 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.  I 

99.1 

99.  1 

99.  1 

99.  1 

.  * 

4  6. 3 

93.  I 

97..  i 

98.7 

99.  1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

•  4 

96  • 

?  O  •  l 

9 '3.  1 

98.  7 

99.  1 

99.2 

99.5 

99.8 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

,  4 

96.  F 

95.1 

98.  1 

98.7 

99.  1 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

•  t 

96.3 

93.  1 

98.  1 

98.7 

99.  1 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

no 


n  -  2  -  60 


OPERATING 

LOCATION  "A" 

PERCENTAGE  frequency  of  occurrence 

OF  CEILING  VERSUS  VISI8II 

USAFET  AC » 

ASHEVILLE  NC 

FROM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

station  number: 

727435 

STATION  NAME 

:  K. 

I.  SAWYER 

AF  9 

HI 

PERIOD 

OF  RECORD!  AUG 

78 

-  — 

LST 

TO  UTC: 

+  5 

_ 

MONTH: 

JUL 

HOURS:  13 

-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/b 

1/2 

•  • 

NO 

CEIL 

50.6 

51.8 

5  3.4 

54.0 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54. 

GF 

20000 

50.4 

61.0 

63.0 

63.6 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

54.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.  ( 

GE 

18000 

59.8 

6  1  •  4 

6  3.5 

64.0 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

t>4  • ' 

GE 

16000 

60.0 

61.6 

63.7 

64.2 

64.5 

64  •  7 

64.7 

64.7 

64.7 

64*7 

64.7 

64.7 

64. 

GE 

14000 

61.1 

62.7 

64.9 

66.4 

65.7 

65.9 

65.. 3 

65.9 

65.3 

65.8 

65.8 

65.8 

65.1 

GE 

12000 

63.5 

65.1 

67.3 

63. 0 

69.3 

69.4 

60.4 

66.4 

69.4 

68.4 

63.4 

68.4 

69.' 

GE 

10000 

58.3 

70.2 

72.8 

73.6 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74. 

GE 

QOOO 

60.0 

70.6 

73.5 

74.2 

74.7 

74*b 

74.9 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74. 

GE 

8000 

72.6 

74.7 

7  7.5 

78.2 

73.9 

'79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

GE 

7000 

74.0 

76.1 

73.9 

79.6 

90.4 

90.6 

90.6 

BO. 6 

BO.  6 

80.6 

80.6 

80.6 

BO.  ( 

GE 

6000 

75.0 

77.0 

79.8 

30 . 6 

61.4 

81 .6 

31.7 

31.7 

81.7 

31.7 

81.7 

61.7 

81. 

GE 

5000 

76.9 

79.0 

92.2 

P.3.0 

33.7 

83.9 

84.4 

34.4 

94.4 

*4.4 

94.4 

34.4 

94.' 

GE 

4500 

78. 1 

90.2 

93.4 

84.2 

84.9 

65.  1 

35.6 

95.6 

85.6 

c5.6 

65.6 

85.6 

85. 

GE 

4000 

80.3 

92.5 

85 , 9 

^  6  •  6 

97.6 

87.8 

3  3.4 

89.4 

88.4 

3  3.4 

83.4 

68.4 

88.' 

GE 

3500 

62.1 

84.5 

6  7.o 

33,7 

99.9 

90.  1 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.' 

GE 

3000 

83.3 

95.0 

99.2 

90.2 

91.4 

91.6 

92.1 

92.1 

92.1 

92.  1 

92.1 

92.1 

92. 

GE 

2500 

S4  •  1 

96. f 

90.0 

90.9 

92.  1 

92.5 

9  3.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.2 

93.2 

93. 

GF 

2000 

R4  #  3 

37.  ? 

90.8 

°l.  7 

93.3 

93.6 

04.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.4 

94.5 

94. 

r»F 

1800 

84 .  ^ 

8  7.4 

91.2 

92.1 

43.6 

74.0 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.8 

94.9 

94. 

GE 

1500 

65.7 

33.  1 

92.0 

93.0 

94 . 6 

94 . 9 

95.7 

95.7 

95.8 

95.3 

96.0 

96.1 

96. 

GE 

1200 

35.7 

38.1 

92.0 

93 . 0 

94.6 

94.9 

°5.3 

95.3 

95.9 

95.9 

96.  1 

96.2 

96. 

GE 

1000 

fto.  3 

P3  .  P 

92.7 

93.6 

95.3 

9  5.6 

95.4 

96.6 

96.7 

96.7 

96.9 

97.0 

97. 

GE 

000 

86.5 

99.0 

02.9 

93.9 

95.5 

95.6 

96.7 

96.  8 

96.o 

76.9 

97.1 

97.2 

R7. 

GE 

800 

96.  7 

90.2 

93.2 

94.2 

95.9 

96. 1 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.4 

97.5 

97. 

GE 

70C 

57. C 

99.4 

93.4 

94.4 

96.0 

96.3 

97.2 

97.4 

97.5 

97.6 

97.8 

93.0 

93. 

GF 

600 

87.0 

99.4 

93.4 

94.4 

96.  1 

96.6 

97.4 

97.6 

97.7 

98.0 

98.3 

98.4 

93. 

GE 

800 

97.  3 

39.3 

73.3 

94.7 

96.  7 

97.2 

9.3. 1 

96.  3 

98.4 

98.6 

98.9 

99.0 

99. 

GE 

400 

87.3 

39.3 

9  3 . 3 

94.7 

96.  7 

9  7.2 

98.  1 

98.3 

98.5 

98.7 

99.0 

99.  1 

99. 

GF 

300 

97.3 

39.9 

7  3.3 

94.7 

96.7 

97.2 

98.1 

93.  3 

98.5 

98.7 

99.  1 

99.2 

99. 

GE 

200 

87.3 

30.8 

93.6 

94.7 

96.9 

97.4 

99.3 

98.6 

98.9 

99.1 

99.7 

99.8 

99. 

GE 

100 

87.3 

39.9 

93.  8 

94.7 

96.9 

97.4 

98.3 

98.6 

93.9 

99.1 

99.7 

99.6 

99. 

GE 

000 

9  7.3 

30.9 

73.3 

94. 7 

96.9 

97.4 

99.3 

98.6 

93.9 

99.1 

99.7 

99.6 

99. 

TOTAL  NUMBER  qf 

OBSERVATIONS 

928 

1 


0-2 


51 


percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 


FROM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

JUL  8b 

ri'JN  NAME 

:  K. 

I.  SAWYER  AF3 

MI 

PERIOD 

OE  RECORD:  AUG  78  - 

TO  UTC: 

+  5 

— 

MONTH! 

JUL 

hours: 

18-20 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

CF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

3 

2  1/2 

2 

I  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/6 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

64. 0 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.  3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

6  3.6 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.2 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

66.4 

65.7 

65.6 

65.3 

65.8 

65.3 

65.3 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

6 9 . 0 

63.3 

63.4 

68  •  4 

6B.4 

68.4 

68.4 

63.4 

63.4 

63.4 

68.4 

68.4 

68.4 

73.6 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.7 

74.5 

74.6 

74.8 

74.3 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

7  -  .  2  ' 

73.9 

T9.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.  *■ 

30.4 

SO. 6 

60.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

00.6 

80.6 

30.6 

80.6 

90.6 

31.4 

31.6 

31.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

31.7 

-■3.0 

33.7 

33.9 

64,4 

34.4 

84.4 

a4.4 

94,4 

84. 4 

34.4 

34.4 

84.4 

84.4 

‘  4.2 

64.9 

65.1 

35.6 

65.6 

85. 6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

65.6 

85.6 

85.6 

•6.6 

37.6 

87.6 

33.4 

33.4 

83.4 

8  3.4 

88.4 

68.4 

68.4 

88.4 

68.4 

88.4 

36.7 

39.9 

90.  1 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90,6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.2 

91.4 

91.6 

92.  1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.  1 

92.5 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

61.3 

93.3 

93.6 

94.2 

94,2 

94.2 

94.2 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

9  2.1 

43.6 

94.0 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

9  3.0 

9*. .  6 

94.9 

95.7 

95.7 

95.8 

95.3 

96.0 

96.1 

96.  1 

96. 1 

96.1 

96.1 

93. n 

94.6 

94.9 

°5.8 

95.3 

95.9 

95.9 

96.  1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

’3.6 

96.3 

96.6 

96.4 

96.6 

96.7 

96.7 

96.9 

97.0 

97.0 

<>7.0 

97.0 

97.0 

9  3.9 

9-3.5 

95.6 

96.7 

96.8 

96.a 

96.9 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

■>4.2 

95.3 

96.  1 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

94.4 

96.0 

96.3 

97.2 

97.4 

97.5 

97.6 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

9  4.4 

96.1 

96.6 

97.4 

97.6 

97.7 

9B.0 

98.3 

98.4 

93.4 

98.4 

98.4 

98.4 

94.7 

96.7 

97.2 

96.1 

98.  3 

98.4 

98.6 

98.9 

99.0 

99. C 

99.0 

99.0 

99.0 

94.7 

96.  7 

97.2 

93.  1 

98.3 

98.5 

98.7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

14.  7 

96.7 

97.2 

93.  I 

98.3 

93.5 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

94.7 

96.9 

97.4 

93.3 

98.6 

98.9 

99.1 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

94.7 

96.9 

97.4 

93 . 3 

98.6 

93.9 

99.1 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

94.7 

96.9 

97.4 

93.3 

93.6 

93.9 

99.1 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

9  2° 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIB 

USAFCTAC,  ASHEVILLE  NC  "  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAMES  K.  I.  SAHYER  AFB  MI  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  7 


. — 

— 

— 

LST 

TO  UTC S 

+  5 

— 

MONTHS 

JUL 

hours: 

21-2 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

Gc 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

G 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/ 

NO 

CEIL 

57.3 

57.3 

63.  e  “ 

59.1 

“59.8 

59,9 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.1 

60.1 

60 

GE 

20000 

64.2 

64.6 

66.0 

66.9 

67.5 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.9 

67.9 

67 

GE 

18000 

64.3 

64.9 

66.1 

67.0 

67.6 

67.7 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

68.0 

68.0 

68 

GE 

16000 

64.3 

64.9 

66.  1 

67.0 

67.6 

67.7 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

68.0 

68.0 

68 

GE 

14000 

65.9 

66  •  6 

67.7 

68  •  6 

69.3 

69.4 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.6 

69.6 

69 

GE 

12000 

63.6 

69.3 

70.4 

71.4 

72.3 

72.5 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72 

GE 

10000 

71.0 

71.6 

73.0 

74.3 

75.2 

75.5 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

75 

GE 

9000 

71.6 

72.3 

73.3 

75.1 

75.9 

76.  3 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76 

GF 

8000 

74.5 

75.2 

76.7 

73.0 

73.9 

79.2 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79 

GE 

7000 

76.4 

77.0 

78.6 

79.9 

30.6 

31.1 

81.4 

31.4 

81.6 

81.6 

81.7 

61.7 

51 

GE 

6000 

77.0 

77.7 

79.3 

3C.6 

31.4 

81.8 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

62.3 

82.  3 

32 

GE 

c000 

79.5 

30.  3 

32.0 

8  3.5 

84.5 

34.8 

“5.1 

85.2 

35.3 

85. 3 

36.4 

85.4 

68 

GE 

4500 

80.6 

61.3 

83.2 

64 .  6 

3  5.8 

8b.  1 

86.4 

36.5 

36.6 

36.6 

86.7 

86.7 

86 

GE 

4000 

62.0 

32.7 

84.3 

66.  5 

33.1 

88.5 

8  3.8 

■58.9 

39.0 

89.0 

99.1 

89.1 

89 

GE 

3500 

82.7 

3  3.5 

85.7 

8  7.5 

89 . 1 

39.4 

39.3 

90.0 

90.  1 

90.  1 

90.2 

90.2 

90 

GE 

3000 

83.9 

34.7 

36.8 

83.8 

90.6 

91.0 

91.4 

91.6 

91.3 

91.8 

91.9 

91.9 

92 

GE 

2500 

64.3 

35.0 

67.3 

89.  3 

91.2 

91.6 

91.9 

92.1 

92.4 

92.4 

92.7 

92.7 

92 

GE 

2000 

64.  7 

°5.4 

37.  7 

39.  I 

91.6 

92.0 

92.3 

92.  7 

93.0 

93.0 

93.2 

93.2 

93 

GE 

1600 

65.0 

65.8 

6.3.  1 

90.2 

92.0 

92.4 

92.3 

93.2 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93 

GE 

1500 

S5.5 

86.3 

88.  S 

90. 6 

92.7 

93.1 

93.4 

93.9 

94.2 

94.2 

94.4 

94.4 

94 

GE 

1200 

65.9 

86  •  6 

39.2 

91. 3 

93.1 

93.5 

94.0 

94.4 

94.  7 

94.7 

94.9 

94.9 

95 

GE 

1000 

36.2 

36.9 

39.5 

91.6 

93.4 

93.9 

94.4 

94.8 

95.1 

95.  1 

95.4 

95.4 

95 

GF 

900 

36.3 

8  7.1 

39.6 

01.6 

9  3  •  0 

94.1 

94.6 

95.0 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95 

GF 

GOO 

86.4 

87.2 

90.0 

92.0 

94.0 

94.4 

94.9 

95.4 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

96 

GE 

700 

36.4 

37.2 

90.0 

92.0 

94.0 

94.4 

94.9 

95.4 

95.8 

95.9 

96.1 

96.1 

96 

GE 

600 

36.6 

•'7.4 

90.2 

92.2 

94.2 

94.6 

95.3 

95.7 

96.  t 

96.2 

96.4 

96.4 

96 

GE 

500 

86.6 

37.4 

90.2 

92.2 

94.2 

94.6 

95.5 

95.9 

96.3 

96.5 

96.9 

96.6 

96 

GE 

400 

86.6 

8  7.4 

90.2 

°2 . 2 

94.2 

94.6 

95.7 

96.2 

97.1 

97.3 

97.5 

97.5 

97 

GE 

300 

86.  1 

87.6 

90.4 

92.4  ' 

94.7“ 

957T 

96.5 

97.2 

98.2 

98.4 

98.6 

93.6 

98 

0  - 

200 

•36.7 

8  7.6 

90.4 

92.4 

94.8 

95.4 

96.3 

97.4 

98.5 

98.7 

99.0 

99.0 

99 

GE 

100 

36.7 

37.6 

90.4 

92.4 

94.3 

95.4 

96.6 

97.4 

93.5 

93.7 

99.0 

99. C 

99 

GE 

000 

86.7 

37.6 

90.4 

92.4 

94.6 

95.4 

96.8 

97.4 

98.5 

9e.7 

99.0 

99.0 

99 
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TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


JTA 

TION  NAMES  K. 
TO  UTCS  +  5 

I.  SA3YER  AFB 

MI 

PERIOD 

MONTHS 

OF  RECORDS  AUG  78  - 
JUL  HOURS S  21-23 

JUL  88 

N 

GE 

Gt 

VISIBILITY  IN 

GE  GE 

STATUTE 
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58  •  A 

53.9 

58.9 

59.  1 

59.5 

59.6 

GE 

16000 

5  V.  5' 

5  A .  7 

55.6 

56.1 

'  5  7.7 

~  58.1 

56.5 

59.0 

59.0 

59.2 

59.6 

59.7 

GE 

I A  000 

55.5 

55.7 

56.6 

57.  1 

6.3 . 7 

59.0 

59.5 

60.0 

60.0 

60.2 

60.5 

60.6 

GE 

12000 

57.8 

58.1 

56.9 

59.5 

61.1 

61  .A 

61.3 

62.  A 

62.  A 

62.6 

62.9 

63.0 

GE 

10000 

60.3 

60.5 

61  .A 

61.9 

63.5 

63.9 

64. 3 

6A.8 

64. 3 

65.1 

65.4 

65.5 

GE 

9000 

60.6 

60.0 

61.7 

62.3 

63.9 

64. 2 

64. 6 

65.2 

65.2 

65.  A 

65.7 

65.8 

GE 

8000 

61.3 

61 .6 

62. 5 

63.0 

54. 3 

65.2 

65 . 6 

65. 1 

66.1 

66.3 

66.7 

66.8 

GE 

7000 

62.  A 

62.6 

63.5 

64.2 

66.0 

66.3 

67.0 

67.6 

67.6 

67.8 

68.2 

63.3 

GE 

6000 

6a. 0 

6  A .  2 

65.2 

65.8 

67.7 

68.1 

66.7 

69.4 

69.4 

69.6 

69.9 

70.0 

GE 

6000 

65.9 

66.3 

67.5 

68.3 

70.4 

70.8 

71. A 

72.0 

72.0 

72.3 

72.6 

72.7 

GE 

A500 

63.0 

63.6 

69.3 

70.6 

72.5 

73.  1 

73.8 

74.  A 

74.  A 

74.6 

74.9 

75.1 

GE 

AO  00 

69.5 

70.1 

7 1  .  A 

72.6 

75.1 

75.7 

76.3 

77.0 

77.1 

77.3 

77.6 

77.7 

GE 

3500 

70.  A 

71.1 

72.6 

73.9 

76.3 

77.0 

77.6 

78.3 

78.5 

78.  7 

79.0 

79.1 

GE 

3000 

70.9 

71.6 

73.3 

7A.6 

77.3 

73.0 

78.7 

79.5 

79.7 

79.9 

30.2 

80.3 

GF 

25  10 

71.6 

72.  a 

7  A  .  1 

75.5 

73.2 

76.8 

79.6 

30.3 

30.5 

30.8 

31.1 

81.2 

GE 

2000 

73.  A 

7  A  .  3 

76.1 

77.6 

30.  A 

31.1 

81.8 

32.6 

32.8 

83.0 

83.3 

83.4 

GE 

1300 

73.5 

7  A  •  A 

76.2 

77.  7 

30.5 

31.2 

81.9 

82.7 

82.9 

93.  1 

83.4 

53.5 

GE 

1500 

7  A .  0 

7A.3 

76.7 

73.2 

31.2 

«1  ,c 

82.7 

93.  A 

83.7 

63.9 

84.2 

34. 3 

GE 

1200 

7A.2 

75.  1 

76.9 

78.  A 

31.4 

32.0 

82.9 

83.7 

83.9 

84. 1 

84.  A 

84.5 

GE 

1000 

74. 2 

75.1 

76.9 

78. A 

81.4 

32.0 

82.9 

33.7 

93.9 

84.1 

34. A 

84. 5 

GE 

900 

7A.3 

75.2 

77.0 

78.5 

81.5 

32.2 

83.0 

63.3 

84.0 

94.2 

84.5 

84 . 6 

GE 

300 

7  A  .  A 

75.3 

77.  1 

76.6 

31.6 

32.3 

S3.  A 

34. 2 

84  .  A 

84.6 

84.9 

85.1 

GE 

700 

7A.6 

75  •  5 

77.  A 

73.9 

32.3 

92.9 

84. 1 

3A.S 

35.1 

85.3 

35.6 

35.7 

GE 

600 

7  A  .  0 

75.5 

77.7 

79.2 

32.8 

83.5 

34. 8 

85.6 

85.8 

86.1 

86.5 

36.6 

GE 

600 

76.3 

76.1 

78.2 

79.7 

33.5 

34.3 

85.8 

86.3 

3  7.0 

87.3 

87.6 

87.  7 

GE 

AO0 

75.6 

76.3 

73.  A 

30.0 

34. 0 

84.  7 

86.5 

87.7 

88.1 

88.5 

88.9 

89.0 

GE 

300 

76.6 

76.  e 

78.5 

“  80.  5 

34.  A 

86.2' 

6T.r_ 

99.6 

90.0 

90.6 

91.4 

91.6 

GE 

200 

75.6 

76.5 

78.  5 

80.3 

34, A 

85.2 

87.3 

90.3 

91.5 

92.4 

93.4 

93.9 

GE 

100 

75.7 

76.6 

78.6 

30.  A 

84. 5 

85.3 

87.5 

90.5 

91.8 

92.9 

94.2 

94.5 

GE 

000 

76.7 

76.6 

73.  6 

30.  A 

34. 5 

85.3 

67.5 

90.5 

91.8 

92.9 

94. 2 

94.5 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


name:  k. 
tc:  ♦  5 

I.  SAWYER  AF3 

Ml 

PERIOD 

MONTH! 

OF  RECORD:  AUG  78  - 
AUG  HOURS:  00-02 

JUL  88 

St 

VISIBILITY  IN 

Gt  GE 

STATUTE 

GE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

_ _3 _ 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

i  SB. 4 

53.8 

54.2 

54.5 

54.5 

54.7 

55.  1 

55.2 

55.3 

55.3 

55.5 

55.5 

'  57.6 

6  8.0 

68.4 

58.9 

58.9 

59.1 

59.5 

59.6 

59.7 

59.7 

59.9 

59.9 

.1  5  7.6 

58.0 

58.4 

53.9 

58.9 

59.1 

59.5 

59.6 

59.7 

59.7 

59.9 

59.9 

i  57.7 

53.1 

56.5 

59.0 

59.0 

59.2 

59.6 

59.7 

59.8 

59.3 

60.0 

60.0 

1  S3. 7 

69.0 

59.5 

60.0 

60.0 

60.2 

60.5 

60.6 

60.6 

60.8 

61.0 

61.0 

j*  61.1 

61.4 

61.3 

62.4 

62.4 

62.6 

62.9 

63.0 

63.1 

63.1 

63.3 

63.3 

<  63.5 

63.9 

64.3 

64.8 

64.8 

65.1 

65.4 

65.5 

65.6 

65.6 

65.8 

65.8 

5  63.9 

64.2 

64.6 

65.2 

65.2 

65.4 

65.7 

65.8 

65.9 

65.9 

66.1 

66.  1 

J  64. B 

65.2 

66.6 

66.  1 

66.1 

66.3 

66.7 

66.8 

66.9 

66.9 

67.1 

67.1 

*  66.0 

66.3 

67.0 

67.6 

67.6 

67.8 

68.2 

68.3 

68.4 

63.4 

68.6 

66.6 

67.7 

68.1 

68.  7 

69.4 

69.4 

69.6 

69.9 

70.0 

70.1 

70.1 

70.3 

70.3 

73.4 

70.8 

71.4 

72.0 

72.0 

72.3 

72.6 

72.7 

72.8 

72.3 

73.0 

73.0 

.  77.  8 

73.1 

73.8 

74.4 

74.4 

74.6 

74.9 

75.1 

75.2 

75.2 

75.4 

75.4 

->  76.1 

75.7 

76.3 

77.0 

77.1 

77.3 

77.6 

77.7 

77.8 

77.6 

78.1 

78.1 

76.3 

77.0 

77.6 

78.3 

78.5 

78.7 

79.0 

79.1 

79.2 

79.2 

79.5 

79.5 

77.3 

73.0 

78.  7 

79.5 

79.7 

79.9 

80.2 

80.3 

90.4 

90.4 

90.6 

30.6 

7  3.2 

7b. a 

79.6 

30.3 

30.5 

30.8 

91.1 

91.2 

81.3 

81.3 

81.5 

81.5 

60. <. 

31.1 

81.3 

32.6 

32.8 

33.0 

83.3 

83.4 

83.5 

83.5 

83.8 

83.8 

7  3  0.6 

31.2 

81.9 

82.7 

82.9 

33. 1 

83.4 

83.5 

83.7 

83.7 

83.9 

83.9 

6  1.2 

°1 .8 

32.7 

83.4 

83.7 

63.9 

84.2 

34.3 

64. 4 

34.4 

84.6 

84.6 

01.4 

62.0 

82.9 

83.7 

83.9 

84.1 

84.4 

84.5 

84.6 

84.6 

84.8 

84.8 

.  61.4 

32.0 

82.9 

83.7 

33.9 

84.1 

34.4 

84.5 

84.6 

84.6 

84.8 

84.8 

3  1.6 

82.2 

83.0 

83.6 

84.0 

34.2 

84.5 

94.6 

84.7 

84.7 

84.9 

84.9 

31.6 

32.  3 

83.4 

84.2 

84.4 

34.6 

84.9 

85.1 

85.2 

85.2 

85.4 

85.4 

6  7.3 

32.9 

84.1 

84.8 

85.  1 

85.3 

35.6 

35.7 

85. B 

85.8 

86.0 

86.0 

32.6 

83.5 

34.8 

85.3 

85.8 

86.1 

86.5 

86.6 

96.7 

96.7 

86.9 

86.9 

?  6  3.6 

34.3 

98. a 

86.8 

87.0 

87. "» 

«7.6 

87.7 

87.8 

87.8 

88.1 

88.1 

64.0 

84.  7 

86.5 

87.  7 

38. 1 

68.5 

88.9 

89.0 

89.  1 

89.1 

89.4 

89.4 

34.4 

36.2 

*7.2  39.6 

90.0 

90.6 

91.4 

91.6 

92.0 

92.3 

92.5 

92.5 

34.4 

35.2 

37.3 

90.3 

91.5 

92.4 

93.4 

93.9 

95.4 

95.8 

97.1 

97.2 

64.6 

86.3 

87.5 

90.5 

91.8 

92.9 

94.2 

94.5 

96.1 

96.7 

98.7 

99.8 

.  64.6 

35.3 

67.5 

90.5 

91.8 

92.9 

94.2 

94.5 

96.1 

96.7 

98.7 

100.0 

0  -  2  -  64 
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OPERATING 

USAFETAC, 

LOCATION  "A" 
ASHEVILLE  NC 

— . .  . 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

VERSUS 

VISIBIL 

\ 

STATION  NUMBER!  727435 

STATION  NAME 
L ST  TO  UTC: 

:  K. 

+  5 

I.  SAWYER  AFB  MI 

PERIOD  OF  RECORD: 
MONTH:  AUG  HOURS: 

AUG  7B 
03-05 

CEILING 

IN 

GE  '  GF 

GE  GE 

GE  " 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GF  GE  GE 

MILES 

GE 

GE  GE 

GE 

GE 

FEET 

7  6 

5  4 

3 

21/2  2  1  1/2 

1  1/4 

1  3/4 

5/9 

1/2 

NO 

CEIL 

44.9 

44.9 

46.5 

46.9 

43.6 

49.4 

49.8 

50.5 

50.6 

51.1 

51.2 

51.3 

51.4 

GE 

20000 

43.1 

48.2" 

49.9 

50. “3 

52.0 

52.3 

53.2 

54.3 

54.4 

64.8 

54.9 

55.1 

55.2 

GE 

18000 

49.3 

46.4 

50.1 

50.5 

52.3 

33.0 

53.4 

54.5 

54.6 

55.1 

55.2 

55.3 

55.4 

GE 

16000 

48.4 

48.5 

50.2 

50.6 

52.4 

53.  1 

53.5 

54.6 

54.7 

55.2 

55.3 

55.4 

55.5 

GE 

14000 

49.6 

49.7 

51.4 

51.3 

53.5 

54.3 

54.7 

55.8 

55.9 

56.3 

56.5 

56.6 

56.7 

GE 

12000 

51.0 

51.1 

52.3 

53.2 

56.  1 

55.3 

56.2 

57.3 

57.4 

57.0 

58.0 

58.1 

58.2 

GF 

10000 

53.1 

53.2 

64.9 

56.4 

67.2 

58.0 

58.4 

59.8 

59.6 

60.0 

60.1 

60.2 

60.3 

GE 

9000 

53.5 

c  3 . 7 

56.4 

65.8 

57.6 

58.4 

53.3 

59.9 

60.0 

60.4 

60.5 

60.6 

60.6 

GE 

8000 

64.3 

54.9 

56.7 

57.1 

■  69.0 

59.8 

60.2 

61.3 

61.4 

61.9 

62.0 

62.2 

62.3 

GE 

7000 

55.5 

55.6 

57.3 

57.7 

59.7 

60.4 

60. 9 

61.9 

62.0 

62.6 

62.  7 

62.8 

62.9 

GE 

6000 

56.7 

56 . 8 

66.5 

59.1 

61.2 

61.9 

62.4 

63.4 

63.5 

64.1 

64.2 

64.3 

64.4 

GF 

5000 

53.5 

5  8.6 

60.6 

61.3 

63.3 

64.1 

64.5 

65.6 

65.7 

66.2 

66.3 

66.5 

66.6 

GE 

4500 

60.4 

60.8 

62.6 

6  3.2 

65.3 

66.0 

66.6 

67.6 

67.7 

66.3 

66.4 

68.5 

68.6 

GE 

4000 

61,9 

62.0 

64  •  3 

65.1 

67.2 

63.  1 

69.6 

69.7 

6q.8 

70.3 

70.4 

70.5 

70.6 

GE 

350C 

63.1 

63.2 

65.6 

66.6 

63.6 

69.6 

70.2 

71.3 

71.4 

71.9 

72.0 

72.2 

72.3 

GE 

3000 

63.7 

63.9 

66.2 

57.2 

69.4 

70.3 

71.1 

72.2 

72.3 

72.3 

72.9 

73.0 

73.1 

GE 

2500 

64.3 

64.5 

67.2 

68.  3 

70.5 

71.5 

72.3 

73.4 

73.5 

74.1 

74.2 

74.3 

74.4 

GE 

2000 

65.4 

65.7 

68.4 

70.0 

72.3 

73.2 

74.0 

75.3 

75.4 

75.9 

76.0 

76.1 

76.2 

GF 

1800 

65.9 

66.2 

68.9 

70.6 

7 2.  ft 

73.8 

74.5 

75.8 

76.9 

76.5 

76.6 

76.7 

76.  E 

GE 

1500 

66.3 

66.7 

69.4 

71.0 

73.2 

74.2 

74.9 

76.3 

76.5 

77.0 

77.1 

77.2 

77.3 

GE 

1200 

66.9 

67.2 

69.9 

71.5 

73.8 

74.7 

75.5 

76.9 

77.0 

77.5 

77.6 

77.7 

77.6 

GF 

1000 

67.5 

67.8 

70.8 

72.6 

74.3 

75.8 

76.7 

79.3 

79.4 

7e.9 

79.0 

79.1 

79.2 

GE 

900 

67.6 

68.0 

70.9 

72.9 

75.1 

76.0 

76.9 

78.6 

78.6 

79.  1 

79.2 

79.4 

79.5 

GF 

900 

63.0 

63.3 

71.2 

73.1 

75.4 

76.  3 

77.3 

73.  9 

79.0 

79.6 

79.7 

79.8 

79.3 

GE 

700 

69.4 

68.7 

71.6 

73.5 

76.0 

77,0 

7F.0 

79.6 

79.7 

60.2 

80.  3 

80.4 

80.5 

GE 

600 

68.4 

68.7 

71.7 

7  3.7 

76.2 

77.2 

73. 4 

80.  1 

BO.  3 

80.9 

81.0 

81.1 

81.2 

GE 

500 

68.7 

69.0 

72.5 

74.7 

77.6 

78.7 

80.4 

92.4 

82.7 

83.2 

83.3 

83.4 

83.5 

GF 

400 

69.7 

70.2 

73.3 

76.  1 

79.6 

60.8 

33.0 

95.3 

35.6 

86.2 

86.3 

86.5 

86.6 

GE 

300 

69.9 

79.4 

74.0 

76.3 

79.9 

81.1 

83.5 

86.  1 

36.5 

8  7.5 

88.2 

88.4 

89. C 

GE 

200 

69.9 

70.4 

74.0 

76.3 

79.9 

31.2 

93.9 

87.  3 

88.0 

89.4 

90.4 

90.6 

92.7 

GE 

100 

69.9 

70.4 

74.0 

76.5 

80.  1 

81.4 

84.3 

87.8 

83.5 

90.0 

91.6 

91.9 

94.0 

GE 

•  •  < 

ooo 

69.9 

70.4 

74.0 

76.5 

30.  1 

81.4 

34.3 

87.8 

88.5 

90.0 

91.6 

91.9 

94. C 

TOTAL  NUMBER  CF  OBSERVATIONS  930 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

OF  CEILING  VERSUS 

VISIBILITY 

FROM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

T  I  I A  Mf 

:  K. 

TT  sawy! 

IR  AF6  MI 

PERIOD 

OF  RECORD: 

AUG  78  - 

JUL  68 

T C  UTCS 

♦  5 

.  - 

month: 

AUG 

HOURS: 

03-05 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

Of: 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

A 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

46.9 

48.6 

49.4 

49.6 

50.5 

50.6 

51.1 

51.2 

51.3 

51.4 

51.5 

51.8 

51.8 

r>0.  i 

52.0 

52.8 

53.2 

54.3 

54.4 

64.8 

54,9 

55.1 

55.2 

55.3 

55.7 

55.7 

60.5 

52.3 

53.0 

53.4 

54.5 

54.6 

55.1 

55.2 

55.3 

55.4 

55.5 

55.9 

55.9 

6G.6 

52.4 

53.  1 

53.5 

54.6 

54.7 

55.2 

55.3 

55.4 

55.5 

55.6 

56.0 

56.0 

51.  J 

53.5 

54.3 

54.7 

55.8 

55.9 

56.3 

56.5 

56.6 

56.7 

56.3 

57.2 

57.2 

61.2 

55.  1 

55.9 

56.2 

57.3 

57.4 

57.8 

58.0 

58.1 

58.2 

58.3 

58.7 

58.7 

‘•6.4 

57.2 

58.0 

5(3.4 

59.8 

59.6 

60. C 

60.  1 

60.2 

60.3 

60.4 

60.9 

60.9 

5  5 . 6 

57.6 

56.4 

58.6 

59.9 

60.0 

60.4 

60.5 

60.6 

60.8 

60.9 

61.3 

61.3 

57.1 

53.0 

59.8 

60.2 

61.3 

61.4 

61.9 

62.0 

62.2 

62.3 

62.4 

62.8 

62.3 

5  7.7 

53.7 

60.4 

6C.9 

61.9 

62.0 

62.6 

62.7 

62.8 

62.9 

63.0 

63.4 

63.4 

61. 1 

61.2 

61.9 

62.4 

63.4 

63.5 

64.1 

64.2 

64.3 

64.4 

64.5 

64.9 

64.9 

o  1 . 3 

63.3 

64.1 

64.5 

65.6 

65.7 

66.2 

66.3 

66.5 

66.6 

66.7 

67.1 

67.1 

6  3.2 

65.3 

66.0 

66.6 

67.6 

67.7 

68.3 

66.4 

68.5 

68.6 

63.7 

69.  1 

69.1 

‘-5. 1 

67.2 

68.  1 

66.6 

69.7 

69.8 

70.3 

70.4 

70.5 

70.6 

70.6 

71.2 

71.2 

56.6 

66.6 

69.6 

70.2 

71.3 

71.4 

71.9 

72.0 

72.2 

72.3 

72.4 

72. B 

72.8 

37.2 

69.4 

70.3 

71.1 

72.2 

72.3 

72.3 

72.9 

73.0 

73.1 

73.2 

73.7 

73.7 

'■>*•) 

73.5 

71.5 

72.3 

73.4 

73.5 

74.1 

74.2 

74.3 

74.4 

74.5 

74.9 

74.9 

7  3.0 

72.3 

73.2 

74.0 

75.3 

75.4 

75.9 

76.0 

76.1 

76.2 

76.3 

76.8 

76.8 

70.6 

7I.fi 

73. a 

74.5 

75.8 

76.9 

76.5 

76.6 

76.7 

76.6 

76.9 

77.3 

77.3 

71.0 

73.2 

74.2 

74.9 

76.3 

76.5 

77.0 

77.1 

77.2 

77.3 

77.4 

77.8 

77.8 

7  1  .  -3 

7  3«o 

74.7 

75.5 

76.9 

77.0 

77.5 

77.6 

77.7 

77.8 

78.0 

78.4 

78.4 

72 . 6 

74.8 

75.6 

76.  7 

79.3 

73.4 

78.9 

79.0 

79.1 

79.2 

79.4 

79.3 

79.3 

7  2.6 

75.1 

76.0 

76.9 

78.5 

79.6 

79. 1 

79.2 

79.4 

79.5 

79.6 

80.0 

80.0 

761 

75.4 

76.3 

77.3 

79.9 

79.0 

79.6 

79.7 

79.8 

79.9 

80.0 

80.4 

80.4 

73.5 

76.0 

77.0 

78.0 

79.6 

79.  7 

60.2 

80.  3 

80.4 

80.5 

80.6 

81.1 

81.1 

7  3.7 

76.2 

77.2 

78.4 

80.  1 

80.  3 

80.9 

81.0 

81 . 1 

81.2 

81.3 

81.7 

61.7 

74.7 

77.6 

76. 7 

80.4 

92.4 

32.7 

83.2 

83.3 

83.4 

83.5 

83.7 

84.4 

84.4 

76.1 

79.6 

60.6 

83.0 

95,3 

95.6 

86.2 

86.3 

86.5 

86.6 

86.7 

87.4 

87.4 

76.3 

79.9 

81.1 

83.5 

96.1 

36.5 

87.5 

88.2 

88.4 

89.0 

89.1 

89.9 

89.9 

76.3 

79.9 

81.2 

83.9 

87.  3 

38.0 

89.4 

90.4 

90.6 

92.7 

93.2 

94.7 

95.3 

76.5 

80.  1 

81.4 

84.3 

87.3 

88.5 

90.0 

91.6 

91.9 

94.0 

94.7 

96.9 

99.4 

76.5 

69.1 

81.4 

84.3 

97.8 

89.5 

90.0 

91.6 

91.9 

94.0 

94.7 

96.9 

100.0 

Ml 
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OPERATING  LOCAT ION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  V! 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

727435 

STATION  NAME:  K . 

I.  SAWYER  AF 9 

MI 

PERIOD 

OF  RECORD:  , 

LST 

TO  UTC: 

4-  5 

MONTH: 

AUG 

hours: 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

Gfc 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 _ 

_  5 _ 

_ 4 _ 

_ 3 

2  1/2 

? 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/e 

NO 

CEIL 

40.2 

40.5 

42.2 

43.1 

45.1 

46. 7 

46  •  5 

46.6 

47.0 

47.3 

47.3 

47.3 

GE 

20000 

43.9 

44.2 

46  •  2 

47.2 

49.2 

49.9 

50.6 

50.9 

51.4 

51.8 

51 .9 

51.8 

GE 

18000 

43.9 

44.2 

46.2 

47.2 

49.2 

49.9 

50.6 

50.9 

51.4 

51.8 

51.3 

51.8 

GF 

1  -000 

44.2 

44.5 

4  6.6 

47.5 

4  7.6 

50.2 

51.0 

51.2 

51.7 

52.2 

52.2 

52.2 

GE 

14000 

44.5 

44.9 

46.9 

47. B 

50.  1 

50.9 

51.5 

51.7 

52.3 

52.7 

52.7 

52.7 

GE 

12000 

45.9 

46.2 

4  9,3 

49.2 

51.6 

62.3 

53.0 

53.3 

53.9 

54.3 

54.3 

54.3 

GE 

10000 

45. 5 

43.9 

51.0 

52.0 

54.4 

55.1 

65.3 

56.2 

56.  3 

57.2 

57.2 

67.2 

GE 

9000 

49.5 

49.9 

51.9 

53.0 

55.4 

56.0 

56.  3 

57.2 

57.7 

53.2 

58.2 

59.2 

GE 

8000 

51.6 

52.0 

54.  I 

55.2 

57.9 

58.5 

59.2 

59.7 

60.4 

60.9 

61.0 

61.0 

GE 

70C0 

52.6 

53.0 

55.1 

56.1 

59.1 

59.8 

60.3 

61.2 

61.9 

62.4 

62.5 

62.5 

GE 

6000 

53.0 

5  3.4 

5  5.6 

56.  7 

59. 9 

60.4 

61.4 

61.8 

62.6 

63.0 

63.1 

63.1 

GE 

8000 

54.5 

55.1 

5  7.3 

68.  <* 

61.5 

62.4 

63.6 

64.0 

64.7 

65.2 

65.3 

65.3 

GE 

4800 

55.1 

55.7 

58.1 

59.  1 

62.4 

63.2 

64.3 

64.9 

65.7 

56.  1 

66.2 

66.2 

GE 

4  000 

56.7 

57.4 

60.4 

61.7 

6  5.5 

66.3 

67.5 

69.2 

68.9 

69.4 

69.5 

69.5 

Gc 

3500 

57.2 

53.0 

61.0 

62. 3 

66.1 

67.0 

63.2 

68.3 

69.6 

70.0 

70.1 

70.  1 

r  jr 

J  _ 

3000 

57.7 

53.5 

61.6 

6  3.0 

67.0 

67.5 

69.0 

69.9 

71.0 

71.4 

71.5 

71.5 

GE 

2500 

53.1 

5  8 .  .9 

61.9 

63.4 

67.4 

63.3 

69.5 

70.  3 

71.4 

71.9 

72.0 

72.0 

GE 

2000 

59.6 

60.3 

63.5 

65.1 

69.  1 

70.0 

71.4 

72.5 

73.7 

74.2 

74.3 

74.3 

GE 

1900 

59.9 

60.5 

63. 3 

65.3 

69.6 

70.4 

71.3 

72.9 

74.1 

74.6 

74.7 

74.7 

GE 

1500 

60.8 

61.5 

64.6 

66.3 

71.0 

71.9 

73.5 

74.6 

75.8 

76.5 

76  •  6 

76.6 

Gt 

1200 

o  1  •  6 

62.4 

65.7 

67.2 

71.3 

72.9 

74.0 

75.3 

77.0 

77.6 

77.7 

77.7 

GE 

1000 

62.7 

63.4 

66.9 

68.4 

73.1 

74.3 

76.2 

77.4 

79.6 

79.2 

79.4 

79.4 

GE 

9Q0 

63.4 

64.2 

67.7 

69.4 

74.1 

76.5 

77.5 

73.8 

90.0 

90.6 

90.8 

80.8 

GE 

900 

64. 3 

65.1 

6  9.7 

70.  3 

75.3 

76.3 

76.9 

80.2 

81.4 

82.0 

92.2 

82.2 

GE 

700 

64.5 

65.3 

69.2 

70.  9 

76.0 

77.7 

79.3 

81.3 

82.5 

93.1 

83.2 

93.2 

GE 

600 

64.3 

65,6 

69. 7 

71.5 

77.0 

73.7 

31.1 

82.6 

83.3 

94.4 

34.5 

84.5 

GE 

500 

64.6 

65.9 

70.  3 

72.5 

73.0 

79.3 

82.6 

94.2 

35.5 

86.2 

86.3 

86.5 

GF 

400 

65.2 

66.0 

70.6 

73.0 

73.6 

90.6 

83.8 

86.2 

3  7.6 

88.5 

88.  7 

38.8 

GE 

300 

65.5 

66.3 

71.1 

73. 3 

T9  .T 

61.4 

6  4.6 

ST.  3 

90.3 

91.5 

92.3 

92.4 

GE 

200 

65.5 

56.3 

71.1 

73.5 

79.  1 

91.5 

64.7 

88.6 

90.9 

92.2 

93.3 

93.4 

GE 

100 

65.5 

66.3 

71.2 

73.7 

79.2 

81.6 

84.8 

38.9 

91.2 

92.5 

93.7 

93.6 

GE 

00  0 

65.5 

66.3 

71.2 

73.  7 

79.2 

91.6 

34.3 

89.9 

91.2 

92.5 

93.7 

93.8 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


PERCENTAGE  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


name:  K.  I,  SAWYER  AF3  Ml 


PER IQO  OF  RECORD:  AUG  76  -  JUL  88 


ETC: 

♦  5 

-  .. 

month: 

AUG 

HOURS: 

06-08 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

3 

2  1/2 

> 

1  1/2 

1  1/4 

l 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

1 . 1 

4  5*1 

45.7 

46.5 

46*6 

47.0 

47.3 

47.3 

47.3 

47.6 

47.7 

47.8 

48.0 

„  7  ■> 

4  7.2 

49.9 

50.6 

60.9 

61.4 

61.8 

51.8 

51.8 

52.2 

52.4 

52.5 

52.6 

•  7  .  2 

49.2 

49.9 

50.6 

50.9 

51.4 

61.8 

61.3 

51.8 

52.2 

52.4 

52.5 

52.6 

.  7  .  “i 

4  7.6 

50.2 

51.0 

51.2 

61.7 

62.2 

52.2 

52.2 

52.5 

52.7 

52.8 

52.9 

7 .  ■■ 

SO.  1 

SO.B 

51.  j 

51.7 

52.  3 

52.7 

52.7 

52.7 

53.0 

53.2 

53.3 

53.4 

•  -> .  > 

SI. 6 

52.3 

53.0 

53.3 

53.9 

54.3 

54.3 

54.3 

54.6 

54.8 

54.9 

55.1 

S  4 . 4 

66.  1 

56.8 

56.2 

56.3 

57.2 

57.2 

67.2 

57.5 

57.7 

57.3 

58.0 

f.  7 

SS.4 

56.0 

56.  3 

57.2 

57.7 

58.2 

58.2 

58. 2 

58.5 

58.7 

58.8 

58.9 

^ 

S  7 .8 

58.5 

59.2 

54.7 

60.4 

60.9 

61.0 

61.0 

61.3 

61.5 

61.6 

61.7 

'  •  L 

59.1 

59.6 

60.3 

61.2 

61.9 

62.4 

62.5 

62.5 

62.8 

63.0 

63.1 

63.2 

'  .  7 

59.8 

60.4 

61.4 

61 .  a 

62.6 

63.0 

63.1 

63.1 

63.4 

63.7 

63.8 

63.9 

1 

51 .6 

62.4 

6^*4 

64.0 

64.7 

66.2 

65.3 

65.3 

65.6 

65.8 

65.9 

66.0 

• .  1 

62.4 

o  3 . 2 

64.3 

64.9 

65.7 

66.1 

66.2 

66.2 

66.6 

66.8 

66.9 

67.0 

•1.7 

65.5 

66.3 

67.5 

63.2 

68.9 

69.4 

69.5 

69.5 

69.3 

70.0 

70.1 

70.2 

•  ? .  3 

66.1 

67.0 

63.2 

66.8 

69.6 

70.0 

70. 1 

70.  1 

70.4 

70.6 

70.8 

70.9 

•  ?•  •  'j 

67.0 

67.8 

69.0 

69.9 

71.0 

71.4 

71.5 

71.5 

7i. e 

72.0 

72.2 

72.3 

'  i  • 

5  7.4 

63.3 

69.5 

70.  3 

71.4 

71.9 

72.0 

72.0 

72.4 

72.6 

72.7 

72.8 

■ :  .  1 

6  7.  1 

70.0 

71.4 

72.5 

73.7 

74.2 

74,3 

74.3 

74.7 

74.9 

75.1 

75.2 

.  5 

67.6 

70.4 

71.3 

72.9 

74.1 

74.6 

74.7 

74.7 

75.2 

75.4 

75.5 

75.6 

71.0 

71.9 

73.5 

74.6 

75.8 

76.5 

76.6 

76.6 

77.0 

77.2 

77.3 

77.4 

7. 1 

71.8 

72.9 

74.6 

75.3 

77.0 

77.6 

77.7 

77.7 

76.2 

78.4 

78.5 

76.6 

•  ^ 

73.  1 

74.3 

76.2 

77.4 

78.6 

79.2 

79.4 

79.4 

79.8 

80.0 

80.1 

60.2 

;  •  4 

74.  1 

76.6 

77.5 

73.8 

80.0 

80.6 

80.8 

80.8 

31.2 

81.4 

81.5 

81.6 

'  3 

75.3 

76.3 

73.3 

80.2 

81.4 

82.0 

32.2 

82.2 

62.6 

82.6 

82.9 

83.0 

7  . '  < 

76.0 

77.7 

79.8 

81.3 

82.5 

83.1 

83.2 

83.2 

83.7 

83.9 

84.0 

84.1 

7 1  .  R 

77.0 

78.7 

31.1 

32.6 

83.  a 

64.4 

•34.5 

84.5 

84.9 

85.2 

85.3 

85.4 

0 

73.0 

79. a 

82.6 

34.2 

36.5 

86.2 

86.3 

66.5 

87. 0 

87.2 

87.3 

87.4 

7  '<  .  J 

73.6 

30 . 6 

83.3 

86.2 

37.6 

38.5 

68.  7 

38.8 

89.6 

89.8 

89.9 

90.0 

7  3. 3 

77.1 

'  o  1.4 

'  8  4,6 

89.  3 

70.3 

91.5 

92.3 

92.4 

93.4 

93.7 

93.9 

94.6 

M.5 

79.  1 

81. 5 

84.7 

83.6 

90.9 

92.2 

93.3 

93.4 

95.2 

95.5 

96.5 

97.8 

7  7.7 

77.2 

81.6 

84.3 

88.9 

91.2 

92.5 

93.7 

93.6 

95.6 

96.  3 

97.8 

100.0 

’  ‘ .  7 

7  7.2 

8  I.  6 

34.8 

88.9 

91.2 

92.5 

93.7 

93.6 

95.6 

96.3 

97.8 

100.0 

OPERATING  LGCATI3N  "A” 
'J  S  A  F  E  T  AC,  ASHEVILLE  VC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  V 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


—  _  / 

STATION  NUMnC  R  S  72741*5  ST  AT  ION  ’4  ME!  tC.  I.  SAy,YER_  AF  3  Ml  PERIOD  OF  RfCCROS  A 


LST 

TO  UTC: 

•f  5 

months 

AUG 

HOURS: 

CEILING 

IN 

CF 

G" 

GF 

Gh 

GE 

VISIBILITY  IN 

GF  oE 

STATUTE 

GE 

MILES 

Gc 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

6 

4 

3 

2  1/2  2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

6/M 

NO 

CEIL 

40. 1 

40.0 

41.7 

42.0 

42.0 

42.3 

42.3 

42.6 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

GE 

20000 

46 . 0 

47.0 

4  4.3 

4  3.7 

4  6.8 

49.0 

49,6 

4  9.3 

4°.  6 

49.6 

49.6 

49.6 

j  r 

1  8  0  0  0 

4  6.3 

47.4 

4  5.7 

44.1 

49.2 

49.3 

49 . 5 

49.9 

50.0 

K0.C 

50.0 

50.0 

GE 

16000 

4  6.3 

4  7.4 

4«.7 

49.  I 

4  9.2 

49.3 

4  9.8 

49.0 

50.0 

50.0 

c0.0 

50.0 

GE 

14000 

47.3 

43.4 

49.7 

60.  1 

40.2 

30.4 

30.3 

30.9 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

GE 

12000 

4  3.7 

4  0 . 6 

61.1 

31.6 

31.6 

31.8 

32.2 

52.3 

5  2.4 

52.4 

52.4 

52.4 

Gr 

10000 

c  1  .  1 

6  2,2 

4  3.7 

4  4 .  i 

6  4.6 

34.3 

r4.2 

35.3 

55.4 

55.4 

45.4 

55.4 

GF 

0000 

61.3 

i  ->  #  o 

64,4 

46,  3 

33.4 

33.6 

35.9 

56.0 

56.1 

56.  1 

56.  1 

56.1 

G  c 

0  0  0  0 

64.4 

66.6 

6  7.1 

4.1.3 

4  3.4 

38. 7 

59,9 

4  9,4 

59.6 

59.3 

59.6 

59.  f 

J  c 

70  00 

66.9 

07.2 

5  8.5 

60.0 

63.2 

4  3.4 

60.9 

61.1 

61.3 

61.3 

61.3 

61 . 3 

GE 

6000 

66.2 

6  7.t; 

49.1 

oO.  3 

6-3.6 

63.9 

41.2 

61.5 

61.7 

61.7 

61.7 

61 . 7 

GE 

4  000 

6  7,4 

6  3.7 

6  0.3 

M  .  4 

62.3 

62.3 

42.9 

43.  1 

63.3 

43.3 

63.3 

63.3 

GE 

4  500 

4  ",  2 

6  0,4 

6  1.2 

62.8 

63.2 

6  3.4 

6  3 . 8 

64.1 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

Gr 

4000 

60.4 

61.2 

6  3.4 

44.  3 

66.  fc 

06 . 0 

66.3 

6  6.7 

66.9 

66.9 

66.7 

66.9 

GE 

3600 

60.6 

62.0 

64.4 

66,  •; 

66.4 

67. C 

4  7.3 

67.6 

6  7.-1 

67.8 

67.3 

67.5 

u  c: 

3000 

6  3.0 

64.6 

67.0 

6  3.4 

69.6 

69.9 

70.2 

70.  5 

70. 8 

70.3 

70.3 

70.3 

r,p 

2  6  0  0 

64. 3 

46.  p 

61.4 

64.  ? 

.1.1 

71.4 

71.7 

72.0 

72.3 

72.3 

72.3 

72.  3 

r. r 

2  OOO 

64.  V 

6  3.6 

71.2 

72.  9 

74.2 

74.3 

74.3 

74.  7 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

~  c 

i  •n,,> 

tr  .  1 

49.7 

72.4 

74.1 

73.4 

74.4 

74.1 

76.5 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GE 

160  0 

70.6 

72.2 

74.9 

76.  7 

7  1.  1 

73.4 

74.9 

79.2 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

GE 

1203 

72.6 

74.2 

77.  i 

i  0  •  2 

''0.3 

Ml  .  1 

41.4 

31.6 

51.6 

61.6 

31.6 

• » “ 

1000 

74.2 

76.  R 

7  4 . 9 

R  0.6 

62.0 

42.4 

33.0 

8  3 .  3 

J  3 . 5 

83.5 

63.5 

83.5 

r  - 

000 

74.  1 

76.9 

-mo.  3 

M2. 3 

■M.9 

44.2 

44,6 

°  5 , 2 

33.4 

4  5 . 4 

°6.4 

55.4 

G  r 

3  GO 

76.  1 

7<.I 

31.7 

«  4  .  ,  j 

-)3 . 6 

43.8 

3  6.7 

r'7.0 

67.2 

3  7.2 

a7.2 

97.2 

G  b 

70  0 

76.  7 

76.6 

■32.6 

M4. 0 

36.  7 

B  7 . 2 

BP  .  2 

86.  7 

88.9 

5  b.  9 

59.9 

38.9 

GF 

60  1 

77.2 

79.2 

4  3.3 

'-7:  .  2 

‘>'8.2 

“6.7 

90.2 

90.? 

91.0 

91  .0 

91.0 

91.0 

r  f 

*=  0  G 

7’’  .  4 

7  9.- 

"4.1 

-7.1 

B  9.2 

49.9 

91.-9 

93.9 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

Gf 

4  30 

77.  7 

50.1 

3  4 . 4 

47.  4 

-39.  7 

90.  3 

92.4 

94.3 

93. 1 

95.1 

95.3 

95.3 

Gc 

TOO 

77.  7 

-  I 

;,4. 4 

-.7.4 

4  9,8 

9  0  •  6 

9  3.3 

95.5 

96.  5 

96.8 

97.4 

97.5 

j  t 

2  DO 

77.7 

‘.-3.1 

•14.4 

M  7 .  -» 

90.  G 

90.9 

°  3 . 8 

95.7 

96.9 

97.  3 

98.5 

99.3 

GE 

100 

77.7 

3°.  1 

4 . 4 

•3  7 . 4 

90 . 0 

90 . 9 

9  3.6 

95.7 

96.9 

97.3 

93.5 

96.3 

G  r 

■0  }  4 

77.7 

■  ).  1 

1 4  •  4 

’7.4 

90.0 

9  3.9 

9  3.5 

95.7 

96.9 

97.3 

98.5 

93.3 

total  Ntn-fR  ;:r  psfRvm  ’ns,  9  3'> 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


l 


7 

1 


7 

1 

7 

) 


IE":  <r  I .  S  A  w  Y  £  RAF  j  Ml  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  -  JUL  8B 


i  r  c :  ♦  5 

month: 

AUG 

HOURS: 

09-11 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

C»E 

GE 

6  E 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

*  3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/3 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

.  :  42.0 

42.3 

42.5 

42.6 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

.7  48.8 

49.0 

44.4 

49.6 

4  9  •  6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

.  1  4  7.2 

49.6 

44.3 

49.9 

50.0 

60.0 

60.0 

50.0 

50. C 

50.0 

50.0 

50.0 

4  7.2 

49.8 

49.8 

49.Q 

50.0 

60.0 

60.0 

50.0 

60.0 

60.0 

50.0 

50.0 

.1  80.2 

80.4 

60.3 

80.9 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

,  "  r>  1 . 6 

81.8 

82.2 

52.3 

52.4 

52.4 

52.4 

62.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

6  4.6 

6  4.8 

c8.2 

66.3 

55.4 

56.4 

65.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

,  ‘  ^  >  .  A 

68.8 

65.9 

66.0 

66.1 

66.  1 

56.1 

56.1 

66.1 

56.1 

56.1 

56.1 

6  1.6 

88.7 

59.0 

59.4 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

4  7.7 

4  3.4 

6C.4 

61.1 

61.3 

61 . 3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

t,  0.9 

61.2 

61.5 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

42.3 

62.8 

62.8 

63.  1 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.  3 

63.3 

63.3 

63.  3 

43.2 

63.4 

0  3 . 3 

64.1 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

66.0 

66.3 

66.  7 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.8 

67. C 

67.3 

67.6 

6  7.  8 

67.8 

67. 8 

67.3 

67.8 

67.8 

67.(3 

67.8 

47.6 

69.9 

70.2 

70.5 

70.8 

70.3 

70.8 

70.3 

73.8 

70.5 

70.3 

70.6 

,  1  71.1 

71.4 

71.7 

72.0 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

74.2 

74.6 

74.3 

75.2 

76.4 

75.4 

75.4 

75.4 

76.4 

75.4 

75.4 

75.4 

78.4 

74.8 

76.1 

76.5 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

'  7  i.  1 

73.4 

73.9 

79.2 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

2 

p  0 . 6 

<31-1 

R1.4 

31.6 

81.6 

61.6 

31.6 

81.6 

81.6 

31.6 

31.6 

-7.0 

32.4 

33.0 

8  3.3 

J  3 . 5 

83.5 

«3.5 

33.6 

63.5 

83.5 

63.5 

33.5 

5  3 .  '7 

84.2 

64. 3 

°5.  2 

•36.4 

65.4 

86.4 

35.4 

85.4 

65.4 

85.4 

85.4 

;  •  *> 

86.3 

36.7 

3  7.0 

37.2 

-37.2 

a  7 . 2 

37.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

78.  7 

e  7. 2 

88.2 

3b.  7 

83.9 

88.9 

53.9 

83.9 

33.9 

88.9 

86.9 

86.9 

l,J.2 

68.7 

90.2 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91 .0 

91.0 

91  .0 

91.0 

91.0 

6  7.2 

H  9 . 9 

91.9 

97.9 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

•3  7 . 7 

90.3 

92.3 

94.3 

95. 1 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

H  )  #  /I 

90.6 

93.5 

95.6 

96.5 

96.8 

97.4 

97.5 

97.5 

97,6 

97.6 

97.6 

7  7.0 

70.9 

93.8 

95.7 

96.9 

97.  3 

98.5 

93.3 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

1 0.0 

40.9 

93.6 

95.7 

96.9 

97.3 

93.5 

98.8 

99.4 

99.9 

99.9 

100.0 

74  ,  o 

40.9 

9  3.3 

95.7 

96.9 

97.3 

98.6 

96.8 

99.4 

99.9 

99.9 

100.0 
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OPERATING  LOCATION  J*A" _  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISI 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  -  -  -  -  -  fhqm  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 'MUMPER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AF3  MI  '  PERIOD  OF  RECORD:  AUG 


-  - 

L ST  TO  UTC : 

+  b 

MONTH : 

AUG 

HOURS:  12- 

CEILING 

IN 

GF 

GE 

GE  GF' 

GE 

VISIBILITY  IN 

GE  GE 

STATUTE 

GE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

ce 

FEET 

7 

_ _6  _ 

5 

_ 3_ 

2  1/2  2 

1  1/2 

1  1/A 

1 

3/A 

5/8  1 

NO 

CEIL 

39.6 

39.9 

AO.  1 

AO.  2 

AO. 2 

AO. 3 

AO.  A 

40.4 

AO.  A 

AO.  A 

AO.  A 

AO.  A 

A 

GF 

20000 

A9.9 

50.2 

50.5 

50.8 

50.9 

51.0 

*1.1 

51.1 

51 . 1 

51.1 

51.1 

51.1 

5 

GE 

19000 

50.5 

50.9 

51.3 

51.5 

51.6 

51.7 

51.9 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

5l.o 

b 

GE 

16000 

50.5 

50.9 

51.3 

51.5 

51.6 

51.7 

91.8 

81.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

GE 

IA000 

51.5 

51.3 

52.3 

52.5 

52.6 

52.7 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.0 

5 

GE 

12000 

53.2 

53.5 

5 A.  2 

5A.6 

54.6 

54. 7 

54.3 

54. 3 

54.8 

5A .  6 

54. 8 

54. 8 

5 

Oc 

10000 

56.9 

57.2 

5  6.0 

53.  3 

59.4 

5  6.5 

59.6 

5E.6 

58.6 

58.6 

59.6 

58.6 

5 

GE 

9000 

57. 0 

57.  A 

59.2 

58.5 

58.6 

58.7 

59.9 

59.9 

58.8 

50.8 

58.8 

58.8. 

GE 

9000 

59.9 

59.2 

60.0 

60.5 

60.6 

60.8 

60.  9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

6 

GE 

7000 

60.  1 

60.6 

61.3 

61.3 

62.0 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

6 

GE 

6000 

6 1  •  0 

61  .A 

62.2 

62.7 

62.9 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.  1 

63.  1 

6 

GF 

5000 

62.6 

63.1 

6A.  i 

64  •  b 

6  4.3 

64.9 

65.1 

65.  I 

65.1 

65.  1 

65.  1 

65.1 

t 

Gc 

A509 

63.2 

6  3.8 

6 A.  8 

65.5 

65.7 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.0 

6 

GF 

AOOO 

65.3 

66  •  7 

6  8.  1 

66.  9 

69.  1 

69.2 

69.4 

69.5 

69 . 5 

69.5 

69.5 

69.5 

6 

Gc 

3500 

o9.9 

70.9 

72.3 

73.  1 

73. A 

73.7 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

7 

GE 

3000 

72.5 

73.5 

75.3 

76.2 

76.6 

7b.E 

77.0 

77.  1 

77.  1 

77.1 

77.1 

77.1 

7 

GE 

2500 

75.5 

76.6 

7  3.3 

79.2 

79.6 

79.  8 

90.0 

60.  1 

80.1 

80.  1 

80.  1 

80.1 

f. 

GE 

2000 

7".  7 

30.0 

51.9 

8  2. 9 

33.3 

83.5 

8  3 . 8 

9  3.9 

83.9 

n  3  •  9 

93.9 

03.9 

r1 

GC 

1900 

70.9 

61.1 

93.  L 

SA.  1 

.9  4.5 

84. 7 

84  •  9 

05.  1 

95.1 

95.1 

85.1 

95.1 

C 

GE 

1500 

31.6 

3  3.2 

85.5 

96.3 

86.6 

87.1 

97.3 

37. A 

97.  A 

87. A 

87.  A 

67.  A 

H 

GE 

1200 

rtA*  3 

95.7 

96 .  C 

99.0 

39.5 

99.8 

90.  1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

Q 

GE 

1000 

85.1 

86.6 

89.  1 

90.  3 

90.9 

91.3 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

9 

Gc 

900 

85.5 

6  7.  1 

90.0 

91.2 

91.9 

92.  A 

°2 . 7 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

9 

GE 

900 

.55.7 

«  7  .  A 

'■>0.3 

91.6 

92.7 

9  3.1 

03.5 

93. E 

93.8 

93.9 

93.8 

93.6 

s 

GE 

7G0 

06.1 

38.0 

91.2 

92. 3 

94 . 3 

94. 7 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

q 

GE 

600 

36.7 

98.5 

91.0 

93.  7 

95.4 

96.0 

96.9 

97.3 

97.3 

97.3 

97.  3 

97.3 

9 

rtc 

500 

96.9 

39.7 

92.2 

9  A  .  0 

95.9 

96.6 

97.4 

98.  3 

98.3 

98.3 

96.3 

98.3 

9 

GE 

A  00 

86.9 

98.7 

92.2 

99.0 

95 . 9 

96.  7 

97.6 

93.6 

99.0 

99.0 

09. 0 

99.0 

o 

GE 

300 

86.9 

8  3.7 

92  72 

9  A .  1 

^677 

9  7.T 

93.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

9 

GE 

200 

96.9 

•38.7 

92.2 

9A.  1 

9o.  2 

97.1 

9  6.2 

99.  A 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

Q 

GE 

100 

36.9 

■86 . 7 

92.2 

9A.  1 

96.2 

97.  1 

9e.2 

99.  A 

99.7 

99.  7 

99.8 

99.8 

9 

GE 

000 

66.9 

99.7 

92.2 

°A  •  1 

96.2 

97.  1 

98.2 

99.  A 

Q9.  7 

99.7 

99.8 

99. B 

c 

TOTAL  NUMBER  uF  OBSERVATIONS  930 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


ON  NAME  :  K. 

0  UTC :  +5 

I.  "sawyer  aft 

mi 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: 
AUG  HOURS: 

AUG  78  - 
12-1A 

JUL  "88 

GE 

visiaiLiTY  in 

G'E  GE 

STATUTE 

GE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

a  3 

2  1/2  2 

1  1/2 

I  1/A 

1 

3/A 

5/8 

1/2 

3/8 

l  /  A 

0 

*,1.2 

AO. 2 

AO  .  3 

AO.  A 

AO.  A 

AO.  A 

AO.  A 

AO.  A 

AO.  A 

AO. A 

40. A 

AO.  A 

AO. A 

-'■0.  i 

50.9 

51.0 

61.1 

51.1 

51 . 1 

51 . 1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

1.5 

51.6 

51.7 

51.3 

51.8 

51.3 

51 .8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.3 

1  1  •  S 

51.6 

51.7 

61.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

61.8 

51.8 

51.8 

51.8 

52.6 

52.7 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

•  ••.=■ 

5*.  .  6 

5A .  7 

5 A.  8 

5A.3 

5A.8 

5  A .  8 

5A.8 

5A.8 

5A.P 

54. 8 

5A.8 

5A.8 

.  >.  3 

5  8.  A 

56.5 

59.6 

56.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

53.6 

58.6 

58.6 

53.6 

<  :>•  5 

58.6 

58.7 

58.5 

53.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

53.8 

58.8 

58.8 

58.3 

.  •  i 

60.6 

60.6 

60.  9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

!  .  •' 

o2 . 0 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

2.7 

62.7 

63.0 

63.  I 

63.1 

63.1 

63.1 

63.  1 

63.  1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

♦  • 

6  A ,  .3 

6  A  ,  9 

65.1 

65.1 

65 . 1 

65.  1 

65.  1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.7 

65.8 

68.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

■  - .  > 

69.1 

89.2 

69.  A 

69.5 

69.8 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

7  5.1 

73.  A 

73.7 

73.6 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

76.6 

76.6 

77.0 

77.1 

77.  1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.  1 

77.1 

77.1 

77.1 

A 

79.6 

79.6 

30.0 

60.  1 

30.1 

-30.  1 

80.  1 

80.1 

60.1 

80.1 

80.1 

80.  1 

.  7 

13.3 

83.5 

8  3.5 

8  3.9 

83.9 

a  3. 9 

83.9 

83.9 

63.9 

83.9 

33.9 

83.9 

1 

i  A .  5 

6  A .  7 

84  • 

85.  1 

35.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

•  .  3 

8  6 .  d 

67.1 

87.3 

37. A 

87.  A 

87. A 

87. A 

67. A 

87.  A 

87.  A 

87. A 

87. A 

- 

1 9  •  5 

w9.8 

90.  1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

.  i 

70.9 

91.3 

91.6 

91.7 

91.7 

91 . 7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

’  •  2 
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700 

81.6 

34.6 

89.  u 

91 . 6 

93.5 

94.6 

95.2 

95.7 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

9' 

GE 

600 

31.7 

34.7 

a9. 1 

92.0 

93.9 

95.2 

95.7 

96.3 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

9' 

GE 

500 

81.3 

84.6 

39.4 

82.  3 

94.4 

95.9 

06.5 

97.2 

9  7.3 

97.4 

97.6 

97.6 

Q  ' 

GE 

400 

61.3 

34.9 

89.4 

92.  3 

94.6 

96.  1 

97.0 

97.  7 

98.  1 

98.5 

98.7 

96.7 

9! 

GE 

300 

81.3 

94.8 

89.4 

02.3  " 

94  .T 

06.2 

9  7.2 

98. 1 

98.6 

99.0 

00.2 

99.2 

9< 

GE 

200 

91.8 

64.3 

89.* 

92.3 

94.7 

96.2 

97.2 

98.  1 

98.6 

99.0 

99.5 

99.6 

9' 

GE 

100 

31.3 

34.8 

89.4 

92.3 

94.7 

96.2 

97.2 

9B .  1 

98.6 

99.0 

99.6 

99.  7 

9' 

GE 

000 

81.9 

34.6 

n,9 . 4 

02.3 

94 . 7 

96.2 

97.2 

96.  1 

98.6 

99.0 

99.6 

99.7 

9* 

R  30 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRJM  HOURLY  OBSERVATIONS 


I ’IN  lAME:  k. 

I.  SAWYER  AF8 

MI 

PERIOD 

OF  RECORD:  i 

AUG  78  - 

JUL  3  8 

T'J  I.ITC: 

+  5 

- 

MONTH! 

AUG 

HOURS: 

18-20 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

I  Jr“ 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

4 

3 

7  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

■>  ^  •  c 

3  3.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

-1.1 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

1  .  3 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

'1.4 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

?  .  3 

•>3.5 

63.7 

63.7 

63.7 

63.  7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

V4.  I 

66  •  3 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66. 5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

-  7.  i 

63.3 

68.4 

65.4 

68.4 

68.4 

68.4 

63.4 

63.4 

63.4 

68.4 

68.4 

68.4 

:>  9  •  3 

6  7.5 

67.6 

6  9.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

71.7 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

7  3 .  0 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

l'< .  1 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

7 

76.  1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

7'..  3 

76.° 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

7  .  3 

7-3.7 

73.6 

78.0 

73.8 

76.9 

73.8 

78.8 

73.8 

73.8 

78.8 

78.3 

78.3 

77.7 

30.1 

30.4 

8  0.4 

30.6 

B9.3 

60.9 

80.9 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

80.9 

67.5 

32.° 

82.8 

93.0 

33.1 

63.2 

83.2 

B3.2 

83.2 

63.2 

83.2 

83.2 

7.7 

34.7 

54.5 

84.5 

84. 7 

34.3 

34.9 

34.9 

94.9 

64.9 

84.9 

84.9 

84.9 

■■  M .  7 

67.3 

93.0 

9  3.  1 

28.  3 

38.4 

38.5 

89.5 

88.5 

e3.5 

88.5 

88.5 

88.5 

7.  7 

3  7.6 

BE.  5 

.3  3.6 

33.8 

39.9 

39.0 

89.0 

69.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

•7.7 

3a.3 

9  8.9 

89.1 

89.4 

39.5 

69.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

69.6 

'  -  ,  7 

37.5 

90.  1 

70.3 

90.5 

90.6 

90.3 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.6 

90.8 

/  •  f> 

70.7 

91.6 

91.9 

72.3 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

.•  •  ? 

7  1.6 

92.4 

92.7 

93.0 

7  3.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

•  1  .  s 

97.7 

93.  7 

74.1 

94.4 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

1  t  « 

73.5 

94.6 

95.2 

95.7 

95.  B 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

>7.0 

93.7 

95.2 

95.7 

96.3 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

?.  J 

74.4 

95.9 

Q6.5 

97.2 

97.3 

97.4 

9  7.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

■  -  .  1 

74.6 

76.1 

7  7.0 

97.7 

93.1 

96.5 

98.7 

98.7 

9.3.7 

98.7 

98.7 

98.  7 

7.3 

94.7 

96.? 

97.? 

98.1 

98.6 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.4 

99.4 

•/. 3 

74.7 

96.2 

97.2 

98.1 

98.6 

99.0 

99.5 

99.6 

99.7 

.  99.8 

99.9 

99.9 

•7.3 

74.7 

96.2 

97.2 

98.  1 

93. 6 

99.0 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100. 0 

100.0 

V.  3 

94.7 

96.  2 

97.2 

98.  1 

93.6 

99.0 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

>  v, 
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OPERATING  LOCATION  »a"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VIS] 

USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


Station  number:  72743s  station  name:  k.  i.  sawyer  afb  «i  period  of  record*,  aug 


L  ST 

TO  UTC : 

+  5 

month: 

AUG 

HOURS: 

21- 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

In 

CE 

GE 

GE 

GF 

GE' 

GE 

GE 

GE 

GE 

GF 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

4 

3 

2  1/2 

t. 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/0 

I 

NO 

ceil 

53.6 

64.1 

65.2 

55 .6 

56.9 

67.0 

57.1 

57.3 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

C 

GE 

20000 

67.  1 

5  7.4 

5  9 ,  b 

59.2 

60.6 

60.6 

60.9 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2 

61.2 

f 

3F 

13000 

67.3 

6  7.6 

53.0 

69.5 

60.9 

61.0 

61.1 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

61.4 

t 

GE 

16000 

67.5 

6  7.8 

59.0 

59.7 

61.1 

61.2 

61.3 

61.5 

61.5 

0 1  •  6 

61.6 

61.6 

6 

GE 

14000 

SO.  0 

59.4 

60.6 

61.3 

62.7 

62.8 

6  2.9 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

fc 

GE 

12000 

60.5 

61.0 

62.4 

63.0 

64.4 

64.5 

64.6 

64.  P 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

C 

GF 

10000 

61.6 

62.0 

63  •  4 

64  •  1 

65.5 

65.6 

65.7 

66.  1 

66.  1 

66.2 

66.2 

66.2 

6 

GF 

0000 

61 . 7 

62.2 

63.5 

64. 3 

65.  7 

65.8 

65.9 

66.  3 

66.3 

66.5 

66.5 

66.5 

£ 

GE 

3000 

63. 3 

63. 0 

66.5 

6  6 ,  o 

63.0 

68.1 

68.2 

68.6 

68. 6 

68.7 

68.7 

68.7 

6 

GE 

7000 

64.2 

64.7 

60.5 

67.6 

68.9 

69.0 

69.1 

69.6 

69.6 

69.7 

69.  7 

69.  7 

e 

Gt 

6000 

66. C 

66.6 

66  •  3 

69  •  4 

70.3 

70.9 

71.0 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

7 

r-  r 

FOOD 

6  3.4 

63.9 

70.6 

71.  3 

73.3 

73.4 

73.5 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

7 

GF 

4600 

60.;> 

70.  3 

72.0 

73.  3 

74.° 

75.  1 

75.2 

75.6 

75.6 

75.  7 

75.7 

75.7 

7 

GE 

4000 

71.0 

71.6 

73.4 

74.  7 

76.3 

76.6 

76.7 

77.  I 

77.  1 

77.2 

77.2 

77.2 

7 

GE 

3500 

72.3 

72.3 

74.9 

75.2 

7  3.0 

78.2 

73. 6 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

7 

GE 

3000 

7  3.? 

7  4  «  ^ 

77,1 

78.7 

30.6 

30.9 

61.4 

32.2 

02.2 

62.3 

32.3 

32.3 

JJ 

r  r 

26  00 

76.2 

76.2 

75.5 

8  0 . 4 

32.4 

02.6 

8  0.1 

6  3.9 

03.9 

84.0 

34.0 

34.0 

GE 

2000 

73.2 

79.4 

6 1  •  5 

93.3 

05.6 

95.9 

*6.  5 

37.2 

07.2 

0  7.3 

87.3 

87.3 

c 

GE 

1300 

73.2 

79.4 

31.6 

33.7 

35.7 

8  6.0 

06,7 

87.4 

87.4 

87.5 

37.5 

67.5 

fc 

GE 

1500 

7B.5 

79.7 

>32.2 

34.3 

06.5 

06.8 

6  7*4 

80.2 

30.2 

83.3 

83.3 

80.3 

fc 

GE 

1200 

70.5 

30.0 

52.5 

34.6 

■36.9 

37.2 

07.3 

88.6 

88.  6 

88.7 

88.7 

88.  7 

6 

Gl 

1000 

73.9 

R-O.l 

3  2.4 

54.  7 

3  7.0 

37.3 

c3.  1 

80.0 

00.8 

0  3.9 

1 8 . 9 

80.9 

E 

GF 

900 

73,9 

31.0 

33.4 

86.3 

3  0.2 

88.5 

09.2 

90.0 

90.0 

90.  1 

90.  1 

90.1 

0° 

300 

80.2 

01 .4 

34.0 

36.  3 

83.7 

39.0 

09. 9 

90.6 

90.6 

00  .? 

90.8 

90.8 

c 

GE 

700 

SO.  3 

81.5 

84.2 

86.9 

°  9 . 6 

90.0 

91.0 

91.7 

91.7 

91.0 

91 . 3 

91.6 

8 

GE 

600 

30.3 

3  1 . 5 

44.4 

87.1 

9G.0 

90.4 

91.6 

92.6 

92.7 

92.8 

92.0 

92.8 

9 

GE 

600 

30 . 3 

31.5 

84.4 

37.1 

90.3 

90.0 

92.4 

93.5 

93.7 

93.9 

93.0 

93.0 

C 

GE 

4  00 

30.3 

81.6 

3  4 . 4 

37.1 

90.4 

0  1 . 4 

93.0 

94.4 

94.5 

04.7 

94.7 

94.7 

GF 

300 

eo.4 

81.6 

34.5 

87.  3 

90.8 

91.9 

93.8 

95.9 

96.3 

96.7 

96.9 

97. C 

9 

GE 

200 

30.4 

n1.6 

84.6 

87.3 

90.8 

91.9 

93.8 

96.0 

95. 0 

97.8 

98.3 

90.5 

5 

GE 

100 

30.4 

31.6 

44.5 

87.  3 

90.3 

91.9 

93.8 

96.0 

96.6 

97.0 

93.3 

90.6 

5 

GE 

•  • 

000 

80.4 

31,4 

04.  5 

87.3 

90.8 

91.9 

0  3 . 3 

96.0 

96.0 

97.6 

98.3 

98.6 

5 

1  •  •  • 

total  NUMBER  of  OBSERVATIONS  930 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


I  A  T  I  UN  NAME  •  ■<. 

I.  SAHYER  AFd 

MI 

PERIOD 

OF  RECORD:  ; 

AUG  78  - 

UUL  88 

ST  TO  UTC 

:  +  s 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

21-23 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

G" 

GE 

GF. 

C>E 

GE 

GF 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

4 

3 

2  1/2 

C. 

1  1/2 

t  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

t  5  6  a  5 

56.9 

57.0 

57.  1 

57.3 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

f  5^.2 

63.6 

60.6 

60.9 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

*  s  *?  •  5 

63.9 

61.0 

61. 1 

61 . 3 

61.3 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

i  5  9 . 7 

61.1 

61.2 

61.3 

61.5 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

Si. 3 

62.7 

42.  H 

62.9 

63. 1 

63.  1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

<>3.0 

64.4 

64.5 

64.6 

64.8 

64  •  8 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

■'*  6  4.1 

65.5 

65.6 

65.7 

66.  1 

66.1 

66.2 

66 .2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

6  4.3 

65.7 

65. 4 

65.9 

66.  3 

66.3 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

*  *>  •  r> 

6  3.0 

63.1 

68.2 

63.6 

66.6 

48.7 

68.7 

68.7 

65.7 

68.7 

68.7 

68.7 

o  7 . 5 

66.9 

69.0 

69.1 

69.6 

69.6 

69.7 

69.  7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

<4.4 

70. S 

70.9 

71.0 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.1 

73.3 

73.4 

73.5 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.  1 

74.1 

74.1 

74.1 

'  7  3.3 

74.R 

75.  1 

75.2 

75.6 

75.6 

75.  7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

74.7 

76.3 

76.6 

76.7 

77.  1 

77.  1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

7b. 2 

73.0 

73.2 

7P.6 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

i  7  -5 . 7 

30.6 

30.9 

51.4 

32.2 

82.2 

82.3 

92.3 

82.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

:i  0  •  4 

32.4 

32.6 

<3.1 

6  3.9 

0  3.9 

84.0 

94.0 

34.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

■’  3 .  r> 

35.6 

35.9 

87.2 

87.2 

3  7.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

3  3.7 

3  5.7 

36.0 

86.7 

37  •  4 

37.4 

87,5 

37.5 

6  7.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

84.3 

34.5 

36.3 

67.4 

98.2 

33.2 

83.3 

e?.3 

89.3 

63.3 

88.3 

88.3 

38. 3 

■34.6 

■3 ->.9 

37.2 

87.3 

SB. 6 

8B.6 

88.7 

88.7 

36.7 

89.7 

88.7 

88.7 

86.7 

‘4.7 

37.0 

8  7.3 

=  3.1 

38.  B 

36.3 

88.9 

68.9 

89.9 

F  9  •  9 

38.9 

88.9 

88.9 

>1  6  .  8 

3  0.2 

83.5 

69.2 

90.0 

90.0 

90.  1 

90.  1 

90.1 

90.  1 

90.  1 

90.1 

90.  1 

‘6.  3 

33.7 

39.0 

69.9 

90.6 

90.6 

90. P 

90.8 

90.8 

90.8 

90.  9 

90. 8 

90.9 

o6.9 

Q9  •  6 

90.0 

91.0 

01.7 

91.7 

91.3 

91.9 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

:  7 . 1 

90.0 

90.4 

91.6 

92.6 

92.  7 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

37.1 

90.3 

90.3 

92.4 

93.5 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

37.1 

90.4 

91.4 

93.0 

94.4 

94.5 

94.7 

94.7 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

>  ->7.  3 

90.4 

91.9 

93.3 

95.9 

96.3 

96.7 

96.9 

97.0 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

47.3 

90.3 

91.9 

93.8 

96.0 

96.8 

9  7.3 

98.3 

98.5 

99.1 

99.1 

99.6 

99.6 

>  3  7.3 

90.  3 

91.9 

93.3 

96.0 

96.8 

97.6 

93.3 

93.6 

99.4 

99.4 

99.9 

100.0 

>  J  7 ,  3 

90.4 

91.9 

°3. 8 

96.0 

96.8 

97.6 

98.3 

98.6 

99.4 

99.4 

99.9 

100. 0 

4  30 

0  -  2  -  71 


OPERATING  LOCATION  "A" 
IJSAFET  AC .  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


ST At  ION  NUMBERS  727435  ST  AT  ION  NAME :  K.  I.  SAWYER  AF3  Ml  PERIOD  OF  RFCORO: 

LST  TO  UTC!  *  5  MONTH!  AUG  HOURS:  , 


CEILING 

IN' 

FEET 

7 _ 

Gf 

6 

GC 

Gc 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GF 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

6/8 

NO 

CEIL 

45.6 

46. 1 

4  7,0 

47.4 

4  3.  3 

48.5 

4  8.8 

49.0 

49.1 

49.2 

49.  3 

49. 

SE 

20000 

8 1  *  *5 

62.1 

53.3 

53.  7 

54.6 

64.9 

66.2 

55.4 

55.6 

6  5.7 

s5. 8 

56. 

SR 

leooo 

51.7 

r'2.3 

53.5 

R4.3 

54.9 

56.2 

45.5 

55.7 

58 ,  - 

56.0 

66.0 

5b. 

SE 

16000 

51 .6 

6  2,6 

‘>3*6 

4  4.1 

55.0 

55.3 

56.6 

45.8 

55.9 

46. 1 

66.1 

66. 

GE 

14009 

52.9 

53.5 

54.0 

54.2 

46.  1 

56.5 

5  6.7 

6  7.0 

57. 1 

57.2 

6  7.3 

57. 

GE 

1 2000 

54.6 

55.4 

46.7 

5  7.2 

5  3,1 

5.3.4 

53.7 

'69.0 

69.1 

59.2 

59.3 

59. 

J  7 

1000/' 

5  7 .0 

57.7 

S?.  o 

49.4 

60.6 

60.9 

61.1 

41.5 

61.6 

41.7 

6I.1 

61  . 

GE 

0000 

57.6 

5«.  3 

54.7 

40.2 

61.2 

61.5 

61.3 

42.1 

62.2 

42.4 

62.4 

o2 . 

GE 

8000 

59.4 

60.1 

51.4 

62.2 

6  3.3 

6  3.4 

63.9 

44.2 

64.6 

64.4 

64  •  6 

64  . 

GE 

7000 

60.4 

61.1 

o2 . 6 

6  3.5 

64.5 

6  4,4 

65.1 

65.5 

65.6 

46.9 

66.  3 

65. 

GE 

6000 

61.4 

62. 1 

63.6 

64.4 

46.6 

65.9 

66.2 

46.6 

66.  7 

6  5.9 

66.9 

67. 

GE 

6000 

63.1 

63.9 

66.5 

44.  4 

47.6 

6  7.9 

6  3.2 

6  •* .  6 

6  5.4 

*1  c  #  9 

69.0 

69. 

SR 

REDO 

64.2 

65.0 

64.  7 

4  7.4 

6  3.9 

69.2 

6‘>  •  i) 

70.0 

70.1 

70.3 

70.3 

70. 

Sf 

4009 

65.0 

6  4  •  9 

i8.9 

V*.  “) 

71.4 

71.4 

72.2 

72.6 

72.7 

72.9 

72.9 

73. 

CE 

3500 

67.6 

6  3.5 

70.6 

71.7 

73.2 

73.7 

74.1 

74.6 

74  •  o 

75.0 

75.0 

75. 

Gc 

3000 

69. 1 

7C.2 

72.  r- 

73.7 

74.3 

76.° 

76.3 

76.” 

77.0 

77.2 

77.  •’ 

77. 

\t  ’i. 

2500 

70.5 

71.6 

74.0 

74.3 

7  7.0 

77.5 

7o.v3 

73.6 

76.7 

78.9 

79.0 

79. 

GE 

7000 

72.7 

74.0 

76. r 

74.3 

74.2 

30, 4 

R0.9 

61.5 

31.7 

J1 .9 

51.9 

82. 

GE 

1°00 

73.2 

74. 5 

77.0 

73.6 

3  0.4 

31.0 

•‘1.5 

R?.  1 

32.3 

9?.  6 

82.6 

32. 

GE 

1500 

74.2 

75.5 

75.  1 

7i.7 

7  1  .  7 

82.3 

8  2.9 

6  3.5 

4  3.7 

83.9 

64.0 

34  . 

GE 

1200 

75.2 

74.6 

79.3 

3 1 . 0 

8  3.3 

•>3.6 

84. 2 

84.  a 

05.1 

f  6 . 3 

66.  3 

55. 

SE 

1000 

76.0 

77.4 

8.0.2 

32.0 

34.  1 

64.6 

85.5 

86.  1 

36.3 

46.5 

3  6.6 

86  . 

GE 

900 

74.5 

73.0 

70.9 

32.7 

44.0 

45.7 

L  0  •  4 

87.  1 

37.3 

8  7.5 

87.6 

87. 

<**  r 
>  > 

800 

77.0 

73.  R 

4  1.5 

6  3 . 4 

3  0  •  6 

86 .  5 

°7.  3 

88.0 

34.2 

6*  M  #  4 

88.6 

38. 

GE 

700 

77.  3 

76  .9 

62.1 

44. 1 

36.7 

3  7.5 

86.5 

89.2 

39.4 

89.6 

89.  7 

89. 

0£ 

600 

77.  5 

74.  I 

92.4 

84.5 

37.4 

88.3 

89.5 

90.3 

90.6 

90.8 

90.9 

90. 

GE 

500 

77.7 

79.7 

42.9 

^  •  1 

83.  1 

89.  1 

90.6 

91.7 

92.0 

9  2.2 

92.4 

92. 

SR 

4  00 

77.  9 

79.4 

3  3,1 

8  ri «  4 

3  3.6 

49.7 

91.5 

92.9 

9  3.3 

93.7 

93.3 

93. 

GE 

300 

73.0 

79.7 

43.  3 

4  6,  ■> 

83.9 

90.  1 

92.9 

93.9 

74  •  6 

96.2 

95.6 

95. 

GE 

200 

78.0 

79.7 

o  3  •  3 

3  5  •  6 

4  3.9 

90.1 

92.1 

94.3 

95.2 

95.9 

96.6 

96. 

GE 

100 

73.0 

79.  7 

33.3 

<35.6 

49.0 

90.2 

92.2 

94.4 

95.3 

96.  1 

96.9 

97. 

GE 

000 

73.0 

71.7 

4  3.3 

36.6 

89.0 

90.2 

92.2 

94.4 

95. 3 

96.1 

96.9 

97. 

total  number  or  observations  7440 


o 
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: 

1 

r 

si1) 

- 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

FRfJM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

ME :  K . 

I.  SAWYER  AF  3 

MI 

PERIOD 

OF  RFCORQ:  AUG  78  - 

JUL  88 

)TC 

:  +  5 

month: 

AUG  HOURS:  ALL 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

r. 

GE 

GE 

GE 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

1/ 

** 

3 

2  1/  2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/6 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

f 

4  j.  3 

48.5 

48.6 

o 

• 

CT* 

vj- 

49.1 

49.2 

49.3 

49.3 

49.4 

49.4 

49.5 

49.5 

C  C 

»  #  7 

f>  4  «  6 

64.9 

55.2 

55.5 

55.6 

55.7 

55. 8 

55.8 

55.8 

55.9 

56.0 

56.0 

■».  > 

94.9 

56.2 

66.5 

55.  7 

5s)  •  8 

56.0 

56.0 

56.0 

56.1 

56.2 

56.3 

56.3 

* 

*  •  1 

99. 9 

55.3 

65.6 

65.8 

55.9 

56.1 

56.1 

56.2 

56.2 

56.3 

56.4 

56.4 

rw 

49.1 

56.6 

56.7 

57.0 

57.  1 

57.2 

5  7.3 

57.3 

57.4 

57.4 

57.5 

57.5 

O  , 

i  . 

n  i.  1 

5  3.4 

58.7 

59.0 

59.1 

59.2 

59.  3 

59.3 

59.4 

59.4 

59.5 

59.5 

‘  I 

93.9 

60.9 

61. 1 

61.5 

61.6 

61.7 

61.8 

61.8 

61.9 

61.9 

62.0 

62.0 

*- 

,  1 

91.2 

61.5 

61.3 

62.  1 

62.2 

62.4 

62.4 

62.4 

62.5 

62,5 

62.6 

62.6 

4  ; 

6  1.9 

63.6 

61.9 

64.2 

64.4 

64.5 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

64.8 

64.3 

(jr*  , 

64.3 

65.1 

65.5 

65.6 

65.3 

65.  3 

65.9 

65.9 

66.0 

66.1 

66.1 

>.  / . 

••  .  '♦ 

*0  •  b 

65.9 

66.2 

66.6 

66.  7 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.1 

67.2 

67.2 

► 

#  * 

9  7.6 

67.9 

63.2 

68.6 

65.6 

68.9 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

69.2 

69.2 

7  , 

■>  3 . 9 

69.2 

69.6 

70.0 

70.1 

70.3 

70.  3 

70.4 

70.4 

7C.5 

70.6 

70.6 

7  ’  . 

71.4 

71.6 

72.2 

72.6 

72.7 

72.9 

72.9 

73.0 

73.  C 

73.1 

73.2 

73.2 

7f'  J 

^  m  > 

73.2 

73.7 

74.1 

74.6 

74.-1 

75.0 

75.0 

75.1 

75.  1 

75.2 

75.3 

75.3 

77. 

73.3 

75.9 

76.3 

76.8 

77.0 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.4 

77.5 

77.5 

,  . 

77.0 

77.5 

76.0 

79.6 

78.7 

78.9 

79.0 

79.0 

79.  1 

79.1 

79.2 

79.2 

, 

79.3 

;30.4 

6  0,9 

61.5 

81.7 

61.9 

81.9 

62.0 

62.1 

82.1 

82.2 

e2.2 

'  '  . 

.  '•» 

33.4 

>1.0 

01.5 

r?.  1 

32.3 

82.5 

82.6 

32.6 

82.7 

82.3 

62.9 

02.9 

8  4, 

.  r 

31.7 

:i  2 . 3 

62.9 

si  3  •  5 

8  3.7 

63.9 

64.0 

84.0 

84.1 

84.1 

54.2 

84.? 

■>•>  • 

3  1.3 

■'3.6 

8  4.2 

84.  S 

35.1 

85.3 

65.  3 

85.4 

65.5 

85.5 

85.6 

35.6 

l>  *  « 

34.1 

3  4.3 

r  6 . 5 

86.  1 

96.3 

86.5 

36.6 

86.7 

86.7 

86.8 

86.9 

86.9 

-  7. 

.  7 

>3.9 

35.7 

t.  0 . 4 

37.  1 

•37.3 

67.  5 

37.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.8 

67.8 

>•  ■"  . 

.  * 

r> r)  •  “J 

66.5 

«7.3 

83.0 

3  6.2 

«8. 4 

88.5 

88.5 

88.6 

83.7 

83.8 

89.8 

^  . 

.  1 

36.  7 

3  7.6 

6  6.5 

89.2 

89.4 

69 . 6 

39.  7 

89.7 

39.8 

39.9 

90.0 

90.0 

71  . 

’  •  ' 

9  7.4 

36.3 

39.5 

90.3 

90.6 

90.3 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.1 

91.2 

92  . 

.  1 

•3  3,  l 

69.  1 

90.6 

91.7 

32.0 

92.2 

92.4 

92.4 

92.5 

92.6 

92.7 

92.7 

94. 

'  • 

3  9.6 

59.7 

91.5 

92.9 

93.3 

93.7 

93.8 

93.9 

94.J 

94.1 

94.2 

94.3 

«6. 

9  3.9 

90.  1 

92.0 

93.9 

94.6 

96.2 

95.6 

95.7 

96.0 

96.  1 

96.3 

96.4 

97. 

• 

43.9 

90.1 

92.1 

94.3 

95.2 

95.9 

96.6 

96.8 

97.6 

97.9 

98.4 

98.7 

9‘i. 

< 

39.0 

90.2 

92.2 

94.4 

95.3 

96.  1 

96.9 

97.1 

93.0 

98.3 

99.1 

99.9 

r>8. 

*  'J 

-39.0 

90.2 

92.2 

94.4 

95.3 

96.1 

96.9 

97.1 

93.0 

93.3 

99.  I 

100.0 

•t  ' 

0  -  2  - 

72 

N 

► 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
IJSAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NU^E?:  7274  36  STATION  NAME !  K.  I.  SAWYER  AFVmI  PERIOD  OF  RECORD: 


lst 

TO  UTC : 

+  5 

month: 

SEP 

HOUPS 

CEILING 

IN 

GE 

OF 

GE 

GE 

GE 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE 

GF 

GE 

GF 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

21/2  2  1  1/2  1  1/A 

1 

3/4 

5/8 

NO 

CEIL 

46.7 

47.1 

47.3 

47.9 

4  3.7 

49. c 

49.9 

O 

O 

50.0 

50.1 

50.3 

50  • 

GE 

20000 

4° .  T 

49.1 

49.3 

49.9 

60.6 

51.1 

52.0 

62.1 

52.1 

62.2 

52.4 

62. 

GF 

1  8000 

4a.  7 

49. 1 

4-9.3 

49.  ) 

50. a 

51.1 

52.0 

62.1 

5?.  1 

62.? 

52.4 

52. 

GE 

16000 

4  2.7 

49.  1 

49.3 

49.  > 

50.  P 

51.1 

52.0 

52.  1 

62.1 

6?.? 

52.4 

52. 

GE 

140C0 

49.1 

49.6 

49.8 

5  0 . 3 

61.2 

61.6 

62.4 

52.6 

52.6 

5?. 7 

52.9 

52. 

GE 

12000 

49.6 

50.0 

60  .  ^ 

60. 8 

61.7 

52.0 

52.9 

63.0 

63.0 

63.  1 

53.  3 

53. 

GE 

10000 

51.0 

61.4 

51.7 

42.4 

63.3 

5  3.7 

64.6 

64.7 

54.7 

54.  B 

55.0 

56. 

GE 

O00C 

5  7.0 

5  2.4 

5  2 .  7 

5  3*6 

64.4 

54.3 

56.7 

5C.  3 

65.8 

65.9 

56.1 

56. 

GE 

8000 

53.4 

G  3 . 9 

54.1 

4  3.0 

65.9 

56.2 

5  7.1 

57.2 

67.2 

67.3 

57.6 

57. 

O  t 

7000 

55.0 

5  5  •  4 

56.7 

*56  •  ft 

57.4 

G7.P 

5  6.7 

58.3 

53.6 

68.9 

59.  1 

59. 

GE 

6000 

55.9 

66.3 

G6.6 

67.4 

53.3 

5  3.7 

5  9.6 

60.0 

60.0 

60.  1 

60.3 

60. 

GE 

GO  CO 

5  7.7 

5-1.7 

5.3.7 

4  9 . 6 

60.4 

60.8 

6  2.0 

62.8 

62.3 

62.9 

63.1 

63. 

GE 

4500 

5  o  #  w 

5  0.3 

59.9 

60.3 

61.3 

62.2 

6  3  •  4 

64.2 

64.2 

64.3 

64.6 

6A  . 

Gc 

4000 

67.0 

67.6 

63.1 

64.0 

65.3 

66.  3 

6  7.0 

6  7.5 

67.3 

97. 9 

68.1 

68. 

GE 

350  0 

62.9 

43.4 

64.0 

64.9 

66.2 

66.7 

67.9 

63.  7 

6  3.  7 

fcB.  6 

69.0 

69. 

GE 

3000 

63.9 

Vi  .4 

o5 . 2 

66.  1 

67.4 

6  7.9 

69.1 

70.0 

70.0 

70.1 

70.3 

70. 

GE 

’GOO 

45 . 7 

4,5.9 

66 . 3 

67.7 

69.  1 

69.6 

70.8 

71.7 

71.7 

71.  e 

7  2.0 

72. 

GE 

7000 

67.? 

6  3.0 

69.  1 

70.  3 

71.3 

72.3 

7  3.7 

74.6 

7  A  « '3 

74.7 

74.  o 

74. 

GF 

1500 

67.  7 

6,3.4 

69.6 

70.9 

72.4 

73.0 

74.3 

75.2 

76.2 

7c.3 

75.6 

75. 

GE 

1500 

69.2 

70.2 

71.4 

72.9 

74.7 

75.2 

76.6 

77.6 

77.6 

77.7 

76.0 

7«. 

GE 

1200 

70.3 

71.3 

72.7 

74.1 

75.9 

76.4 

77.3 

78.  F 

75.  0 

76.9 

79.2 

79. 

Gr 

1000 

70.4 

71.4 

72.3 

74.6 

75.3 

76.9 

7  6.2 

79.2 

76.2 

79.3 

79.7 

7H. 

6  00 

70.9 

71.9 

73.2 

76.1 

76.9 

77.4 

7  5  ,  d 

60.0 

30.0 

K0.  1 

80.4 

80. 

GE 

71.0 

72.0 

7  3.3 

76.3 

77.  1 

73.0 

79.4 

fiO.  7 

30.7 

BO.h 

81.1 

61. 

GE 

700 

71.3 

72.3 

73.9 

75.9 

77.7 

73.6 

50.0 

31.2 

HI.  2 

B  1 . 3 

31.7 

61. 

GE 

600 

72.1 

73.3 

76.2 

7  7.3 

79.  1 

30.0 

81.4 

32.7 

32.7 

82.3 

63.1 

83. 

GE 

600 

77.  7 

73.9 

76.5 

73.3 

3  0.9 

3 1.3 

8  3.9 

65.  1 

36.1 

35.2 

85.6 

85. 

GE 

400 

7’.  3 

7  4  •  6 

76.  7 

79.  5 

32.  1 

’3.4 

P6.0 

37.7 

37.9 

OF.O 

.68.3 

38. 

GF 

300 

73.4 

74.7 

77.0 

79.9 

33.1 

35 . 0 

“  3 . 4 

90.  ? 

90.9 

91.0 

91.4 

91. 

'%7  E 

200 

73.4 

74.7 

77. V 

30.2 

5  3.4 

35.3 

8  9.2 

91.6 

92.9 

9  3.6 

94.6 

94. 

GE 

100 

73.4 

74.7 

7  7.2 

"><J .  2 

*3  3  •  4 

35.3 

39.2 

91.6 

92.9 

93.7 

94.9 

95. 

Gr 

000 

73.4 

74.7 

77.2 

30.2 

33.4 

35.3 

3  9.2 

91.6 

92.9 

93.7 

94.9 

96. 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


P  -  2  -  73 


i 


PERCENTAGE  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


:  K. 

I.  SAWYE 

R  AF6 

MI 

PERIOD 

QF  record:  , 

4UG  78  - 

JUL  86 

♦  fj 

month: 

SEP 

HOURS: 

00-02 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

'•/  - 

GE 

GE 

OF 

GE 

GE 

GE 

GF 

GF 

GE 

GE 

GE 

3 

2  1/2 

2 

l  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

v',7 

49.0 

4  9.9 

o 

o 

lT> 

Vjl 

O 

O 

50.1 

50.3 

50.3 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

Sl.l 

5  2.0 

52.1 

52.1 

52.2 

52.4 

52.4 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

5  3.  s 

51.1 

52.0 

52.  1 

52.  1 

52.2 

52.4 

52.4 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

5  0. « 

51.1 

5  2.0 

52.  1 

52.1 

52.2 

52.4 

52.4 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

'>1.0 

51.7- 

52.4 

52.6 

52.6 

52.7 

52.9 

52.9 

53.1 

53.1 

53.1 

53.  1 

SI  .  7 

52.0 

52.9 

53.0 

53.0 

53.1 

53.3 

53.3 

53.6 

53.6 

63.6 

53.6 

s  3.3 

53.7 

64.6 

54.7 

54.7 

54.8 

55.0 

55.0 

55.2 

65.3 

55.4 

55.4 

1t  4  •  4 

r'4.  1 

55.7 

5C  ,  5 

5  5.8 

55.9 

56.  1 

56.  1 

56.3 

56.4 

56.6 

56.6 

•T  1 

56.2 

6  7.  1 

57.2 

57.2 

57.3 

57.6 

57.6 

57.6 

57.9 

53.0 

58.0 

'7.4 

“37. « 

5  6.7 

58.3 

53.6 

53.9 

59.1 

59.1 

59.3 

59.4 

59.6 

59.6 

s  ■  •  .  3 

SB.  7 

5  9.6 

60.0 

60.0 

60. 1 

60.3 

60.3 

60.6 

60.7 

60.8 

60.8 

‘j  )  •  4 

6  C  •  6 

62.0 

62.  U 

62.8 

62.9 

63.1 

63.1 

63.3 

63.4 

63.6 

63.6 

6  1  .  B 

62.2 

6  3.4 

64.2 

64.2 

54.3 

64.6 

64.6 

64.8 

64.9 

65.0 

65.0 

55  .  3 

6  5.5 

6  7.0 

6  7.4 

67.6 

67.9 

68.1 

68.1 

68.3 

68.4 

68.6 

68.6 

S'  .0 

66.  7 

67.9 

68,  7 

63.  7 

66.8 

69.0 

69.0 

69.2 

69.3 

69.4 

69.4 

h  7  •  4 

6  7.9 

65.1 

70.0 

70.0 

70.1 

70.3 

70.3 

70.6 

70.7 

70.8 

70.8 

6  7.  I 

69.6 

70.6 

71.7 

71  .  7 

71.8 

72.0 

72.0 

72.2 

72.3 

72.4 

72.4 

71.6 

72.  3 

7  3.7 

74. 6 

~f  »  b 

74.7 

74,9 

74.9 

75.1 

75.2 

75.3 

75.3 

77.4 

73.0 

74.3 

75.2 

75.2 

7C.  3 

75.6 

75.6 

75.8 

75.9 

76.0 

76.0 

74./ 

75.2 

76.6 

77.6 

77.6 

77.7 

76.0 

78.0 

78.2 

78.3 

78.4 

78.4 

74.0 

76.4 

77.3 

78.3 

73.3 

78.9 

79.2 

79.2 

79.4 

79.6 

79.7 

79.7 

’  :> .  3 

76.9 

74.2 

79.2 

79.2 

74.3 

79.7 

79.7 

79.9 

80. 0 

60.  1 

60.  1 

7->.  7 

77.4 

7  3.6 

80.0 

30.0 

«0.  1 

80.4 

80.4 

80.7 

80.8 

60.9 

eo.9 

77.  1 

75.0 

74.4 

80.  7 

80.7 

8  0.8 

81,1 

61.1 

81.3 

81.4 

81.6 

81.6 

77.7 

7  3.6 

50.0 

31.2 

81.2 

31.3 

31.7 

61.7 

31.9 

82.0 

82. 1 

82.1 

74.  1 

30.0 

31.4 

82.  7 

32.7 

32.3 

63.1 

83.1 

83.3 

83.4 

83.6 

83.6 

40.  1 

31.6 

6  3.9 

65. 1 

35.1 

u5.2 

6  5.6 

85.6 

85.9 

86.0 

86.1 

86.  1 

4  2.1 

43.4 

o  6 . 0 

37.7 

37.9 

O-’.O 

58.3 

88.3 

88.8 

86.9 

69.0 

89.0 

H.  1 

35.0 

a  6 . 4 

90.  2 

90.9 

91.0 

91.4 

91.6 

92.1 

92.8 

93.1 

93.2 

•>3.4 

35.3 

6  9.2 

91.6 

92.9 

9  3.6 

94.6 

94.8 

95. P 

96.6 

97.3 

97.6 

3  3.4 

55.3 

39 . 2 

91.6 

92 . 9 

93.7 

94.9 

95.  1 

96.3 

97.1 

98.0 

99.2 

•">  ?  •  *f 

65.3 

3  4.2 

91.6 

92.9 

93.7 

94.9 

95.1 

96.3 

97.1 

96.0 

100.0 

OPERATING  LOCATION  _«A"  __  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIB 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER : 

727435 

STATION  NAME!  K. 

I.  SAWYER  AF8 

MI 

PERIOD 

OF  RECORO!  AUG  7 

L  ST 

TO  UTC 

:  *  5 

month: 

SEP 

HOURS: 

03-0 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

Gfc 

GE 

G 

FFET 

7 

6 

6 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

l  1/4 

1 

3/4 

5/ 6 

1/ 

NO 

CEIL 

42.0 

4272 

42.7 

43.0 

44 .3 

44.7 

45.1 

45.4 

45.8 

46.1 

46.3 

46.3 

46 

GE 

20000 

43.6 

43.8 

44.2 

44.7 

46.1 

46.4 

4b. 9 

47.2 

47.6 

47.9 

48.1 

48.1 

48 

GE 

18000 

43.8 

44.0 

44.4 

44.  9 

45.3 

46.  7 

47.  1 

47.4 

47.3 

48.  1 

48.3 

48.3 

48 

GE 

16000 

43.9 

44.2 

44.7 

45.2 

46.7 

47.0 

47.4 

47.3 

48.1 

48.4 

48.7 

4e.7 

49 

GE 

14000 

44.2 

44.6 

45. C 

4  6  •  6 

47.0 

47.3 

47.8 

48.4 

48.8 

49.1 

49.3 

49.3 

49 

GE 

12000 

45.1 

45.4 

46.2 

46.6 

43.2 

48.6 

49.  1 

49.3 

50.  1 

50.4 

50.  7 

50.  7 

51 

GF 

10000 

46  •  6 

4  7 . 0 

47.3 

48.  3 

49.3 

50.  1 

50.7 

51.3 

51.7 

52.0 

52.2 

52.2 

52 

GE 

9000 

47.  1 

47.6 

43.4 

49.1 

50.3 

51.1 

51.7 

52.3 

52.7 

53.0 

53.2 

53.2 

53 

GE 

*000 

49.2 

49.7 

50.6 

51.3 

53.1 

53.4 

54.0 

54.7 

55.0 

55.3 

55.6 

55.6 

55 

GE 

7000 

50.1 

50.7 

51.6 

52.3 

54.1 

54.4 

55.0 

55.7 

56.0 

56.3 

56.6 

56.6 

56 

GE 

6000 

50.9 

51.4 

52.4 

53.2 

55.0 

55.3 

55.9 

56.6 

56.9 

57.2 

57.4 

57.4 

57 

GE 

sooo 

62.2 

53.0 

54.4 

55.3 

57.1 

57.4 

58.0 

58.  7 

59.0 

59.3 

59.6 

59.6 

59 

GE 

4900 

63.6 

64.3 

55.3 

56.7 

53.6 

5  8.9 

59.4 

60.  1 

60.4 

60.8 

61.0 

61.0 

61 

GE 

4000 

66.2 

67.0 

63.6 

59.4 

61.3 

61.7 

62.3 

62.9 

63.2 

63.6 

63.8 

63.8 

64 

GE 

3600 

57.1 

67.9 

59.4 

60.4 

62.3 

62.7 

63.2 

63.9 

64.2 

64.6 

64.8 

64.6 

65 

GE 

3000 

5? .  6 

69.3 

61.1 

62.1 

64.0 

64.3 

64.9 

65.6 

65.9 

66.2 

66.4 

66.4 

66 

GE 

2600 

60.8 

61.7 

63.7 

64.9 

67.0 

67.3 

63.0 

68.7 

69.0 

69.3 

69.6 

69.6 

69 

GE 

2000 

63.3 

64.2 

66.3 

67.7 

70.  1 

70.4 

71.1 

71.9 

72.2 

72.6 

72.8 

72.9 

73 

GF 

1800 

63.6 

64.4 

66.6 

67.9 

70.4 

70.3 

71.4 

72.2 

72.6 

72.9 

73.1 

73.1 

73 

GE 

1500 

65.2 

66.1 

68.2 

69.6 

72.4 

72.8 

73.4 

74.2 

74.6 

74.9 

75.1 

75.1 

75 

GE 

1200 

65.3 

06  •  3 

68  •  6 

69.9 

72.9 

73.2 

73.9 

74.8 

75.1 

75.4 

75.7 

75.7 

7o 

GE 

1000 

66.2 

67.2 

69.4 

70.9 

73.9 

74.2 

75.2 

76.  1 

76.4 

76.8 

77.0 

77.0 

77 

GE 

900 

66.4 

67.4 

69.7 

71 . 2 

74.2 

74.6 

75.7 

76.6 

76.9 

77.2 

77.4 

77.4 

77 

Gc 

800 

66.8 

6  7.3 

70.2 

7 17  3  _ 

75.0 

75.6 

7  7.0 

77.9 

73.2 

78.6 

78.8 

78.8 

79 

GE 

700 

67.1 

63.1 

70.7 

72.4 

75.7 

76.2 

77.7 

78.6 

7*.9 

79.2 

79.4 

79.4 

79 

GE 

600 

68.2 

69.2 

72.2 

74.6 

78.1 

73.7 

80.2 

81.2 

81.6 

91.9 

82.1 

32.1 

82 

GE 

500 

66.3 

69.  8 

73.3 

75.7 

79.8 

80.4 

32.  3 

83.6 

83.9 

84.2 

84.4 

84.4 

84 

GE 

400 

63.8 

69.3 

73.3 

76.2 

81.1 

81.8 

84.4 

86. 1 

36.6 

97.  1 

87.3 

87.3 

87 

GF 

300 

69.2 

7077 

■7474 

T770 

3'? .  3 

*5771 

87.0 

. 39.1 

89.9 

90.6 

90.9 

90.8 

91 

GE 

200 

69.2 

70.2 

74.4 

77.  1 

82.6 

83.8 

88.2 

91.1 

92.7 

93.4 

94.4 

94.4 

95 

GE 

100 

69.2 

70.2 

74.4 

77.1 

82.6 

83.6 

88.2 

91.1 

92.7 

93.6 

94.8 

94.8 

95 

OF 

000 

69,2 

70.2 

74.4 

7  7.  1 

32.6 

83.3 

CD 

03 

• 

l\J 

91.1 

92.7 

93.6 

94.8 

>0 

* 

• 

CD 

95 

TOTAL  NUM3ER  OF  OBSERVATIONS  900 


-  74 


I 


D  -  2 


PERCENT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


ION  NAMES  K.  : 
T 3  UTCS  +  6 

I.  SAWYER  AFB 

MI 

PERIOD 

month: 

OF  RECORD:  AUG  78  - 
SEP  HOURS:  03-05 

JUL  88 

GE 

0 

0  7~ 

4 

VISIBILITY  IN 

GE  GE  G£ 

3  21/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/6 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

43.0 

44.3 

44. 

7 

45.  1 

45.4 

45. 

3 

46.1 

46.3 

46.3 

46.7 

46.9 

47.0 

47.0 

44. 7 

46.1 

46  • 

4 

46.9 

47.2 

47. 

6 

47,9 

48.1 

48.1 

48.4 

48.7 

48.8 

48.6 

44.  9 

46*3 

46. 

7 

47.  1 

47.4 

47. 

8 

48.  1 

48.3 

48.3 

48.7 

48.9 

49.0 

49.0 

45.2 

46.7 

47. 

0 

47.4 

47.3 

48. 

1 

48.4 

48.7 

48.7 

49.0 

49.2 

49.3 

49.3 

'-*  ^  •  0 

47.0 

47. 

3 

47.8 

48.4 

48. 

8 

49.1 

49.3 

49.3 

49.7 

49.9 

50.0 

50.0 

4  4  ,  *3 

48.2 

48. 

6 

49.  1 

49.8 

50. 

1 

50.4 

50.7 

50.  7 

51.0 

51.2 

51.3 

51.3 

4  3.3 

4  9.8 

50. 

l 

50.7 

51.3 

51. 

7 

52.0 

52.2 

52.2 

52.6 

52.8 

52.9 

52.9 

49.1 

80.  8 

51. 

1 

51.7 

52.3 

52. 

7 

53.0 

53.2 

53.2 

53.6 

53.8 

53.9 

53.9 

”1.3 

53.1 

53. 

4 

54.0 

54.7 

55. 

0 

55.3 

55.6 

55.6 

55.9 

56. 1 

56.2 

56.2 

v2.3 

34.1 

54. 

4 

85.0 

55.7 

56. 

0 

56.3 

56.6 

56.6 

56.9 

57.1 

57.2 

57.2 

‘3.2 

55.0 

55. 

3 

55.9 

56.6 

56. 

9 

57.2 

57.4 

57.4 

57. e 

58.0 

58.1 

58.1 

4^,3 

57.1 

57. 

4 

53.0 

58.7 

59. 

0 

59.3 

59.6 

59.6 

59.9 

60.  1 

60.2 

60.2 

46.7 

58.6 

58. 

9 

59.4 

60.  1 

60. 

4 

60.8 

61.0 

61.0 

61.3 

61.6 

61.7 

61.7 

S9.4 

61.3 

61. 

7 

_  62.2 

62.9 

63. 

2 

63,6 

63.8 

63.8 

64.1 

64.3 

64.4 

64.4 

■>0.4 

62.3 

62. 

7 

63.2 

63.9 

64. 

2 

64.6 

64.8 

64.8 

65.1 

65.3 

65.4 

65.4 

62.1 

64.0 

64. 

3 

64.9 

65.6 

65. 

9 

66,2 

66.4 

66.4 

66.8 

67.0 

67.1 

67.1 

44.  1 

67.0 

67. 

3 

63.0 

68.  7 

69. 

0 

69.3 

69.6 

69.6 

69.9 

70.  1 

70.2 

70.2 

4  7.7 

70.1 

70. 

4 

71.1 

71.9 

72. 

2 

72.6 

72.8 

72.8 

73.1 

73.3 

73.4 

73.4 

6  7.9 

70.4 

70. 

3 

71.4 

72.2 

72. 

6 

72.9 

73.1 

73.1 

73.4 

73.7 

73.8 

73.3 

•>9.6 

72.4 

72. 

8 

73.4 

74.2 

74. 

6 

74,9 

75.1 

75.1 

75.4 

75.7 

75.8 

75.8 

6 '» .  9 

72.9 

73. 

2 

73.9 

74.8 

75. 

1 

75,4 

75.7 

75.7 

7o.O 

76.2 

76.3 

76.3 

70.9 

73.9 

74. 

2 

75.2 

76.  1 

76. 

4 

76.8 

77.0 

77.0 

77.3 

77.6 

77.7 

77.7 

71.2 

74.2 

74. 

6 

75.7 

76.6 

76. 

9 

77.2 

77.4 

77.4 

77.8 

78.0 

78.1 

78.1 

71.3 

75.0 

75. 

6 

7  7.0 

77.9 

78. 

2 

7376 

78.8 

78.  S 

79.1 

79. 3 

7974 

79.4 

72.4 

75.7 

76. 

2 

77.7 

78.6 

78. 

9 

79.2 

79.4 

79.4 

79.8 

80.0 

80.1 

30. 1 

74.6 

78.1 

78. 

7 

80.2 

81.2 

ei. 

6 

91.9 

32.1 

32.1 

82.4 

82.7 

82.8 

82.8 

"3.7 

79.8 

80. 

4 

82.3 

83.6 

83. 

o 

84.2 

84.4 

84.4 

84.8 

85.0 

65.1 

85.2 

7  6.2 

81.1 

81. 

8 

84.4 

86. 1 

36. 

6 

97,  1 

87.3 

87.3 

87.7 

87.9 

86.2 

88.3 

7  7.0 

‘137.3 . ” 

33. 

1 

"~87~.Tr 

‘  37.1 

<397 

9 

90. 6  ' 

90.3 

‘  9078 

9rr?~ 

91 .6“ 

9771 

“  977  8“ 

77.  1 

82.6 

83. 

8 

88.2 

91.1 

92. 

7 

93,4 

94.4 

94.4 

95.3  . 

96.0 

96.4 

98.0 

77.1 

82.6 

83. 

8 

88.2 

91.1 

92. 

7 

93.6 

94.8 

94.8 

95.6 

96.7 

97.2 

99.3 

77.  I 


32.6  83.3  88.2  91.1  92.7  93.6 


94.8  94.6  98.8  96.7  97.2  100.0 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBII 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AF3  MI  PERIOD  OF  RECORDS  AUG  78 

_  L ST  TO  UTC :  ♦  5  MONTHS  SEP  HOURS:  06-08 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

GF 

6 

CE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 

CE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/9 

i  •  •  •  • 

Gt 

1/2 

NO 

CEIL 

34.3 

34/3 

35.7 

36.1 

37 . 0 

37.0 

37.3 

38.0 

38.8 

38.3 

39. 1 

39.2 

39. 

GE 

20000 

37.1 

37.  f 

“3376 

39.6 

40.7 

40.  7 

41.0 

41.8 

42.3 

42.8 

43.  1 

43.2 

43. 

GE 

18000 

37.6 

38.  1 

39.0 

40.0 

41.1 

41.1 

41.4 

42.2 

43.2 

43.2 

43.6 

43.7 

43. 

GE 

16000 

37.9 

38.4 

39.4 

40.4 

41.6 

41.6 

41.9 

42.7 

43.7 

43.7 

44.0 

44.1 

44. 

GE 

14000 

38.  1 

38.7 

39.7 

40.7 

41.8 

41.8 

42.1 

43.2 

44.2 

44.2 

44.6 

44.7 

44. 

GE 

12000 

33.7 

39.2 

40.4 

41.4 

42.6 

42.6 

42.9 

44.0 

45.1 

45.1 

45.6 

45.7 

46. 

GE 

10000 

41.3 

42.1 

43.4 

44.4 

45.6 

45.6 

45.9 

47.0 

43.1 

48.1 

48.6 

48.7 

49. 

GE 

9000 

42.3 

43.1 

44.4 

45.4 

46.6 

46.6 

46.9 

49.0 

49.  1 

49.1 

49.6 

49.7 

50. 

GE 

9000 

45.2 

46.2 

47.6 

49.6 

50.0 

50V3 

5  0.4 

51.6 

52.8 

52.9 

53.3 

53.4 

53. 

GE 

7000 

45.  B 

46.9 

48.2 

49.  3 

50.9 

50.9 

51.3 

52.4 

53.7 

53.8 

54.3 

54.4 

54. 

GE 

6000 

46.4 

47.4 

49.1 

50.4 

52.0 

52.0 

52.4 

53.6 

54.3 

54.9 

55.4 

55.6 

55. 

GE 

5000 

40 . 3” 

5  0.6 

52.4 

54.2 

56.0 

56 . 0 

56.4 

57.6 

59.8 

58.9 

59.4 

5q.  6 

59. 

GF 

4*00 

50.4 

51.7 

83.9 

55.7 

57.6 

57.6 

59.1 

59.2 

60.4 

60.6 

61.1 

61.2 

61. 

GF 

*000 

52.6 

54.0 

56.  1 

58.  1 

60.1 

60. 1 

60.  7 

61.8 

63.0 

63.1 

63.8 

63.9 

64. 

G£ 

3500 

53.1 

54.  b 

56.7 

53.  7 

60.8 

60.9 

61.4 

62.6 

63.8 

63.9 

64.6 

64.7 

65. 

GE 

3000 

55.2 

56.7 

58.8 

60.9 

62.9 

63.0 

63.6 

64.7 

65.9 

66.0 

66.7 

66.8 

67. 

GE 

2500 

57.9 

59.4 

61.6 

63.6 

65.7 

65.8 

66.3 

67.4 

63.7 

68.8 

69.4 

69.6 

69. 

GE 

2000 

60.0 

61.7 

63.9 

66.9 

68.2 

69.3 

6b. 9 

70.0 

71.3 

71.4 

72.1 

72.2 

72. 

GE 

1900 

60.3 

62.0 

64.2 

66.2 

69.6 

68'.  7 

69.2 

70.  3 

71.7 

71.8 

72.4 

72.6 

72. 

GE 

1500 

61.4 

63.1 

65.3 

67.  7 

70. 1 

70.2 

70.9 

72.1 

73.4 

73.6 

74.2 

74.3 

74. 

GE 

1200 

62.9 

64.7 

67.0 

69.3 

72.0 

72.1 

72.3 

74.1 

75.4 

75.6 

76.2 

76.3 

76. 

Gt 

1000 

64.2 

66.  1 

69.4 

70.  8 

73.9 

74.  1 

74.9 

76.4 

77.9 

77.9 

78.6 

78.7 

79. 

GE 

900 

64.  7 

66  •  6 

69.9 

71.2 

74.4 

74.7 

75.4 

77.  1 

78.4 

79.6 

79.2 

79.3 

79. 

GE 

800 

65.0 

66.9 

69.2 

71.6 

74.9 

75.2 

76.  1 

77.9 

79.3 

79.4 

90.1 

80.2 

60. 

GE 

700 

65.3 

67.2 

69.6 

72.3 

76.0 

76.3 

77.3 

79.2 

80.7 

60.8 

61.4 

81.6 

81. 

GE 

600 

65.7 

6  7.7 

70.2 

73.3 

77.3 

78.2 

79.2 

31.1 

82.6 

82.7 

83.3 

83.4 

83. 

GE 

500 

66.1 

"  69.1 

71.0 

'  74.2 

79.1 

79.7 

91.0 

83.  3 

85.0 

85.  1 

85.9 

85.9 

86. 

GE 

400 

66.6 

68.7 

71.9 

75.1 

30.0 

80.7 

92.2 

84.8 

86.7 

97.1 

87.8 

87.9 

88. 

GE 

300 

66.9 

69.0 

72.7 

76.0 

81.6 

82.7 

84.9 

98. C 

90.7 

91.4 

92.1 

92.2 

92. 

GE 

200 

66.9 

69.1 

72.9 

76.2 

81.3 

83.0 

85.4 

89. 1 

91.9 

92.9 

93.9 

94.4 

95. 

GE 

100 

66.9 

69.1 

72.9 

76.2 

91,8 

83.0 

85.6 

89.3 

92.1 

93.1 

94.1 

94.8 

95. 

GE 

•  •  < 

000 

66.9 

69.  1 

72.9 

76.2 

81.3 

33.0 

85.6 

89.3 

92.1 

93.1 

94.1 

94.8 

95. 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


T I  ON  NAME:  K.  I.  SAHYER  AF3  Ml'"  ‘  PER IOO  OF  RECORDS  '  AUG  78' -  JUL  Be 

TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP  HOURS:  06-00 


GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  1 

GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

Gt 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

Jo  *  i 

T7.0" 

37.0 

37.3 

38. 

0 

33. 

8 

38.  a 

39.1 

39.2 

39.4 

39.4 

39.4 

39.6 

39.6 

40.7 

40.  7 

41.0 

41. 

0 

42. 

3 

42.8 

43.1 

43.2 

43.4 

43.4 

43.6 

43.7 

40.0 

41.1 

41.1 

41.4 

42. 

2 

43. 

2 

43.2 

43.6 

43.7 

43.9 

43.9 

44.0 

44.  1 

40.4 

41.6 

41.6 

41.9 

42. 

7 

43. 

7 

43.7 

44.0 

44.1 

44.3 

44.3 

44.4 

44.6 

40.7 

41.3 

41.8 

42.1 

43. 

2 

44. 

2 

44.2 

44.6 

44.7 

44.9 

44.9 

45.0 

45.1 

41.4 

42.6 

42.6 

42.9 

44. 

0 

45. 

1 

45.1 

45.6 

45.7 

46.0 

46.0 

46.2 

46.3 

4  4,4 

45.6 

45.6 

45.9 

47. 

0 

43. 

1 

48.1 

48.6 

48.7 

49.0 

49.0 

49.2 

49.3 

45.4 

46.6 

4  6*6 

46.9 

43. 

0 

49. 

1 

49.1 

49.6 

49.7 

50.0 

50.0 

50.2 

50.3 

4  =.6 

50.0 

60.3 . 

50.4 

51. 

6 

52. 

3 

52.9 

53.3 

53.4 

53.8 

53.8 

54.0 

54.1 

49.  3 

50.9 

50.9 

51.3 

52. 

4 

53. 

7 

53.3 

54.3 

54.4 

54.8 

54.  e 

55.0 

55.1 

50.4 

52.0 

52.0 

52.4 

53. 

6 

54. 

3 

54.9 

55.4 

55.6 

55.9 

55.9 

56.1 

56.2 

5  4.3 

56.0 

56.0 

56.4 

57. 

6 

53. 

a 

53.9 

59.4 

59.6 

59.9 

60.0 

60.2 

60.3 

5  5.7 

5  7.6 

57.6 

53.1 

59. 

2 

60. 

4 

60.6 

61.1 

61.2 

61.6 

61.7 

61.9 

62.0 

5  5.1 

60.1 

60.  1 

60.  7 

61. 

3 

63. 

0 

63.1 

63.8 

63.9 

64.2 

64.3 

64.6 

64.7 

5^.7 

60.3 

60.9 

61.4 

62. 

6 

63. 

8 

63.9 

64.6 

64.7 

65.0 

65.1 

65.3 

65.4 

60.3 

62.9 

63.0 

63.6 

64. 

7 

65. 

9 

66.0 

66.7 

66.8 

67.1 

67.2 

67.4 

67.6 

•  6 

65.7 

65.0 

66.3 

67. 

4 

68. 

7 

60.8 

69.4 

69.6 

69.9 

70.0 

70.2 

70.3 

:>5.9 

63.2 

63.3 

66.9 

70. 

0 

71. 

3 

71.4 

72.1 

72.2 

72.6 

72.7 

72.9 

73.0 

66. 2 

63.6 

63.7 

69.2 

70. 

3 

71. 

7 

7i. e 

72.4 

72.6 

72.9 

73.0 

73.2 

73.3 

67.7 

70.1 

70.2 

70.9 

72. 

1 

73. 

4 

73.6 

74.2 

74.3 

74.7 

74.6 

75.0 

75.1 

69.3 

I 

72.0 

72.1 

72.3 

74. 

1 

75. 

4 

78.6 

76.2 

76.3 

76.7 

76.8 

77.0 

77.1 

73.3 

73.9 

74.1 

74.9 

76. 

4 

77. 

3 

77.9 

78.6 

78.7 

79.0 

79.1 

79.3 

79.4 

71.2 

74.4 

74.7 

75.4 

77. 

1 

70. 

4 

78.6 

79.2 

79.3 

79.7 

79.8 

80.0 

80.1 

71.6 

74.9 

75.2 

76.  1 

77. 

9 

79. 

3 

79.4 

80.1 

80.2 

80.6 

80.  7 

80.9 

81.0 

77.3 

76.0 

76.3 

77.3 

79. 

2 

00. 

7 

60.8 

81.4 

81.6 

81.9 

82.0 

82.3 

02.4 

73.3 

77.3 

70.2 

79.2 

31. 

1 

32. 

6 

82.7 

83.3 

83.4 

83.8 

83.9 

84.2 

84.3 

74.2 

79. 1 

79.7 

ei.o 

83. 

3 

85. 

0 

85.  1 

85.8 

85.9 

86.2 

86.3 

86.7 

86.8 

76.1 

30.0 

80.7 

82.2 

84. 

8 

86. 

7 

37.1 

87.8 

87.9 

88.3 

88.4 

88.0 

88.9 

76.0 

31.6 

82.7 

'84.9 

33. 

C 

90. 

7 

91.4 

92.1 

92.2 

92.8 

92.9 

93.2 

93.8 

76  •  7 

31.3 

83.0 

85.4 

89. 

1 

91. 

9 

92.9 

93.9 

94.4 

95.6 

95.8 

96.4 

98.0 

76.2 

31.3 

83.0 

85.6 

89. 

3 

92. 

1 

93.1 

94.1 

94.8 

95.9 

96.3 

97.3 

99.7 

76.2 

31.0 

33.0 

85.6 

89. 

>  •  •  •  • 

3 

«  •  * 

92. 

»  •  •  •  • 

1 

•  •  4 

93.  1 

94.1 

94.8 

95.9 

96.3 

97.3 

100.0 

TOO 
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OPERATING  LOCATION  “A" _ _ _ PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIf 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  1 

NUMBER: 

727635 

STATION  NAMF:  K. 

I.  SAWYER  AF3 

Ml 

PERIOD 

OF  RECORO •  AUG  1 

— 

- - - 

- - 

— 

_ L  ST 

TO  UTC 

:  +  5 

.  -  . 

..  . 

MONTH: 

SEP 

HOURS: 

09- 1 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GF 

GE 

GF 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

( 

FEET 

7 

6 

5 

6 

_ 3 _ 

2  1/2 

_ 2 

1  1/2 

1  1/6 

1 

3/6 

5/8 

1> 

NO 

CEIL 

_  35.0 

35.9 

36.6' 

36.6 

36 . 9 

3772 

37.2 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

31 

GE 

20000 

38.7 

39.6 

60. 3 

60.  7 

61.2 

61.6 

61.6 

61.3 

61.3 

61.8 

61.9 

61.9 

6; 

GE 

13000 

38.9 

39.8 

60.6 

60.9 

61.6 

61.9 

62.0 

62.3 

62.3 

62.3 

62.6 

62.6 

6i 

GE 

16000 

39.1 

60.0 

60.8 

61.2 

61.9 

62.2 

62.3 

62.7 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

6< 

GE 

16000 

39.9 

60.8 

61.6 

62.1 

62.8 

63.1 

63.6 

63.8 

63.3 

63.8 

63.9 

63.9 

6-1 

GE 

12000 

61.0 

61.9 

62.7 

63.3 

66.0 

66.3 

66.7 

65.0 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

61 

GE 

10000 

62.9 

6  3.9 

66.3 

66.6 

66.2 

66 .6 

46. 9 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

61 

GE 

9000 

63.2 

66.2 

65.1 

65.5 

66.6 

66.9 

67.2 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

61 

GE 

ROOO 

66.  1 

67.2 

68.7 

69.6 

50. ”2“ 

50.6 

51.1 

51.6 

51.6 

51.6 

51.7 

51.7 

51 

GE 

7000 

67.9 

69.0 

50.6 

51.3 

52.6 

52.8 

53.3 

53.3 

53.9 

56.0 

56.  1 

56.1 

5* 

GE 

6000 

68.6 

69.7 

51.3 

62.1 

53.2 

53.6 

56.1 

56.6 

56.7 

56.8 

56.9 

56.9 

5? 

GE 

9000 

69.  r 

50.  « 

53.1 

5  3.9 

55.3 

55.8 

56.3 

56.8 

56.9 

57.0 

57.1 

57.1 

51 

GE 

6900 

50.3 

51.6 

53.9 

66.7 

56.1 

56.6 

57.  1 

57.6 

57.7 

57.8 

57.9 

57.9 

5‘ 

GE 

6000 

51.9 

53.2 

55.8 

56.  7 

53.2 

56.7 

59.2 

60.0 

60. 1 

60.2 

60.3 

60.3 

6( 

GE 

3900 

53.  1 

56.6 

57.0 

57.9 

59.4 

59.9 

60.6 

61.2 

61.3 

61.6 

61.6 

61.6 

61 

GE 

3000 

55.8 

57.2 

59.9 

60.9 

62.6 

63.1 

63.7 

66.6 

66.6 

66.7 

66. e 

66.8 

6* 

GE 

2900 

57.6 

59.0 

61.9 

62 . 9 

66.6 

65.  1 

65.7 

66.6 

66.6 

66.7 

66.3 

66.8 

6< 

GE 

2000 

61.2 

62.7 

65.3 

66.8 

63.6 

69.2 

69.9 

70.7 

70.8 

70.9 

71.0 

71.0 

7] 

GE 

1800 

62.1 

6  3.6 

66.3 

6  7.9 

~69.T 

70. 3 

71.0 

71.8/ 

71 . 9 

72.0 

72.1 

72.1 

7; 

Gc 

1500 

66.6 

65.9 

69.6 

70.6 

72.6 

73.2 

73.9 

76.7 

76.8 

76.9 

75.0 

75.0 

7! 

GE 

1200 

66.8 

68.2 

71  .b 

72.9 

76.9 

75.7 

76.3 

77.  1 

77.2 

77.3 

77.6 

77.6 

71 

GE 

1000 

68.3 

69.8 

73.6 

76.9 

77.1 

78.0 

73.7 

79.6 

79.6 

79.7 

79.8 

79.8 

T 

GE 

900 

69.2 

70.8 

76.6 

76.0 

7-3.6 

79.  3 

80.0 

80.8 

30.9 

31.0 

81.1 

31.1 

81 

GE 

900 

70.6 

72.0 

76.0 

77.8 

BO. 2 

81.2 

82.2 

33.0 

83.1 

33.2 

83.3 

83.3 

8' 

GE 

700 

71.1 

72.7 

76.7 

73.6 

31.3 

92.6 

83.  7 

86.7 

86.8 

86.9 

85.0 

85.0 

9* 

GE 

600 

71.7 

73.2 

7  7.3 

30.2 

33.7 

86.8 

86.1 

87.2 

87.  3 

B7.6 

67.6 

87.6 

81 

GE 

900 

72.1 

76.1 

79.1 

SI.  9 

35.6 

86.9 

88.7 

90.2 

90.6 

90.7 

90.8 

90.8 

9C 

GE 

600 

72.6 

76.6 

79.7 

32.8 

36.7 

83.  3 

90.1 

92.2 

92.7 

92.9 

93.0 

93.0 

9: 

GE 

360 

72.6 

76 . 6 

~T9 . 9 

83 «  1 

37.2 

S1iT9 

~~9TT2 

<35.1 

95.2 

95.6 

95.7 

95.7 

9? 

GE 

200 

72.6 

76.6 

80.0 

83.2 

87.6 

89.3 

91.8 

96.8 

96.6 

97.2 

97.6 

97.9 

9f 

GE 

100 

72.6 

76.6 

80.0 

33.2 

87.6 

39.3 

91.8 

96.8 

96.6 

97.3 

97.7 

99.0 

9f 

GE 

000 

72.6 

74*6 

80.0 

83.2 

37.6 

89.3 

91.3 

96.8 

96.6 

97.3 

97.7 

98.0 

9t 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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PJRCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


TION  I4MF 

::  K. 

I.  SAWYER  AFB 

MI 

PER  100 

OF  RECORD!  AUG  78  - 

JUL  88 

TO  UTC!_ 

-  ...  . 

MONTH! 

SEP 

HOURS: 

09-11 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

G  r 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

36  • 

36.9" 

37.2 

37 .2 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

AO.  7 

41.2 

41.6 

41.6 

41.9 

41.8 

41.8 

41.9 

41.9 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

40.9 

41.6 

41.9 

42.0 

42.3 

42.3 

42.3 

42.4 

42.4 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

41.2 

41.9 

42.2 

42.3 

42.7 

42.7 

42.7 

42.8 

42.8 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.1 

42.  a 

43.1 

43.4 

43.8 

43.3 

43.8 

43.9 

43.9 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

43.3 

44.0 

44.3 
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50.6 
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GE 
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37.9 
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63.3 

63.3 
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63.3 
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GE 
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GE 
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GE 
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51.6 
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GE 
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55.3 
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61.6 

63.7 

63.9 

66.2 

66.2 

66.2 

66.3 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

GE 

3500 

62.9 

66.6 

66.6 

66. 8 

6  ? .  1 

67.1 

67.1 

67.2 

67.3 

67.6 

67.6 

67.6 

GE 

3000 

65.9 

57.6 

69.9 

70.1 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

7C.9 

70.9 

70.9 

GE 

2500 

70.6 

72.3 

75.0 

75.2 

75.6 

78.6 

75.6 

75.7 

75.8 

76.0 

76.0 

76.0 

GE 

2000 

73.9 

75.7 

78.6 

75.3 

79.1 

79.  1 

79.  1 

79.2 

79.3 

79.6 

79.6 

79.6 

r,r 

1  BOO 

76.2 

76.0 

78.3 

79.  1 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.  7 

79.9 

79.9 

79.9 

GE 

1500 

76.3 

73.1 

31.3 

31.7 

82.0 

32.1 

3  2.1 

32.2 

82.3 

82.6 

92.6 

82.6 

GE 

1200 

77.9 

79.7 

33.0 

33.3 

•33.7 

83.8 

83.9 

36.0 

86.1 

86.3 

86.3 

96.3 

GE 

1000 

79.6 

91 .2 

86.9 

35.2 

25.3 

35.9 

86.2 

86.  B 

86.6 

86.7 

86.7 

96.7 

GE 

BOO 

76.9 

51.9 

35.7 

66.  1 

36.8 

86.9 

87.2 

87.3 

37. 6 

87.7 

87.7 

87.7 

GF 

BOO 

BO.  3 

B3.0 

86.9 

37.6 

83.3 

36.6 

83.9 

89.  1 

39.6 

89.  7 

99.8 

89.8 

GE 

700 

61 . 1 

83.  3 

87.2 

83.  1 

39.  1 

39.3 

69.  8 

90.2 

90.7 

90.9 

91.0 

91.0 

GE 

600 

81.2 

53. 6 

37.6 

09.0 

90.6 

90.8 

91 . 3 

92.2 

92.8 

93.0 

93.1 

93.1 

GE 

500 

PI. 7 

53. 9 

38.3 

39.9 

91.5 

92.2 

93.0 

96.0 

95.2 

95.6 

95.6 

95.6 

GF 

600 

61.7 

36.0 

38.6 

90.2 

92.3 

92.9 

93.9 

95.3 

96.  7 

96.9 

97.2 

97.2 

GE 

300 

31 . 7 

B6.0 

38  rr 

90.  3 

9T76T 

7T.T  ” 

96.6 

956.0 

97.7 

98.3 

98.7 

98.7 

GE 

200 

31.7 

36.0 

38.7 

90.3 

92.6 

93.2 

96.6 

96.  1 

98.2 

98.9 

99.3 

99.3 

GE 

100 

31.7 

36.0 

83.7 

90.3 

92.6 

93.2 

96.6 

96.1 

98.2 

96.9 

99.6 

99.6 

GE 

000 

81 . 7 

36.0 

38.7 

90.  3 

92. 6 

93.2 

96.6 

96.  1 

98.2 

98.9 

99.6 

99.6 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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T 


LI 

PERCENTAGE  FREQUENCY  of  occurrence 

OF  CEILING  VERSUS 

VISIBILITY 

FROM 

HOURLY 

G9SFR V  AT  I ONS 

Jl, 

-.A  Mi 

:  k  . 

l .  SAWYER  AF8 

MI 

PERIOD 

OP  record: 

AUG  78  - 

JUL  88 

•  *  < 

1  JTC : 

+  5 

month: 

SEP 

HOURS! 

15-17 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILFS 

,  : 

Of 

GE 

r.L 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GF 

GE 

(  «  * 

‘t 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/3 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

9 

>?.v 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

3 

1  *  •  * 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

»  >  •  4 

4  3.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

i 1 .  i 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

4  3.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

.  .  .* 

44. 3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.  3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

4  3.3 

46.fi 

46.fi 

46.9 

45.fi 

45.0 

45.fi 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

3 

•  .  i 

43.1 

4  fi  ,  1 

43.1 

49.1 

46.2 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

■  t 

49.  1 

49.1 

49.  1 

49.  I 

49.2 

49.  3 

49.3 

49.3 

49.  3 

49.3 

49.3 

49.3 

I  .  7 

31.7 

61.7 

61.7 

61.8 

51.9 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

•  .4 

33.4 

63.4 

53.4 

63.6 

53.7 

63.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

•  .  7 

34.9 

64.9 

64.9 

66.0 

55.1 

56.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

..  7 

33.9 

66.9 

R6.  9 

67.0 

67.1 

fi  7 . 3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

7 

■  * 

39,3 

69.6 

5  9.6 

59.7 

59.8 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60. 0 

1',  J 

34.2 

64  •  2 

64.2 

44.3 

64.4 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

6  7.1 

67.1 

47.1 

67.2 

67.3 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

/■'.  1 

70.4 

70.4 

70.4 

70.6 

70.  7 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

'  «  c 

73.3 

76.6 

75.4 

76.7 

75.fi. 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

7  7.1 

79.  1 

79.1 

79.2 

79.3 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

’  '.  1 

79.4 

79.4 

79.4 

79.6 

79.7 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

> 

<1.7 

^2 . 0 

32.1 

3  2.1 

32.2 

82.3 

82.6 

82.6 

82.6 

B2.6 

82.6 

82.6 

82.6 

3 

.  '7  : 

•  ^ 

33.7 

33.fi 

83.9 

94.0 

84.1 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

34.3 

84.3 

84.3 

r 

’  •  t_ 

13. 2 

r,6.9 

;i  6  •  Z 

36.3 

36.4 

86.7 

86.7 

86.7 

e6. 7 

86.7 

86.7 

86.7 

..  1 

36.3 

36.9 

67.2 

87.3 

87.4 

87.7 

87.7 

87.7 

fi  7. 7 

87.7 

87.7 

b  7 . 7 

'  7  •  4 

3  3.3 

36.4 

83.9 

09.  1 

39.4 

69.7 

89.8 

89.fi 

89.8 

89.8 

39.8 

89.8 

.  1 

39.  I 

39.3 

69,  3 

90.2 

90.7 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

90.4 

90.fi 

91.3 

92.2 

92.8 

93.0 

93.1 

93.  1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

■  >  •  t 

91.3 

92.2 

93.0 

94.0 

95.2 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

05. 6 

•  c 

92.3 

92.9 

93.9 

96.3 

96.7 

96.9 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

>  .  3 

9  ’ .  3 

90.2 

94.4 

90.0 

97.7  - 

98.3 

90.7 

~  98.7 

~98 . 7 

98.7 

98.7 

98.  7 

f  .  * 

92.6 

93.2 

94.4 

96.  1 

98.2 

99.9 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

♦  } 

92.6 

93.2 

94.4 

96.1 

98.2 

98.9 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

‘  .  3 

97.6 

93.2 

94.4 

96.  1 

98.2 

98.9 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

100. 0 

)  " 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISI9 

USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBF  R; 

727435 

STATION  NAME:  K. 
LST  TO  UTC:  ♦  5 

I.  SAHYER  AF 3 

MI 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: 
SEP  HOURS: 

AUG  7 
18-2 

CEILING 

IN 

GE 

r,E 

GF  GE  GE 

VISIBILITY  IN 

GE  GE 

STATUTE 

GE 

MILES 

GE 

OF 

GE 

GE 

G 

feet 

7 

>, 

5  _ 4 _  _ 3 

2  1/2  2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/ 

NO 

CL  IL 

42.8 

43.1 

44. 1 

44. 3 

44.3 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44 

Of: 

20000 

*7.  1 

4  7.6 

43.4 

49.1 

49.0 

50.  1 

3  J.  2 

60.2 

50. 2 

60.2 

50.2 

50.2 

60 

GF 

13000 

47.6 

4-3.2 

49.2 

40.5 

60.3 

50.6 

50.7 

40.7 

50.7 

50.7 

60.7 

50.7 

50 

GF 

18000 

47.  7 

4  3 .  3 

44. 3 

49.  7 

50.4 

50.3 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

60.9 

60.9 

8  0 

GE 

14000 

43.2 

49.0 

50.0 

50.3 

61.1 

51.4 

51.6 

51.6 

51.6 

61.6 

61.6 

51.6 

51 

GF 

12000 

50.6 

51.7 

5  2.9 

63.2 

54.1 

54.4 

54.6 

54.6 

54.6 

64.6 

54.6 

54.6 

54 

GF 

1  0000 

62.9 

5  3.1 

*4  .  O 

66.  1 

56.4 

56.6 

86.6 

56.7 

86.7 

56.7 

56.7 

56 

Gc 

9000 

62.4 

6  3.6 

56.3 

c  6. 7 

6  6.6 

56.9 

5  7.0 

5  7.0 

57.  1 

67.  1 

67.  1 

57.1 

67 

GF 

4009 

65.0 

56.  1 

67.9 

r>  •  c 

69.  1 

59.4 

8  P  » 6 

59.7 

59.9 

8.9.  S 

6Q.9 

69.9 

89 

GE 

7000 

56.0 

57.1 

6  3  .  / 

59.2 

59.1 

60.4 

6  0.6 

60.7 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60 

GE 

6000 

6  7.2 

6  4.3 

60.1 

60.4 

51.4 

61.  F 

61.9 

62.3 

62.2 

62.6 

62.6 

62.6 

62 

GE 

6000 

60.3 

61 . 3 

63.1 

63.6 

64.6 

64.9 

6  5 . 0 

68.1 

55.  3 

45.7 

65.7 

65.7 

65 

GF 

4800 

61.9 

63.1 

65.0 

65.4 

6. *5  •  4 

66.3 

66.9 

67.0 

67.2 

6  7.6 

67.6 

67.6 

67 

GE 

4000 

63.6 

65.0 

6  7.2 

47.  7 

63.  3 

69.  1 

63.4 

69.6 

69.  » 

70.  1 

70.  1 

70.1 

70 

Gc 

3500 

^6  •  0 

tj  7  •b 

69.4 

7  0.7 

71.3 

71.7 

72.0 

72.1 

72.3 

72.7 

72.7 

72.7 

72 

GE 

3000 

67.  3 

.  * 

71.1 

71.6 

72.7 

73.0 

73.3 

73.4 

73.7 

74.0 

74.0 

74.0 

74 

GF 

2500 

6  6 .  M 

70.3 

72.6 

73.  ) 

74.1 

74.4 

7  4.6 

74.9 

76.1 

75.4 

75.4 

75.4 

76 

GE 

71.7 

7  3.2 

78,  •; 

76.3 

7  7.3 

77.7 

7*3.1 

79.2 

7C.4 

78. e 

78.8 

73.3 

7;3 

GF 

1^00 

72.0 

7  3.6 

76.1 

76.6 

77.3 

76.  1 

73.6 

79.7 

7“.9 

79.2 

79.2 

79.2 

79 

Gc 

1500 

73.6 

76.1 

7  7.6 

7 ->.2 

79.9 

90.1 

“0.6 

“0.7 

80.  0 

SI. 2 

SI. 2 

31.2 

31 

GE 

1200 

76.2 

7*)  •  E-, 

79.6 

90, 0 

H  1  •  7 

*2.o 

92.4 

92.6 

52.3 

E  3 .  1 

83.1 

33.1 

83 

Oc 

1000 

7C.  6 

77.  3 

40,4 

“1.0 

9  ?  .  6 

93.1 

°  3  •  9 

64.2 

34.4 

“4.9 

34. 9 

34.9 

94 

GF 

900 

76.1 

77.“ 

80.  1 

f  1  .  7 

■63,4 

93.3 

9  4.6 

'4.9 

85.1 

96.6 

35. 6 

36.6 

65 

GE 

*00 

76.3 

73.4 

11.6 

=•2. 3 

64.3 

H4  •  7 

H  S  .  4 

5  5.  « 

36.0 

36.6 

36.6 

36.6 

6  6 

GE 

700 

77.3 

79,0 

6  2  •  0 

9.3.6 

-■•6.3 

96.1 

3  7.0 

37.4 

37.7 

66.2 

36.2 

33.2 

35 

GE 

600 

77.  7 

79.3 

82.9 

34.0 

36.9 

0  7.4 

89. 3 

39.0 

69.3 

39. 9 

90.0 

90.0 

90 

Gr 

500 

73.6 

50.7 

5  3.9 

86.  j 

3  3.4 

0  9 , 3 

90.3 

91.6 

92.1 

9  2.9 

93.2 

93.2 

93 

GF 

40  c 

79.9 

n0 . 9 

94 . 9 

96.  3 

39.6 

90.6 

91.7 

93.3 

93.9 

95.0 

95.3 

95.3 

q6 

GE 

300 

70.1 

3  1 .0 

9  6.0 

96.4 

3  9.9 

91.1 

92.4 

94.2 

94.9 

96.  7 

97.0 

97.0 

97 

GE 

200 

79.  1 

31.0 

*  ^  •  J 

36 . 4 

39.9 

91.1 

^2.4 

94.2 

95.0 

96.9 

97.4 

97.6 

93 

Gt 

100 

79.1 

11 .0 

‘;%o 

96.4 

"9.9 

91.1 

92.4 

94.2 

95.  1 

97.0 

97.7 

97.3 

96 

GF 

000 

79.  1 

31.0 

35.0 

''6.4 

99.9 

91.1 

92.4 

94.2 

95.  1 

97.0 

97.7 

97.8 

98 

TOTAL  NUMBER  GF  OBSERVATIONS  900 


4 

' 

t 

1 

! 

...  — 

- ..... 

E  T  Y 

“EPCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

OF  CEILING  VERSUS 

VISIBILITY 

/ 

FROM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

MTIJN  NAME 

:  K. 

I.  SARYER  AF3 

MI 

PfRIOO 

OF  RECORD: 

AUG  78  - 

JUL  88 

.. T  T rj  'JTC: 

♦  ft 

month: 

SEP 

HOURS: 

18-20 

N 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

sr 

j  rr 

CE 

Gt 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

1  * 

<♦ 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

<■ 

• 

1  44.3 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

t. 

. 

5  49.1 

49.0 

50. 1 

60.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

5C.2 

50.2 

f 

:  49. ‘3 

‘j  0  •  3 

ft  0 . 6 

ft  0 . 7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

1  . 

i  4  9  .  7 

ft0.4 

ftO.  ft 

ft0.9 

5  0. 9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

1  • 

.  >  0  •  3 

ftl  .  1 

ftl. 4 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

t. 

# 

j  5ft. 2 

ft4 . 1 

54.4 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

t. 

9  > 

ftft.  1 

ftfc.4 

5  7).  6 

56.6 

56.7 

5ft.  7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

• 

‘  3 .  7 

ft  ft .  6 

ftft. 9 

5  7.0 

5  7.0 

57.1 

5  7.1 

57.1 

57.1 

57.  1 

57.  1 

57.1 

57.1 

’  , 

*»o*c 

ft  9  .  1 

59.4 

59.6 

59.7 

59.9 

50.9 

5^.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

t 

, 

-  5  9 . 2 

40. 1 

60.4 

60.6 

60.7 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

’  A  /?  .  t. 

ft  1.4 

6  1 .  F 

61.9 

62.0 

62.2 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

; 

f. 

1  93.9 

64 .6 

64.9 

ftft.O 

65.1 

65.  3 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

‘■5.4 

ftft  .  4 

ftft.  3 

66.9 

67.0 

67.2 

6  7.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

'f. 

’  67.? 

ftft.  ft 

69.  1 

6  9.4 

69.6 

69.« 

70.1 

70.1 

70.  1 

70.1 

70.  1 

70.1 

70.1 

1 

•  , 

to.? 

71.3 

71.7 

72. 0 

72.1 

72.3 
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_ 

. 
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73.0 
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_ 

• 
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73.7 
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■ 
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43.5 

34.6 
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85.6 
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85.6 

85.6 

F 
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45.4 

45.  a 
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86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

■3  3 .  ft 

ftft. ft 

46.1 

3  7.0 
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97.  7 

46.2 

88.2 

88.2 

86.2 

e8.2 

88.2 

88.2 

ft  4,0 

ftfc.9 

87.4 

8F.3 

89.0 

69.3 

49.9 
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90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

-.ft.  3 

ftft. 4 

°9.  3 

90.3 

91.6 

92.1 

92.9 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

° 

<  -6.3 

90.6 

91.7 
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93.9 
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95.0 

) 

H 

1  -V,.4 

39.9 

91.1 

92.4 

94.2 

94.9 

96.7 

97.0 

97.0 

97.0 

97.  1 

07.  1 

97.2 

69.9 

91.1 

92.4 

94.2 

95.0 

96.9 

97.4 

97.6 

98.0 

98.1 

98.1 

98.6 

'  'ft.4 

°9. 9 

91.1 

92.4 

94.2 

95.  1 

97.0 

97.7 

97.3 

98.4 

98.7 

98.9 

100.0 

...J 

9  1  ft,  .  4 

89.9 

91.1 

92.4 

94.2 

95.  1 

97.0 

97.7 

97.8 

98.4 

98.7 

98.9 

100.0 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VI! 
FROM  HOURLY  OOSERVAT IONS 


STATION  NUMBER:  72743S  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFB  Ml  “  ""  PERIOD  OF  RECORD:  AUG 


- 

1ST 

TO  UTC 

:  ♦  5 

month: 

SEP 

HOURS:  21 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

M ILE  S 

IN 

GF 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET _ 

7 _ 

_ 6 

5 

4 

3 

_  2  1/2 

J 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

NO 

CEIL 

46.3 

46  •  % 

4  7.3 

46.1 

49.2 

49.4 

49.7 

50.0 

50.0 

50.1 

50. 1 

50.  1 

20000 

4~9. 0 

49.4 

60.0 

61.0 

52.2 

52.4 

52.7 

53.0 

53.0 

53.1 

53.1 

53.1 

GE 

1  3000 

49 . 0 

49.4 

50.0 

61.0 

52.2 

52.4 

52.7 

53.0 

53.0 

53.  1 

53.  1 

53.1 

GE 

16000 

49.1 

4  9.6 

50.  1 

61.1 

52.3 

52.6 

52.3 

53.1 

53.1 

63.2 

53.2 

53.2 

GE 

14000 

49.4 

49.9 

50.4 

51 .4 

52.  7 

52.9 

53.1 

53.4 

53.4 

53.6 

53.6 

53.6 

GE 

12000 

50.6 

51 . 1 

51.6 

62.3 

54.3 

54.6 

54. B 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

55.2 

GE 

10000 

62.0 

6  2.6 

63.2 

54.4 

56.0 

56.2 

56.4 

57.0 

57.0 

67.  1 

57.1 

57.1 

GE 

9000 

52.3 

53.3 

64.0 

55.2 

56.3 

57.0 

57.2 

57.8 

57.3 

67.9 

57.9 

57.9 

GE 

8000 

54".  0 

64.7 

56.3 

56.4 

53.1 

58.3 

"  5  V.  6 

'  5-9.1 

59.  1 

59.2 

59.2 

59.2 

GE 

7000 

56.4 

56.1 

56.6 

53.0 

59.6 

59.8 

60.0 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

GE 

6000 

56.6 

57.2 

5  7.9 

59.1 

60.7 

60.9 

61.1 

62.0 

62.0 

62.  1 

62.1 

62.1 

GE 

sooo 

63. 9 

r'9.6 

60.2 

61.4 

63.0 

63.2 

63.6 

64.4 

64 « 4 

64  «  6 

64.6 

64.6 

GE 

4500 

60,4 

61.1 

61.3 

63.  1 

64.7 

64.9 

65.2 

66.  1 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

GF 

4000 

63.1 

6  3.8 

64.4 

65.6 

67.3 

67.6 

68.  1 

6° .  0 

69.0 

69.  1 

69.1 

69.  1 

GE 

3500 

04.3 

65.0 

65.7 

67.0 

68.6 

63.8 

69.  3 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

GE 

3000 

65. S 

66.4 

6  7.2 

68.6 

70.2 

70.4 

71.1 

72.0 

72.0 

72.1 

72.1 

72.  1 

Gc 

2600 

67.2 

67.9 

63.9 

70.4 

72.1 

72.3 

73.1 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

GF 

2000 

69.7 

70.4 

71.6 

73.  3 

75.0 

75.3 

76.1 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

GF 

1800 

69.9 

70.7 

72.0 

73.6 

75.3 

75.7 

76.4 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

GE 

1500 

71.6 

72.3 

74.0 

75.7 

77.6 

76.0 

78.3 

30. 0 

30.0 

30.1 

80.1 

30. 1 

GE 

1200 

72.7 

7  3.6 

75.  3 

77.0 

79.0 

79.4 

80.3 

81.6 

31.6 

ei.7 

81.7 

81.7 

GE 

1000 

72.9 

73.3 

75.6 

77.  3 

79.6 

30.0 

80.9 

.82.1 

32.1 

82.2 

32.2 

82.2 

GF 

000 

73.2 

74.  1 

76.  1 

78.0 

30.3 

80.6 

81.7 

82.9 

32.9 

83.0 

83.0 

33.0 

GE 

300 

73.6 

74.4 

76.6 

7d  •  6 

81.2 

81.8 

32.7 

83.9 

83.9 

84.0 

"4.0 

34. C 

GE 

700 

73.7 

74.6 

76.6 

73.9 

81.9 

82.4 

83.3 

34.8 

84.8 

84.9 

84.9 

64.9 

GE 

600 

74.4 

76.3 

77.7 

30.  1 

33.6 

*34.1 

85.0 

36.7 

86.  7 

86  •  8 

86.8 

86.8 

GE 

500 

76.6 

76.4 

79.6 

82.4 

36 . 4 

57.2 

83.7 

90.4 

90.4 

90.9 

90.9 

90.9 

GE 

400 

76.7 

76.6 

79.7 

82.7 

36.8 

67.6 

59.3 

91.2 

91.3 

91.8 

91.8 

91." 

GE 

300 

76.7 

76.6 

7979 

-"T3T3- 

~*3T.  6 

^TFBYf-r 

90.8 

92.3" 

93.1 

93.7 

93.9 

94.0 

Gc 

200 

75.9 

76. 8 

BO. 2 

33. 3 

88.0 

89.7 

91.6 

93.3 

94.3 

95.1 

95.7 

95.9 

GE 

too 

75.9 

76.8 

80 . 2 

83.3 

83.0 

89.7 

91.8 

93.3 

94.3 

95.1 

95.7 

95.9 

GF 

000 

76.9 

76.6 

30.2 

f-3.3 

33.0 

39.7 

91.6 

93.8 

94.3 

95.1 

95.7 

95.9 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


station  name:  K. 

I.  SAWYER  AF 8 

Ml 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  78  - 

JUL  88 

L  ST 

TC  IJTCJ 

♦  5 

- . - 

... - 

- . 

month: 

SEP 

HOURS: 

21-23 

VISIBILITY  in 

STATUTE 

MILES 

f 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

", 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

.3 

48.  1 

49.2 

49.4 

4977 

50.0 

50.7) 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.2 

50.2 

.0 

51.0 

52.2 

52.4 

52.7 

53.0 

53.0 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.2 

53.2 

.3 

51.0 

52.2 

52.4 

52.7 

53.0 

53.0 

53.  1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.2 

53.2 

.  1 

51.1 

52.3 

52.6 

52.3 

53.1 

53.1 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

5372 

53.3 

53.3 

.  4 

51.4 

52.7 

52.9 

53.1 

53.4 

53.4 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.7 

53.7 

•  '■> 

52. 8 

54.3 

54.6 

54.8 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.3 

55.3 

54.4 

5670 

56.2 

56.4 

”  57. 0 

57.0 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

.  3 

55.2 

56.0 

57.0 

67.2 

57.8 

57.3 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

58.0 

58.0 

.  3 

5b. 5 

53.1 

58.3 

53.6 

59.1 

59.1 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

5972 

"5971 

59.3 

• 

53.0 

59.6 

59.8 

60.0 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.8 

60.8 

.  ) 

50.1 

60.7 

60.9 

61.1 

62.0 

62.0 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.2 

62.2 

.  2 

61.4 

63.0 

63.2 

63.6 

64.4 

64.4 

64  •  6 

64,6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

. 

63.1 

64.7 

64.9 

65.2 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

.4 

65.  a 

67.3 

67.6 

69.1 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

69.  1 

69.1 

69.1 

69.2 

69.2 

.  7 

67.0 

63.6 

69.8 

69.3 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

•  A 

63.6 

70.2 

70.4 

71.1 

72.0 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.2 

72.2 

•  7 

70.4 

72.1 

72.3 

73.1 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

73.3 

75.0 

75.3 

76.1 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.6 

77.6 

73 .6 

75.3 

T5.7 

“7674 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

"77.8 

77.9 

77.9 

•  / 

75.7 

77.6 

78.0 

78.8 

90.0 

80.0 

30.1 

80.1 

SO.l 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

.  3 

77.0 

79.0 

79.4 

30.3 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

31.8 

81.8 

•  .j 

77.3 

79.6 

30.0 

80.9 

32.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

e2.2 

82.2 

82.3 

82.3 

•  1 

76.0 

80.3 

80.8 

81.7 

82.9 

82.9 

63.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

»  j 

7rt  .  6 

3172“ 

81.8 

82.7 

33. 9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

8475 

84.0 

84.1 

6471 

,  ■ 

73.9 

31.9 

82.4 

33.3 

34.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

85.0 

85.0 

.  7 

30.  1 

83.6 

34.1 

85.0 

36.7 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

36.8 

86.8 

86.9 

86.9 

• 

32.4 

36.4 

87.2 

88.7 

90.4 

90.4 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.1 

91.1 

.  7 

32. 7 

36.8 

87.6 

89.3 

91.2 

91.3 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

92.0 

92.1 

92.1 

.  7 

tt.  y 

37.6 

88.8 

“97.  8 

92nr 

9T.I 

93.7 

937T 

94.0 

94.0 

9472“ 

“9973 

94.3 

L  c 

33.  3 

38.0 

89.7 

91.8 

93.8 

94.3 

95.1 

95.7 

95.9 

96.8 

97.1 

97.6 

97.7 

•  ^ 

33.3 

38.0 

89.7 

91.8 

93.8 

94.3 

95.1 

95.7 

95.9 

96.9 

97.4 

98.6 

99.6 

•  2 

53.3 

33.0 

39.7 

91.8 

93.8 

94.3 

95.1 

95.7 

95.9 

96.9 

97.6 

98.8 

100.0 

OPERATING  LOCATION  "A" _  _  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBIL 


fJSAFETAC, 

ASHEVILLE  NC 

From 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER! 

727436 

STATION  NAME:  K. 

I.  SAWYER  AF3 

Ml 

PERIOD 

OF  RECORD!  AUG  78 

. .  -•  - 

- - 

-  - 

LST 

TO  UT C ! 

«■  5 

-  . 

MONTH! 

SEP  HOURS!  ALL 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

#  -  *' 

IN 

GE 

GE 

GE 

GC 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

NO 

CE  IL 

39.4 

39.9 

40.6 

~  40 . 9  ~ 

41.6 

41.7 

42.0 

42.2 

42.3 

42.4 

42.5 

42.5 

42.6 

GE 

20000 

42.7 

43.4 

44.2 

44. 7  ~ 

45.4 

45.6 

45.9 

46.  1 

46.3 

46.3 

46.4 

46.5 

46.6 

GE 

13000 

42.9 

43.6 

44.4 

44.9 

45.7 

45.9 

46.  1 

46.4 

46.5 

46.6 

46.7 

46.7 

46.3 

GE 

16000 

43.0 

43.  ? 

44.6 

45.1 

45.9 

46.1 

46.3 

46.6 

46.7 

46.3 

46.9 

46.9 

47.0 

Gt 

14000 

43.5 

44.3 

45.1 

45.6 

46.4 

46.6 

46.9 

47.2 

47.4 

47.5 

47.6 

47.6 

47.7 

GE 

12000 

44.0 

45.4 

46.4 

46.9 

4  7  •  ^ 

47.9 

4B.3 

48.6 

46.8 

48.8 

48.9 

49.0 

49.1 

Sc 

10000 

4  6.4 

4  7.3 

43.4 

49.0 

49.8 

50.0 

50.3 

50.7 

50.9 

51.0 

51.1 

51.1 

51.3 

GE 

9000 

47.1 

48.0 

49.1 

49. 7 

50.6 

50.8 

51.1 

51.5 

51.7 

51.3 

51.9 

51.9 

52.0 

GE 

6000 

49.3 

50, 3 

51.5 

62.2 

53.2 

ST.~4  ' 

53.7 

54.  1 

54.3 

54.4 

54.6 

54.6 

54.7 

GE 

7000 

50.6 

51.6 

52.9 

53.6 

54.6 

54.8 

55.2 

55.5 

55.6 

55.9 

56.  1 

56.  1 

56.2 

Gt 

6000 

51.5 

52.5 

53.6 

54.5 

55.7 

55.9 

56.2 

56.7 

57.0 

57.1 

57.3 

57.3 

57.4 

GE 

5000 

53.5 

54.6 

56.2 

5  7.0 

5  3.2 

53.4 

53.3 

59.4 

59.6 

59.8 

59.9 

59.9 

60. 1 

GP 

4600 

56.0 

56.2 

57.  8 

58.7 

59.9 

60.2 

60.6 

61.1 

61.4 

61.5 

61.7 

61.7 

61.8 

GE 

4000 

57.7 

68.9 

60.7 

61.6 

63.0 

63.2 

63.7 

64.3 

64.5 

64.7 

64.8 

64.9 

65.0 

GE 

3600 

55.2 

60.6 

62.3 

63.2 

64.6 

64.9 

65.3 

65.9 

66.2 

66.3 

66.5 

66.5 

66.6 

GE 

3CC0 

61.4 

62.7 

64.7 

65.6 

67.0 

67.3 

67.8 

68.3 

68.6 

68.6 

63.9 

68.9 

69.0 

GE 

2600 

63.9 

65.3 

67.4 

68.4 

69.8 

70.1 

70.6 

71.2 

71.5 

71.7 

71.8 

71. e 

71.9 

GE 

2000 

66.9 

68.4 

70.6 

71.7 

73,2 

73.5 

74.1 

74.7 

75.0 

75.2 

75.3 

75.3 

75.5 

GE 

1600 

67.4 

68.  6 

71.1 

72.2 

73. a 

74.1 

74.7 

75.3 

75.6 

75.7 

75.9 

75.9 

76.0 

GE 

1500 

69.2 

70.7 

73.2 

74.3 

76.  1 

76.4 

77.0 

77.7 

77.9 

78.1 

78.3 

73.3 

73.4 

GE 

1200 

70.7 

72.2 

74.5 

75.9 

77.3 

78.2 

73. 8 

79.5 

79.  7 

79.9 

80.1 

SO.l 

80.2 

GE 

1000 

71.6 

73.1 

75.9 

77.2 

79.2 

79.6 

30.3 

31.1 

31.3 

31.5 

81.7 

81.7 

El.  3 

GE 

900 

72.1 

73.8 

76.5 

78.0 

80.  1 

30.5 

61.3 

32.1 

32.3 

32.5 

32.7 

82.7 

82.6 

GE 

600 

72.7 

74.3 

77.2 

73.8 

31.0 

81.6 

82.4 

33.3 

33.6 

83.8 

34.0 

84.0 

84.  1 

GE 

700 

73.1 

74.8 

77.3 

79.5 

32.0 

32.6 

83.5 

34.5 

84  •  6 

85.0 

85.2 

85.2 

85.3 

GE 

6CC 

73.7 

75.4 

78.7 

80.3 

33.7 

34.4 

85.4 

86.5 

86.9 

87.2 

87.4 

87.4 

87.5 

GE 

500 

74.3 

76.0 

79.7 

"  62.1 

35 . 5 

36.3 

87.7 

89.0 

39.6 

39.9 

90.2 

90.2 

90.3 

GE 

400 

74.5 

76.4 

80.2 

82. 7 

38.3 

37.3 

39.0 

90.7 

91.4 

91.9 

92.1 

92.1 

92.3 

GE 

300 

74. 7 

76.5 

80.5 

33.  1 

37.1 

88.4 

90.5 

92.5 

93.7 

c>4 . 4 

94.7 

94.7 

95.0 

GE 

200 

74.7 

76.6 

8C.6 

33.3 

87.3 

33.7 

91 . 1 

93.3 

95.0 

95.9 

96.5 

96.7 

97.3 

GE 

100 

74.7 

76.6 

30.6 

3  3.3 

37.3 

88.7 

91.1 

93.4 

95.1 

95.9 

96.7 

96.9 

97.6 

GE 

000 

74.7 

76.6 

30.6 

33.3 

87.3 

33.7 

91.1 

93.4 

95.1 

95.9 

96.7 

96.9 

97.6 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


iV  NAME  S  K.  I.  SAWYER  AF8  Ml  ~  PERTaO  OF  RECORD: . AUG  78  -  JUL  88 

UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


•  •  •  • 

4 

‘GE 

3 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/6 

GE 

1 

GE 

3/6 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/6 

GE 

0 

0 . 9 

61.6 

61. 7 

62.0 

62.2 

62.3 

62.6 

62.5 

62.5 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7 

4*7 

65.6 

65.6 

65.9 

66.1 

66.3 

66.3 

66.6 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

4  .  7 

65.7 

65.9 

66.  1 

66.6 

66.5 

66.6 

66.  7 

66.7 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

1 

65.9 

66.1 

66.3 

66.6 

66.7 

66.8 

66.9 

66.9 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

*0  ,  f\ 

66.6 

66.6 

66.9 

67.2 

67.6 

67.5 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.8 

67.8 

r> .  9 

67.6 

67.9 

68.3 

68.6 

68.8 

68.8 

68.9 

69.0 

69.1 

69.1 

69.2 

69.2 

-.0 

6978 

60.0 

50.3 

50.7 

50.9 

51.0 

51.1 

51.1 

51.3 

51.3 

51.6 

51.6 

'.7 

50.6 

50.8 

51.1 

51.5 

51.7 

51.8 

51.9 

51.9 

52.0 

52.1 

52.1 

52.2 

•<  T 
*  c. 

53.2 

?376 

53.7 

56.  1 

56.3 

56.6 

56.6 

‘56.6 

56.7 

56.8 

56.8 

56.8 

•  j 

56.6 

56.8 

55.2 

55.5 

55.8 

55.9 

56.  1 

56.1 

56.2 

56.2 

56.3 

56.3 

..5 

55.7 

55.9 

56.2 

56.7 

57.0 

57.1 

57.3 

57.3 

57.6 

57.6 

57.5 

57.5 

7.0 

58.2 

58.6 

53.8 

59.6 

59.6 

59.8 

59.9 

59.9 

60.  1 

60.1 

60.2 

60.2 

•>  •  7 

59.9 

60.2 

69.6 

61.1 

61.6 

61.5 

61.7 

61.7 

61.8 

61.9 

61.9 

62.0 

1 .  3 

63.0 

63.2 

63.7 

66.3 

66.5 

66.7 

66.8 

66.9 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

1.2 

66.6 

66.9 

65.3 

65.9 

66.2 

66.3 

66.5 

66.5 

66.  6 

66.7 

66.7 

66.8 

.67.0 

67.3 

67.8 

68.3 

68.6 

68.6 

63.9 

68.9 

69.0 

69.1 

69.2 

69.2 

•  *t 

69.8 

70.  1 

70.6 

71.2 

71.5 

71.7 

71.8 

71.8 

71.9 

72.0 

72.1 

72.1 

1  .  7 

73.2 

73.5 

76.1 

76.7 

75.0 

75.2 

75.3 

75.3 

75.5 

75.5 

75.6 

75.6 

■  .  ? 

73.8 

76.1 

76.7 

75.3 

75.6 

75.7 

75.9 

75.9 

76.0 

76.1 

76. 2 

76.2 

*  •  > 

76.  1 

76.6 

77.0 

77.7 

77.9 

78.1 

78.3 

78.3 

78.6 

78.5 

78.5 

78.6 

•  9 

77.8 

78.2 

78.8 

79.5 

79.7 

79.9 

80.1 

80. 1 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

7.  7 

79.2 

79.6 

80.3 

81.1 

31.3 

31.5 

81.7 

81.7 

81.8 

81.9 

81.9 

82.0 

.  > 

80.  1 

80.5 

81.3 

32.  1 

82.3 

82.5 

82.7 

82.7 

82.8 

82.9 

82.9 

83.0 

•  -1 

31.0 

81.6 

82.6 

33.3 

83.6 

83.8 

36.0 

86.0 

^6.  i 

86.2 

86.2 

86.3 

*  .  <5 

32.0 

32.6 

83.5 

36.5 

86.8 

85.0 

85.2 

85.2 

85.3 

85.6 

85.5 

85.5 

33.7 

36.6 

e5.6 

36.5 

86.9 

67.2 

87.6 

87,6 

87.5 

87.6 

87.6 

87.7 

’.I 

35.5 

86.3 

87.7 

89.0 

89.6 

89.9 

90.2 

90.2 

90.3 

90.6 

90.5 

90.5 

.  1 

86.3 

87.3 

89.0 

90.7 

91.6 

91.9 

92.1 

92.1 

92.3 

92.6 

92.5 

92.6 

37.1 

88.6 

90.5 

92.5 

93.7 

96.6 

96.7 

96.7 

95. 0 

95.2 

95.3 

95.5 

' .  1 

37.3 

83.7 

91.1 

93.3 

95.0 

95.9 

96.5 

96.7 

97.3 

97.6 

98.0 

98.5 

\ .  } 

37.3 

88.7 

91.1 

93.6 

95.  1 

95.9 

96.  7 

96.9 

97.6 

98.0 

98.6 

99.7 

. 3 

•  •  • 

37.3 

38.7 

91.1 

93.6 

95.1 

95.9 

96.7 

96.9 

97.6 

98.0 

98.6 

100.0 
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I  OPERATING 

LOCATION  "A" 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

OF  CEILING  VERSUS  VISIBILIT 

•  USAFETAC, 

ASHEVILLE  NC 

FROM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

f  STATION  NUMBER: 

727435 

STATION  NAME 

:  K. 

I.  SAWYER  AFB 

MI 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  70  - 

1 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH! 

OCT 

HOURS: 

00-02 

1 

.4  CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

I 

IN 

GE 

GE 

GF 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

I  FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

NO 

CEIL 

32.9 

33.0 

33.8 

33.9 

35.1 

35.2 

35.5 

35.8 

36.0 

36.  1 

36.2 

36.2 

36.5 

GE 

20000 

35.5 

35.7 

36.5 

36.6 

37.7 

37.8 

38.2 

38.5 

38.7 

3e.8 

38.9 

38.9 

39.1 

GE 

18000 

35.5 

35.7 

36.5 

36  •  6 

37.7 

37.3 

38.2 

39.5 

38.7 

38.3 

38.9 

38.9 

39.1 

GE 

16000 

35.5 

35.7 

36.5 

36.6 

37.7 

37.8 

33.2 

38.5 

38.7 

30.8 

38.9 

38.9 

39.1 

GE 

14000 

36.6 

36.3 

37.5 

37.6 

38.3 

38.9 

39.2 

39.6 

39.8 

39.9 

40.0 

40.0 

40.2 

GE 

12000 

37.3 

33.1 

39.3 

39.9 

40.  1 

40.3 

40.6 

41.1 

41.3 

41.4 

41.5 

41.5 

41.7 

GE 

10000 

39.6 

39.9 

40.5 

40.6 

41.8 

42.0 

42.4 

42.8 

43.0 

43.1 

43.2 

43.2 

43.4 

GF 

9000 

40.0 

40.2 

41.0 

41.1 

42.3 

42.5 

42.3 

43.2 

43.4 

43.5 

43.7 

43.7 

43.9 

GE 

eooo 

42.2 

42.4 

43.1 

43.2 

44.4 

44.6 

44.9 

45.4 

45.6 

45.7 

45.8 

45.8 

46.0 

GE 

7000 

43.3 

44.0 

44.7 

44.8 

46.0 

46.2 

46.6 

47.0 

47.2 

47.3 

47.4 

47.4 

47.6 

GE 

6000 

45.1 

46.3 

46.0 

46.1 

47.3 

47.5 

47. C 

48.3 

48.5 

48.6 

48.7 

48.7 

48.9 

GE 

6000 

47. 1 

47.3 

43.1 

49.  3 

49.5 

49.7 

50.2 

50.6 

50.9 

51.0 

51.1 

51.1 

51.3 

GF 

4600 

50.4 

50.6 

51.5 

51.8 

53.1 

53.3 

53.9 

54.3 

54.5 

54.6 

54.7 

54.7 

54.9 

GE 

4000 

55.6 

8S.6 

56.7 

57.0 

53.4 

58.6 

59.  1 

59.6 

59.8 

59.9 

60.0 

60.0 

60.2 

GE 

3600 

56.3 

59.0 

59.9 

60.2 

61.6 

61.3 

62.4 

62.3 

63.0 

63.1 

63.2 

63.2 

63.4 

GE 

3000 

61.6 

61.3 

62.8 

63.2 

64.8 

65.1 

65.6 

66.0 

66.2 

66.3 

66.5 

66.5 

66.7 

GE 

2600 

63.8 

64.0 

64.9 

65.4 

67.1 

67.5 

63.3 

63.  7 

63.9 

69.0 

69.  1 

69.1 

69.4 

GE 

2000 

67.5 

67.8 

69.9 

69.4 

71.2 

71.7 

72.5 

72.9 

73.  1 

73.2 

73.3 

73.3 

73.5 

GE 

1800 

63.9 

69.2 

70.5 

71.0 

72.3 

73.3 

74.1 

74.5 

74.7 

74.8 

74.9 

74.9 

75.2 

GE 

1500 

71.1 

71.4 

73.1 

73.7 

75.6 

76.1 

76.9 

77.3 

77.5 

77.6 

77.7 

77.7 

78.0 

GE 

1200 

72.3 

72.8 

74.9 

75.9 

73.0 

78.5 

79.2 

79.7 

80.0 

80.2 

80.3 

BO. 3 

80.5 

GE 

1000 

73.7 

74.3 

76.9 

73.1 

90.  3 

81,0 

31.8 

32.3 

82.7 

32.9 

83.0 

83.0 

83.2 

GE 

900 

74.4 

75.  1 

77.6 

78.3 

31.6 

62.3 

83.1 

33.5 

34.0 

34.3 

84.5 

84.5 

84.7 

GF 

«00 

75.6 

76.2 

79.0 

*0. 3 

93.4 

34.1 

64.9 

35.4 

35.3 

36.5 

86.8 

86.8 

87.1 

GE 

700 

75.9 

76.6 

80.1 

31.4 

54.6 

95.5 

86.6 

37.0 

87.4 

68.1 

88.4 

88.4 

88.7 

GE 

600 

77.0 

77.6 

31.2 

32.5 

35.3 

86.9 

88.  1 

88.5 

88.9 

89.6 

90.0 

90.0 

90.3 

GF 

500 

77.3 

73.0 

31.6 

83.3 

36.3 

38.2 

89.4 

90.0 

90.4 

91.1 

91.5 

91.5 

91.8 

GE 

400 

77.3 

78.0 

81,6 

83.3 

36.9 

S3.  7 

90.6 

91.3 

92.5 

93.3 

93.8 

93.8 

94.1 

GE 

300 

77.4 

78.1 

31.7 

83.4 

87.1 

WT5 

9rrr 

"93 . 3 

94.7 

95.2 

95T.7 

9T.5 

GE 

200 

77.5 

73.2 

31.3 

33.5 

87.2 

39.1 

92.0 

93.8 

95.1 

96.3 

96.9 

96.9 

97.5 

GE 

100 

77.5 

73.2 

81.8 

33.5 

97.2 

39.1 

92.0 

93.8 

95.2 

96.5 

97.0 

97.1 

97.7 

GE 

000 

77.5 

73.2 

31.3 

83.5 

87.2 

89.1 

92.0 

93.8 

95.2 

96.5 

97.0 

97.1 

97.7 

1  TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

930 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  1 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

VERSUS 

VISIBILITY 

ION  NAMES  K. 
TO  UTC:  ♦  5 

I.  SAWYER  AFB 

MI 

PERIOD 

MONTHS 

OF  RECORDS 
OCT  HOURS  S 

AUG  78  - 
00-02 

JUL  88 

_ 

i  . 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

1  OF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

33.9 

35.  r 

35.2 

35.5 

35.8 

36.0 

36.1 

36.2 

36.2 

36.5 

36.5 

36.6 

36.8 

‘  36.6 

37.  7 

37.8 

3S.2 

3875 

38.7 

38.8 

38.9 

38.9 

39.1 

39.1 

39.2 

39.5 

T6.6 

37.7 

37.8 

38.2 

38.5 

38.7 

38.3 

38.9 

38.9 

39.1 

39.1 

39.2 

39.5 

T6.6 

37.7 

37.8 

33.2 

38.5 

38.7 

38.8 

38.9 

38.9 

39.1 

39.1 

39.2 

39.5 

37.6 

38.3 

38.9 

39.2 

39.6 

39.8 

39.9 

40.0 

40.0 

40.2 

40.2 

40.3 

40.5 

3«.9 

40.1 

40.3 

40.6 

41.1 

41.3 

41 .4 

41.5 

41.5 

41.7 

41.7 

41.8 

42.0 

40.6 

~4T.1T 

'  T2T0 

~  4274' 

42.8 

43.0 

43.1 

43.2 

43.2 

43.4 

43.4 

43.5 

43.8 

41.1 

42.3 

42.5 

42.3 

43.2 

43.4 

43.5 

43.7 

43.7 

43.9 

43.9 

44.0 

44.2 

43.2 

44.4 

44.6 

44.9 

45.4 

45.6 

45.7 

45.8 

45.8 

46.0 

46.1 

KHH 

4  4.-3 

46.0 

46.2 

46.6 

47.0 

47.2 

47.3 

47.4 

47.4 

47.6 

47.6 

47.7 

48.0 

46.1 

47.3 

47.5 

47.8 

48.3 

48.5 

48.6 

48.7 

48.7 

48.9 

48.9 

49.0 

49.2 

<•3.3 

49.5 

49.  7 

50.2 

50.6 

50.9 

51.0 

51.1 

51.1 

51.3 

51.3 

51.4 

51.6 

41.4 

53.1 

53.3 

53.9 

54.3 

54.5 

54.6 

54.7 

54.7 

54.9 

54.9 

55.1 

55.3 

4  7.0 

58.4 

58.6 

59.1 

59.6 

59.8 

59.9 

60.0 

60.0 

60.2 

60.2 

60.3 

60.5 

40.2 

61.6 

61.8 

62.4 

62.8 

63.0 

63.1 

63.2 

63.2 

63.4 

63.4 

63.5 

63.8 

t)3.2 

64.8 

65.1 

65.6 

66.0 

66.2 

66.3 

66.5 

66.5 

66.7 

66.7 

66.8 

67.0 

46.4 

67.1 

67.5 

~  63.3 

68.7 

68.9 

69.0 

69.1 

69.1 

69.4 

69.4 

69.5 

69.7 

69.4 

71.2 

71.7 

72.5 

72.9 

73.  1 

73.2 

73.3 

73.3 

73.5 

73.5 

73.7 

73.9 

71.0 

7?.  3 

73.3 

74.1 

74.5 

74.7 

74.8 

74.9 

74.9 

75.2 

75.2 

75.3 

75.5 

73.7 

76.6 

76.1 

76.9 

77.3 

77.5 

77.6 

77.7 

77.7 

78.0 

78.0 

78.1 

76.3 

74.9 

73.0 

78.5 

79.2 

79.7 

80.0 

80.2 

80.3 

80.3 

80.5 

80.5 

80.6 

80.9 

n.\ 

30.3 

'  81.0 

31.8 

52.3 

82.7 

82.9 

83.0 

83.0 

83.2 

83.2 

83 .3 

83.5 

7H.  4 

81.6 

82.3 

83.1 

83.5 

84.0 

84.3 

84.5 

84.5 

B4.7 

84.7 

84.8 

85.1 

J0 . 3 

83.4 

84.1 

84.9 

85.4 

35.8 

810.5 

86. 8 

86.8 

87.1 

8771  ' 

~07.?~ 

87.4 

31.4 

34.6 

85.5 

86.6 

87.0 

87.4 

68.1 

88.4 

88.4 

88.7 

88.7 

88.6 

89.0 

32.5 

35.3 

86.9 

88. 1 

88.5 

88.9 

89.6 

90.0 

90.0 

90.3 

90.3 

90.4 

90.6 

91.1 

93.3 

T47T 

96.3 
96.5 


91.8  91.9  92.2 
94.1  94.4  94.6 


97.7  98.2  98.7 
90.0  90.6  99.9 


90.6  100.0 


0  -  2  - 


.1-. 

'I 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VI 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  .  '  "  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

727435 

STATION  NAME 
LST  TO  UTC : 

:  K. 

+  5 

I.  SAWYER 

AFB 

M  I 

PERIOD 

month: 

OF  RE CORO:  Al 
OCT  HOURS:  ( 

CEILING 

VISIBILITY 

IN 

STATUTE  MILES 

IN  GE 

GE 

GE  Gfc 

GE 

GE 

GE 

GE  GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  7 

6 

5  A 

3 

2  1/2 

2 

11/2  11/4 

1 

3/4 

5/8 

NO 

CEIL 

29.7 

30.0 

36.4 

"  31.1 

32.6 

"32. 0 

32.8 

33.1 

33.2 

33.7 

33.9 

34.0 

GE 

20000 

31.3 

31.6 

"32. 6 

32.7 

3  3.8 

33.8 

34 . 5 

34.8 

34.9 

35.4 

35.6 

35.7 

GE 

18000 

31.5 

31.8 

32.3 

32.9 

34.0 

34.0 

34.7 

35.  1 

35.2 

35.6 

35.6 

35.9 

GE 

16000 

31.6 

31.9 

32.4 

33.0 

34.1 

34.1 

34.9 

35.2 

35.3 

35.7 

35.9 

36.0 

GE 

14000 

32.7 

33.0 

33.4 

34.1 

35.2 

35.2 

35.9 

36.2 

36.3 

36.8 

37.0 

37.1 

GE 

12000 

34.6 

34.9 

35.4 

36.0 

37.  1 

37.  1 

37.3 

38.2 

38.3 

30.7 

38.9 

39.0 

GE 

10000 

37.6 

~  37.3 

3  7. 3 

36.6  ' 

39.7 

39.7 

40.4 

40.6 

40.9 

41.3 

41.5 

41.6 

GE 

9000 

37.3 

37.6 

38.2 

38.  9 

40.0 

40.0 

40.3 

41.1 

41.2 

41.6 

41.8 

41.9 

GE 

9000 

3,9.9 

39.4 

39.9 

40.9 

41.8 

41.3 

42.6 

42.9 

43.0 

43.4 

43.7 

43.8 

GE 

7000 

39.8 

40.2 

40.8 

41.6 

42.7 

42.7 

43.4 

43.8 

43.9 

44.3 

44.5 

44.6 

GE 

6000 

40.6 

41.1 

41.6 

42.5 

43.5 

43.5 

44.3 

44.6 

44.7 

45.2 

45.4 

45.5 

OF 

5000 

43.9 

4A.3 

44 .9 

45.7 

48.8 

46.8 

47.5 

47.8 

48.0 

48.4 

48.6 

48.7 

GE 

4500 

45.9 

46.3 

46.9 

47.7 

43.9 

48.9 

49.3 

50.2 

50.3 

50. S 

51.0 

51.1 

GE 

4000 

50.9 

51.3 

51.9 

52.9 

54.2 

54.2 

55.1 

55.5 

55.6 

56.0 

56.2 

56.3 

GE 

3500 

53.7 

54.1 

54.7 

55.7 

57.0 

57.0 

57.8 

58.3 

58.4 

58.9 

59.0 

59.1 

GE 

3000 

56.6 

57.1 

57.3 

59. 9 

60.2 

60.2 

61.1 

61.5 

61.6 

62.0 

62.3 

62.4 

GE 

2500 

59.4 

59.9 

60.6 

61.9 

63.  1 

63.3 

64.2 

64.6 

64.7 

65.2 

65.4 

65. c 

GE 

2000 

64.2 

64.7 

65.6 

o  7 . 0 

63.3 

68.5 

69.5 

69.9 

70.0 

70.4 

70.6 

70. e 

Gp 

1300 

65.1 

65.6 

66.5 

6  7.9 

69.  1 

69.7 

70.6 

71.2 

71.3 

71.7 

71.9 

72.0 

GE 

1500 

67.5 

68. 1 

69.2 

70.6 

72.3 

72.9 

73.9 

74.5 

74.6 

75.1 

75.3 

75.4 

GE 

1200 

68.6 

69.1 

70.5 

72.4 

74.1 

74.7 

75.7 

76.  3 

76.5 

76.9 

77.1 

77.2 

GE 

1000 

69.9 

70.3 

72.0 

74.2 

76.3 

77.0 

73. 2 

78.  9 

78.9 

79.4 

79.6 

79.7 

GE 

900 

70.9 

71.4 

73.1 

75.5 

77.7 

78.5 

79.7 

80.3 

60.4 

80.9 

81.3 

81.4 

GE 

900 

71,7 

72.4 

74,4 

77.0 

79.7 

60.4 

91.7 

82.4 

32.6 

93.2 

83.7 

83.8 

GE 

700 

72.6 

73.2 

75.4 

78.3 

31.4 

62.4 

63.8 

94.5 

84.7 

85.4 

85.6 

85.9 

GE 

600 

7  3.1 

73.6 

75.9 

78.9 

32.4 

83.4 

85.2 

95.9 

86.  1 

86.8 

87.2 

87.3 

GE 

500 

7 3.  7 

74.3 

76.5 

79.6 

94.0 

85.4 

87.3 

98.4 

88.6 

39.4 

89.8 

89.9 

GE 

400 

73.9 

74.5 

76.7 

80.0 

84.9 

86.3 

38.6 

90.  1 

90.9 

91.7 

92.2 

92.3 

GE 

300 

74.1 

74.7 

77.  1 

80.4 

85.9 

87.3 

89.3 

91.6 

92.6 

93.8 

94.2 

94.3 

GE 

200 

74.2 

74.8 

77.2 

80.6 

86.2 

87.6 

90.4 

92.4 

93.7 

95.3 

95.6 

96.0 

GE 

100 

74.2 

74.8 

77.2 

30.6 

86.2 

37.6 

90.4 

92.4 

93.7 

95.4 

96.0 

96.2 

GE 

000 

74.2 

74.8 

77.2 

80.6 

36.2 

87.6 

90.4 

92.4 

93.7 

95.4 

96.0 

96.2 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


0  -  2  -  S3 


/ 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NAMES  K.  I.  SAWYER  AFB  Ml  PER  100  OF  RE CORO !  AUG  78  JUL" ~§T 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH!  OCT  HOURS:  03-05 


VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  "  GE  "  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE 


4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

l  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

A 

31.1 

32.0 

32. 0“ 

32.8 

33. 1 

33.2 

33.7 

33.9 

34.0 

34.3 

34.4 

34.6 

34.7 

i 

32 . 7" 

3  3.8 

33.3 

T4.5 

34.8 

34.9 

35.4 

35.6 

35.7 

36.0 

36.  1 

36.3 

36.5 

32.9 

34.0 

34.0 

34.  7 

35.1 

35.2 

35.6 

35.8 

35.9 

36.2 

36.3 

36.6 

36.7 

4 

33.0 

34.1 

34.1 

34.8 

35.2 

35.3 

35.7 

35.9 

36.0 

36.3 

36.5 

36.7 

36.8 

4 

34.1 

35.2 

35.2 

35.9 

36.2 

36.3 

36.8 

37.0 

37.1 

37.4 

37.5 

37.7 

37.8 

4 

36.0 

3  7. 1 

37.1 

37.8 

38.2 

38.3 

38. 7 

38.9 

39.0 

39.4 

39.5 

39.7 

39.8 

•I 

36.6 

39.7 

39.7 

40.4 

40.6 

40.9 

41.3 

41.5 

41.6 

41.9 

42.0 

42.3 

42.4 

2 

38.  9 

40.0 

40.0 

40.3 

41.1 

41.2 

41.6 

41.8 

41.9 

42.3 

42.4 

42.6 

42.7 

9 

40.8 

41.3 

41.3 

42.6 

42.9 

43.0 

43.4 

43.7 

43.8 

44.  1 

44.2 

44.4 

44.5 

A 

41.6 

42.7 

42.7 

43.4 

43.8 

43.9 

44.3 

44.5 

44.6 

44.9 

45.1 

45.3 

45.4 

ti 

42.5 

43.5 

43.5 

44.3 

44.6 

44.7 

45.2 

45.4 

45.5 

45.8 

45.9 

46.1 

46.2 

46.7 

46.8 

46.8 

47.5 

47.8 

48.0 

48.4 

48.6 

48,7 

49.0 

49.1 

49.4 

49.5 

> 

47.7 

43.9 

48.9 

49.3 

50.2 

50.3 

50.8 

51.0 

51.1 

51.4 

51.5 

51.7 

51.8 

9 

62.9 

54.2 

54.2 

55.1 

55.5 

55.6 

56.0 

56.2 

56.3 

56.7 

56.3 

57.0 

57.1 

7 

56.7 

57.0 

57.0 

57.8 

58.3 

56.4 

58.8 

59.0 

59.1 

59.5 

59.6 

59.3 

59.9 

.1 

59.9 

60.2 

60.2 

61.1 

61.5 

61.6 

62.0 

62.3 

62.4 

62.7 

62.8 

63.0 

63.1 

61 . 8 

63.1 

63.3 

64.2 

64.6 

64.7 

65.2 

65.4 

65. h 

65.8 

65.9 

66.1 

66.2 

0 

67.0 

63.3 

63.5 

69.5 

69.9 

70.0 

70.4 

70.6 

70.8 

71.1 

71.2 

71.4 

71.5 

6  7.3 

69.  1 

69.7 

70.6 

71.2 

71.3 

71.7 

71.9 

72.0 

72. 4 

72.5 

72.7 

72.8 

•» 

c 

70.6 

72.3 

72.9 

73.9 

74  . 

74.6 

75.1 

75.3 

75.4 

75.7 

75.8 

76.0 

76.1 

r 

72.4 

74.1 

74.7 

75.7 

76.3 

76.5 

76.9 

77.1 

77.2 

77.5 

77.6 

77.8 

7e.o 

74.2 

76.3 

77.0 

78.2 

78.8 

78.9 

79.4 

79.6 

79.7 

80.0 

80.1 

80.3 

80.4 

i 

75.5 

77.7 

73.5 

79.7 

80.3 

80.4 

80.9 

81.3 

81.4 

81.7 

81.8 

82.2 

82.3 

4 

77.0 

79.7 

60.4 

81.7 

82.4 

82,6 

83.2 

83.7 

83.6 

84.2 

84.3 

84.6 

84.7 

4 

7*  •  3 

91.4 

82.4 

83.8 

84.5 

84.7 

85.4 

85.8 

85.9 

86.3 

86.5 

86.8 

86.9 

» 

78.9 

92.4 

83.4 

85.2 

85.9 

86.  1 

86.8 

87.2 

37.3 

87.7 

87.8 

88.2 

88.3 

o 

79.6 

94  .  0~  ' 

85.4 

37.3 

88.4 

88.6 

39.4 

89.8 

89.9 

90.3 

90.4 

90.8 

90.9 

7 

•30 . 0 

34.9 

86.  3 

88.6 

90.  1 

90.9 

91.7 

92.2 

92.3 

92.9 

93.0 

93.3 

93.4 

1 

HO. 4 

35.9 

87.3 

89.8 

91.6 

92.6 

93.6 

94.2 

94.3 

95.1 

95.2 

95.6 

95.7 

J 

30.6 

96.2 

87.6 

90.4 

92.4 

93.7 

95.3 

95.8 

96.0 

97.7 

97.6 

98.7 

99.1 

2 

30.6 

36.2 

37.6 

90.4 

92.4 

93.7 

95.4 

96.0 

96.2 

98.0 

98.1 

99.1 

100.0 

7 

80.6 

36. 2 

87.6 

90.4 

92.4 

93.7 

95.4 

96.0 

96.2 

98.0 

98.  1 

99.1 

100.0 

OPERATING 

USAFETAC, 

LOCATION  "A” 
ASHEVILLE  NO 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

VERSUS 

VIS 

STATION  NUMBER!  727435 

STATION  NAME:  K. 
LST  TO  UTC :  +5 

I.  Sawyer  aeb  mi 

PERIOO 

month: 

OF  RECORD! 
OCT  HOURS: 

AUG 

06 

CEILING 

IN 

GE  ”"CE 

GE  <Tf  ~  GE 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7  6 

5  A  3 

21/2  2  1  1/2 

1  1/A 

1 

3/A 

5/3 

NO 

CEIL 

27.8 

23.0 

29 .  a 

29.5 

30.6 

30.8 

31.1 

31.9 

32.3 

32.5 

32.6 

32.7 

GE 

20000 

30.5 

30.6 

31.5 

32.2 

33.3 

33. A 

33.3 

3A.6 

3A.9 

35.2 

35.3 

35.  A 

GE 

13000 

30.  « 

30.9 

31.7 

32.  A 

33.7 

33.6 

3A.  1 

3A.9 

35.3 

35.5 

35.6 

35.7 

GE 

16000 

30.9 

31.0 

31.3 

32.5 

33.8 

33.9 

3  A .  2 

35.  1 

35. A 

35.6 

35.7 

35.8 

GE 

1A000 

31. A 

31.5 

32.  A 

33.0 

3A.3 

3A.A 

3A.7 

35.6 

35.9 

36.1 

36.2 

36.3 

VC 

12000 

32.3 

32.  A 

33.2 

33.9 

35.2 

35.3 

35.6 

36.5 

36.3 

37.0 

37. 1 

37.2 

GE 

10000 

3A.7 

34. S 

35.7 

36.3 

37.6 

37.7 

38.1 

39.9 

39.2 

39.5 

39.6 

39.7 

GE 

O000 

35.  1 

35.2 

36.0 

36.3 

33.1 

33.2 

38.7 

39.6 

39.9 

AO.  1 

AO. 2 

AO. 3 

GE 

3000 

36.7 

36.  B 

37.7 

33.5 

39. B 

AO.  1 

AO. 6 

A1.5 

Al  .6 

A2.0 

A  2.2 

A2.3 

Gc 

7000 

37.5 

37.6 

33.7 

39.5 

AO.  9 

A1.2 

A 1 . 7 

A2.6 

A2  •  9 

A3  •  1 

A3. 2 

A3. 3 

GE 

6000 

39.  A 

39.5 

39.6 

AO. 3 

Al  .7 

A2.0 

A2.6 

A3. A 

A3. 3 

AA.O 

AA.  1 

A  A  *  2 

GE 

5000 

Al.  1 

A1.2 

A  2 . 3 

A3. 0 

A  A ,  6 

A  A ,  9 

A5.5 

A6 . 6 

A  7 . 0 

A 7. 3 

A  7  .  A 

A7.5 

GF 

A500 

A3. 1 

A3. 2 

A  A.  3 

A5. 1 

A6.7 

A 7. 0 

A  7 , 5 

AB.7 

A9 . 1 

A9.5 

A9.7 

A9.8 

GE 

AOOO 

A6.6 

^  •  7 

A7.3 

48.6 

50.  A 

50.8 

51.3 

52.5 

53.0 

53.3 

53.5 

53.7 

GE 

3500 

A3. 6 

AS. 7 

A9.9 

50.6 

52.5 

52.8 

53.  A 

5A.  7 

55.3 

55.6 

55.9 

55.9 

GE 

3000 

53.2 

53.3 

5  A .  6 

55. A 

57.3 

57.6 

58.3 

59.6 

60.  1 

60.  A 

60.6 

60.8 

GE 

2500 

56.2 

56.3 

57.6 

53.6 

60.5 

60.9 

61.7 

63.0 

63.5 

63.0 

6A  .  1 

6A.2 

GE 

2000 

60.0 

60.  1 

61.7 

62.7 

6A.B 

65.2 

66.  1 

67.  A 

68.0 

68.3 

68.5 

68.6 

GE 

1300 

61.  A 

61.5 

63.  1 

6A  .  1 

66.2 

66.6 

67.5 

68.3 

60.  A 

69.7 

69.9 

70.0 

GE 

1500 

6A .  A 

6A.6 

66.5 

67.6 

70.0 

70.3 

71.3 

72.6 

73.1 

73. A 

73.7 

73.8 

GE 

1200 

66.  1 

56.3 

66.6 

70.2 

72.7 

73.0 

7  A  .  1 

75.  A 

75.9 

76.2 

76.5 

76.6 

GE 

1000 

67.3 

67.7 

70.0 

71.7 

7  A .  5 

74.8 

76.0 

77.3 

76.0 

78.3 

78.5 

78.6 

GF 

900 

67.8 

63.3 

71.2 

73.  1 

75.9 

76.5 

77.7 

70.0 

79.7 

80.0 

80.2 

80.3 

GE 

300 

63.1 

69.6 

72.7 

7A.  7 

73.  3 

78.6 

90.2 

81.5 

82.2 

82.6 

82.9 

83.0 

GE 

700 

69.5 

69.9 

73.3 

75.5 

79.2 

79. 8 

81.3 

92.9 

83.8 

8A.A 

84. 7 

6A.8 

GE 

600 

69.5 

69.9 

73.3 

75.6 

30.0 

90.6 

82  .  A 

SA.3 

85.  A 

86.0 

66.3 

36.5 

GF 

500 

69.7 

70.1 

73.7 

75.9 

81. A 

82.2 

64.2 

86.5 

83.2 

88.8 

89.1 

89.2 

GE 

A  00 

70.0 

70.5 

7A.  1 

76.  3 

81.9 

82.6 

95.1 

87.5 

39.8 

90.  A 

90.8 

90.9 

GE 

300 

7073" 

70.6 

7A.5 

77.  1 

BTTT 

6A.0 

8677 

~  5977 

92.2 

92.9 

93 . 3 

93. A 

GE 

200 

70.0 

70. B 

7  A  ,  5 

77. 1 

93.  1 

34.1 

87.0 

90.1 

92.6 

93.7 

94.2 

9A.  A 

GE 

100 

70.0 

70. 3 

7A .  5 

77.1 

93.2 

BA.  2 

87. 2 

90.3 

93.0 

93.9 

9A.A 

9A.6 

GE 

000 

70.0 

70. B 

7  A ,  5 

7  7.  1 

83.2 

BA. 2 

87.2 

90.3 

03.0 

93.9 

94. A 

9A.6 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


station  name:  k.  i.  sawyer  afb  mi  ’  ””  '  perioo  of  record:  aug  78  -  Jul  88 

LST  TO  UTC :  ♦  5 _  MONTH:  OCT  HOURS:  06-08 


VIJIBJLITY  IN  STATUTE  MILES 


OF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

A 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

•  *) 

29.5 

30.6 

30.8 

31.1 

31.9 

32.3 

32.5 

32.6 

32.7 

32.8 

32.9 

33.3 

33.9 

•  *5 

32.2 

33 . 3 

33.4 

33 .8 

34.6 

34.9 

35.2 

35.3 

35.4 

35.5 

35.6 

36.1 

36.8 

.  7 

32.4 

33.7 

33.6 

34.1 

34.9 

35.3 

35.5 

35.6 

35.7 

35.8 

35.9 

36.5 

37.1 

•  3 

32.5 

33.8 

33.9 

34.2 

35.1 

35.4 

35.6 

35.7 

35.8 

35.9 

36.0 

36.6 

37.2 

.  4 

33.0 

34.3 

34.4 

34.7 

35.6 

35.9 

36.1 

36.2 

36.3 

36.5 

36.6 

37.1 

37.7 

•  c 

33.9 

35.2 

35.3 

35.6 

36.5 

36.3 

37.0 

37.1 

37.2 

37.3 

37.4 

38.0 

38.6 

.7 

36.3 

37.6 

37.7 

38.1 

38.9 

39.2 

39.5 

39.6 

39.7 

39.8 

39.9 

40.5 

41.2 

.0 

36.8 

33.1 

38.2 

38.7 

39.6 

39.9 

40.  1 

40.2 

40.3 

40.4 

40.5 

41.2 

41.8 

.  7 

33.5 

39.8 

40. 1 

40.6 

41.5 

41.8 

42.0 

42.2 

42.3 

42.4 

42.5 

43.1 

43.8 

.  7 

39.5 

40.9 

41.2 

41.7 

42.6 

42.9 

43.1 

43.2 

43.3 

43.4 

43.5 

44.2 

44.8 

A 

*  -> 

40.3 

41.7 

42.0 

42.6 

43.4 

43.8 

44.0 

44.1 

44.2 

44.3 

44.4 

45.1 

45.7 

.3 

4  3.0 

44.6 

44.9 

45.5 

46.6 

47.0 

47.3 

47.4 

47.5 

47.6 

47.7 

48.4 

49.0 

.  T 

45.1 

46.7 

47.0 

47.5 

48.7 

49.1 

49.5 

49.7 

49.8 

49.9 

50.0 

50.6 

51.3 

.  3 

48.6 

50.4 

50.8 

51.3 

52.5 

53.0 

53.3 

53.5 

53.7 

53.8 

53.9 

54.5 

55.2 

.9 

50.6 

52.5 

52.8 

53.4 

54.7 

55.3 

55.6 

55.8 

55.9 

56.0 

56.1 

56.8 

57.4 

.  6 

55.4 

57.3 

57.6 

58.3 

59.6 

60. 1 

60.4 

60.6 

60.8 

61.0 

61.1 

61.7 

62.4 

.  o 

53.6 

60.5 

60. 9_ 

6 1 . 7 

63.0 

63.5 

63.9 

64.  1 

64.2 

64.4 

64.5 

65.2 

65.8 

.  7 

62.7 

64.8 

65.2 

66.1 

67.4 

68.0 

68.3 

68.5 

68.6 

68.8 

68.9 

69.6 

70.2 

.  1 

64.  1 

66.2 

66.6 

67.5 

68.8 

69.4 

6  9. “7“ 

69.9 

70.0 

70.2 

70.3 

71.0 

71.6 

t, 

•  ’ 

67.6 

70.0 

70.3 

71.3 

72.6 

73.1 

73.4 

73.7 

73.8 

74.0 

74.1 

74.7 

75.4 

m  t. 

70.2 

72.7 

73,0 

74.1 

75.4 

75.9 

76.2 

76.5 

76.6 

76.8 

76.9 

77.5 

78.2 

.  0 

71.7 

74.5 

74.8 

76.0 

77.3 

78.0 

78.3 

78.5 

78.6 

78.8 

78.9 

79.6 

80.2 

#  "> 

73.  1 

75.9 

76.5 

77.7 

79.0 

79.7 

80.0 

80.2 

80.3 

80.5 

80.6 

81.3 

81.9 

.  7 

74.7 

73.3 

78.8 

30.2 

81.5 

82.2 

82.6 

82.9 

83.0 

83.2 

#3. 5""" 

S4.7r~ 

84.6 

.  3 

75.5 

79.2 

79.8 

81.3 

32.9 

83.8 

84.4 

84.7 

84.8 

85.1 

85.2 

85.8 

86.5 

.3 

75.6 

30.0 

30,6 

82.4 

34.3 

85.4 

86.0 

86.3 

86.5 

86.7 

86.8 

87.4 

88.1 

.  7 

75.9 

81.4 

82.2 

84.2 

86.5 

89.2 

86.8 

89.1 

89.2 

89.5 

89.6 

90.2 

90.9 

.  1 

76.  3 

81.9 

82,8 

85.1 

87.5 

89.8 

90.4 

90.8 

90.9 

91.3 

91.4 

92.0 

92.7 

•  n 

7?«  1 

83.1 

EvTO 

86.7 

5TT7 

■72.2 

92.9 

93.3 

"9F.4 

947T” 

94.4 

957T 

96YT 

^  c, 

77.1 

83.1 

84.1 

87.0 

90.1 

92.8 

93.7 

94.2 

94.4 

95.7 

96.1 

97.3 

9e.7 

•  ? 

77.1 

33.2 

84.2 

87.2 

90.3 

93.0 

93.9 

94.4 

94.6 

96.0 

96.5 

97.6 

99.7 

c: 

77.  I 

83.2 

84.2 

87.2 

90.3 

93.0 

93.9 

94.4 

94.6 

96.0 

96.5 

97.6 

100. 0 

•  •  t  • 

IS  930 


0  -  2  -  8‘ 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSU! 

USA FETA C,  ASHEVILLE  NC  '  '  '  “ .  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

727435 

STATION  NAME:  K. 

I.  SAWYER  AF 8 

MI 

PERIOD 

OF  RECORD! 

-  — — 

—  - 

. .  - 

_ LSI 

TO  UTC 

:  +  5 

— 

.  -  .  ...  . 

month: 

OCT 

HOUR' 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

C.E 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

? 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

6/E 

NO 

CEIL 

?e.  § 

2879“' 

29.5 

'  • 

o 

1 

JO  .  5 

31.0 

31.1 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31. 

GF 

20001 

31.9 

32 . 2 

32 .7 

33. 7 

33.fi 

34.2 

34.3 

34.4 

34.4 

34.4 

34.4 

34. 

GE 

18000 

32.3 

32.5 

33.1 

34.1 

34.2 

34.6 

34.7 

34.9 

34.6 

34.8 

34.8 

34. 

GE 

16000 

3?Tp 

32.8 

33.4 

"  34.4 

34.5 

34.9 

35.1 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35. 

GE 

14000 

32.7 

32.9 

33.5 

34.5 

34.6 

35.1 

35.2 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35. 

GE 

12000 

34.3 

34.5 

35.2 

36.1 

36.2 

36.7 

36.8 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36. 

GE 

10000 

37.7 

36.1 

33,8 

39.9 

"”40.0 

40.4 

40.5 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40. 

GF 

9000 

3°. 6 

38.9 

39.7 

40  •  S 

40.9 

41.3 

41.5 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41. 

GF 

0000 

39  ."  7 

40.1 

40.9 

41. T” 

“4770" 

”  ”4775 

42 . 7 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43. 

GE 

7000 

40.6 

41.2 

41.9 

43.0 

43.1 

43.5 

43.8 

44.  I 

44.  1 

44.1 

44.1 

44. 

GE 

6000 

41.6 

42.3 

43.1 

44.3 

44.4 

44.8 

45.1 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45. 

GF 

5000 

45.6 

46.0 

46.9 

46.1 

46 .2 

46,6 

46.8 

49.  1 

49.2 

49.6 

49.5 

49. 

GE 

4500 

46.3 

46.8 

47.6 

48.  a 

43.9 

49.4 

49.6 

49.9 

50.0 

50.2 

50.2 

50. 

GE 

4000 

48.4 

4  8,9 

50.2 

51.5 

51.6 

52.2 

52.4 

52.  7 

52. S 

53.1 

53.1 

53. 

GE 

3500 

49.6 

50.1 

51.4 

52.7 

52.8 

53.3 

53.8 

54.1 

54.2 

54.5 

54.5 

54. 

GE 

3000 

54.4 

54.9 

56.3 

57.6 

57.8 

58.4 

56.8 

59.1 

59.2 

59.6 

59.6 

59. 

GE 

2500 

57.6 

56.3 

59.  7 

61.0 

61.2 

61.6 

62.3 

62.6 

62.7 

63.0 

63. C 

63. 

GE 

2000 

61.9 

62.7 

84.2 

65.5 

65.8 

66.5 

66.9 

67.3 

67.4 

67.7 

67.7 

67. 

GE 

1B00 

64.0 

64.7 

66.3 

67,6 

63.0 

68.6 

69.0 

69.5 

69.6 

69.9 

69.9 

69. 

GE 

1500 

66.9 

66.0 

70.0 

71.5 

71.9 

72.7 

73.1 

73.5 

73.8 

74.1 

74.1 

74. 

GE 

1200 

69.6 

70.6 

73.0 

74,6 

75.2 

76.1 

76.7 

77.1 

77.3 

77.6 

77.6 

77. 

GE 

1000 

70.9 

72.0 

14.7 

76 . 5 

77.2 

78.3 

78.8 

79.2 

79.6 

79.9 

79.9 

79. 

GE 

900 

71.7 

73.0 

76.1 

78.  1 

78.9 

80.0 

80.6 

81.1 

81.5 

81.8 

81.6 

81. 

GE 

800 

72.5 

73.fi 

76.9 

78.8 

79.7 

81.0 

81.7 

82.5 

82.9 

83.2 

83.2 

83. 

GE 

700 

73.0 

74.3 

77.4 

79.5 

00.3 

81.9 

82.8 

84.0 

84.4 

84.7 

84.7 

84. 

GE 

600 

73.3 

74.7 

78. 1 

60.1 

82.2 

83.8 

84.9 

86.6 

87.0 

e7.3 

87.3 

87. 

GF 

500 

73.9 

75.4 

79 . 0 

81.2  ” 

83.  7 

357  4 

e6.9 

89.6 

90.3 

90.9 

90.9 

90, 

GE 

400 

74.1 

75.6 

79.4 

81.7 

84.4 

86.2 

.  88.2 

91.2 

92.2 

92.8 

92.9 

93. 

GE 

300 

74.2 

75.fi 

79.5 

32.3 

85.5 

87.4 

89.9 

93.  1 

94.6 

95.4 

95.9 

96. 

GE 

200 

74.2 

75.8 

79.8 

82.3 

85.5 

87.5 

90.  1 

93.3 

95.1 

95.8 

96.3 

96. 

GE 

100 

74.2 

75. B 

79.8 

82.3 

B5.5 

97.5 

90.1 

93.3 

95.1 

95.3 

96.5 

96. 

GE 

000 

74.2 

75,8 

79.fi 

92 . 3 

85.5 

87.5 

90.  1 

93.3 

95.1 

95.8 

96.5 

96. 

TOTAL  .NUMBER  OF  OBSERVATIONS _ 930 


I 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
. FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


I  ON  name:  k. 

I.  SAWYER  AF  9 

MI 

PERIOD 

OF  RECORD:  i 

AUG  78  - 

JUL  88 

TO  UTC: 

♦  5 

— 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

09-11 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

Gt 

GE 

GE 

GE 

4 

_3_ 

2  1/2 

_ 2 

I  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

30.4 

30.5 

3T.0 

31.1 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31.3 

31.5 

31.7 

3  3.7 

33.9 

34.2 

34.3 

34.4 

34.4 

34.4 

34.4 

34.4 

34.4 

34.5 

34.7 

34.9 

3*..  1 

34.2 

34.6 

34.7 

34.8 

34.6 

34.8 

34.8 

34.8 

34.8 

34.9 

35.2 

35.4 

34.4 

1475 

34.9 

35.1 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.3 

35.5 

35.7 

34. b 

34.6 

35.1 

35.2 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.4 

35.6 

35.3 

36.  1 

36.2 

36.7 

36.8 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

37.0 

37.2 

37.4 

39.0 

40.0 

40.4 

40.5 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.8 

41.0 

41.2 

4  0  «  r> 

40.9 

41.3 

41.5 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41 . 7 

41.9 

42.2 

41.4 

42.0 

4771 " 

42.7 

4  3 . 0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.1 

43.3 

43.5 

4  3.0 

43.1 

43.5 

43.9 

44.  1 

44.  1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.2 

44.4 

44.6 

•^4*3 

44.4 

44.8 

45.1 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.5 

45.7 

45.9 

4'.  1 

4  3 72' 

48.6 

46. 9 

4<J.  1 

49.2 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.6 

49.8 

50.0 

4  -  .  :3 

43.9 

49.4 

49.6 

49.9 

50.0 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.3 

50.5 

50.8 

-'1.9 

51.6 

52.2 

52.4 

52.7 

52.8 

53.1 

53.  1 

53.1 

53.1 

53.2 

53.4 

53.7 

62.7 

52. a 

53.3 

53.8 

54.1 

54.2 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.6 

54.8 

55.1 

97.0 

57.8 

58.4 

56.8 

59.1 

59.2 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.7 

59.9 

60.1 

M.O 

61.2 

61.6 

62.3 

62.6 

62.7 

63.0 

63.  C 

63.0 

63.0 

63.1 

63.3 

63.5 

'>  'J  •  > 

65.8 

66.5 

66.9 

67.3 

67.4 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.8 

68.1 

68.3 

6  7.4 

63.0 

68.6 

69.0 

69.5 

69.6 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.2 

70.4 

71.4 

71.9 

72.7 

73.1 

73.5 

73.8 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.4 

74.6 

74  *  6 

75.2 

76.1 

76.7 

77.1 

77.3 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.7 

78.0 

78.2 

7 1> .  9 

77.2 

78.3 

78.8 

79.2 

79.6 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

80.2 

80.4 

7-,.  1 

78.9 

30.0 

80.6 

31.1 

61.5 

81,8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.9 

82.2 

82.4 

74.  3 

79.7“ 

81.0 

81.7 

82.5 

82.9 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.3 

83.5 

83.3 

71.9 

80.3 

81.9 

82.8 

34.0 

84.4 

84.7 

84.7 

84.7 

34.7 

84.8 

85.1 

35.3 

•',0.1 

82.2 

83.8 

84.9 

86.6 

87.0 

87.3 

87.  3 

87.3 

37.3 

87.4 

87.6 

87.8 

1.2 

83.7 

35.4 

86.9 

89.6 

90.3 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.2 

91.4 

1.7 

84.4 

66.2 

88.2 

91.2 

92.2 

92.8 

92.9 

93.0 

93.1 

93.3 

93.7 

93.9 

.  2.3 

85.5 

§7.4 

89.9 

93.  1 

94.6 

95.4 

95.9 

96.1 

96.5 

96.8 

97.1 

97.6 

J2.  3 

95.5 

87.5 

90.1 

93.3 

95.1 

95.8 

96.  3 

96. e 

97.2 

97.7 

98.6 

99.4 

42.3 

95.5 

87.5 

90.1 

93.3 

95.1 

95.3 

96.5 

96.9 

97.3 

97.8 

98.7 

99.9 

'2.3 

85.5 

87.5 

90.  1 

93.3 

95.1 

95.8 

96.5 

96.9 

97.3 

97.8 

98.8 

100.0 

OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS 
FROM  HOURLY  03SEPVATI ONS 


STATION  NUMBER!  727435  ST  A  T I  ON  NAMF :  K  .  1  .  SAWYEk'aFB  Ml  PERIOD  OF  RECORD! 


LST 

TO  UTC 

:  +  5 

MONTH! 

OCT 

HOURS: 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GF 

GE 

GE 

GF 

GE 

GF 

GE 

GE 

GF 

GE 

GE 

GF 

FEET 

7 

4 

5 

4 

3 

21/2 

2 

1  i/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

NO 

CEIL 

31.3 

11.3 

31.  A 

31.4 

31.5 

31.5 

31.5 

31.5 

31.8 

31.5 

31.5 

31.5 

GE 

20000 

3  3.2 

34.2 

36.4 

38.3 

3-3.5 

36.5 

3J.3 

33.6 

38.6 

3B  .  6 

38.5 

33.6 

GF 

1  ROOD 

3«.  A 

33.  A 

33.6 

3  0  •  6 

34.7 

38.7 

34.7 

38.7 

38.7 

33.7 

38.7 

38.7 

GF 

1 600  0 

33.  7 

35.7 

35.4 

3  0  •  J 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.9 

39.0 

39.0 

39.0 

GE 

14000 

39.0 

39.0 

39.5 

39.  F 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

GE 

12000 

40.2 

AO. 2 

40.6 

40.6 

40.3 

40.3 

4o.  8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

GE 

icooo 

4  1.3 

41.  N 

4  7.4 

4  7.4 

4  2.5 

42.5 

4  2,5 

42.6 

42. 6 

42.6 

42.5 

42.5 

r,  r 

900A 

A?.  3 

47. 3 

4  3.2 

43.2 

4  3.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

4  3.3 

43.3 

43.3 

Gr 

3  000 

A3.  « 

4  3.* 

44. 3 

46.  1 

44.4 

44.4 

44,4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

GE 

7000 

44.5 

A  A  .  3 

45.2 

4  6.7 

46.3 

46.3 

45.3 

45.3 

45.  3 

45.3 

45.  3 

45.3 

GE 

oooo 

A3.  A 

45.  A 

46.0 

46.0 

46.1 

46.1 

46.  1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.  1 

46.1 

GF 

FOOD 

47.  3 

47. 5 

4  3.2 

4  y ,  3 

4  3  •  6 

4  0.6 

44.6 

47.6 

4  3.6 

43.6 

48.6 

48.6 

GF 

4503 

AJ.  3 

4  3.1 

49.5 

49.  6 

6  0.0 

80.0 

80.0 

50.0 

60.0 

60.0 

50.0 

50.0 

Gc 

A  000 

31  .6 

51.6 

3  2.3 

52.4 

5’. 9 

6  7.9 

87.9 

5  2.9 

82.9 

62.9 

52.9 

52.9 

GE 

3000 

53.0 

3  3 . 2 

54.0 

54.3 

54.7 

64.7 

84.7 

54.7 

64.7 

54.7 

54.7 

54.7 

GE 

3000 

5  3.5 

54.  7 

59.5 

59.  7 

69.2 

60.2 

60.7 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

Ge 

2300 

62.  ! 

6  3.0 

6  3.  ) 

6  4.9 

64.5 

64.5 

64.5 

64.6 

64.3 

64.5 

64.8 

64. f 

GF 

?O00 

G«.  3 

69.1 

69.4 

70.  3 

71.1 

71 . 3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

GF 

10  00 

70.4 

70.6 

71.4 

71.3 

72.8 

73.0 

73.0 

73.0 

7  3.0 

73.0 

73.0 

73.0 

GE 

150C 

75.2 

75.3 

77.1 

77.6 

74.6 

7  3.8 

78.9 

78.9 

78.° 

76.9 

78.9 

78.9 

GE 

1200 

75.5 

79.  1 

“1.4 

41.3 

0  3 . 2 

H  3. 5 

8  3.9 

33.9 

83.9 

n  3 . 9 

83.9 

83.9 

GE 

1000 

30.1 

40.3 

33.2 

53. 9 

45.4 

85.7 

86.2 

86.  3 

36.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GF 

900 

31.1 

3  l.R 

34.5 

35.  3 

86.9 

4  7.3 

3  7.3 

43.0 

88.0 

88. 0 

88. C 

80.  C 

GE 

300 

31.3 

3?.  7 

33.5 

•'6.2 

4  7.8 

88.5 

8  7.0 

79.4 

39.4 

80.4 

.39.8 

89.4 

GE 

700 

32.2 

43.1 

46.0 

56.9 

33.5 

39.  1 

69.7 

90.0 

90.  1 

90.1 

90. 1 

90.  1 

GE 

GOO 

52.6 

4  3.7 

36.6 

87.4 

39.7 

90.4 

91.3 

91  .9 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GF 

300 

32.  J 

3  3.9 

37,  1 

88.2 

9  0.6 

91.5 

92.5 

93.2 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

AOO 

32.4 

34.0 

47.7 

F  'J.  3 

90.9 

91.9 

93.5 

94.6 

96.2 

96.6 

96.8 

96.8 

GF 

300 

82.3 

34.0 

87.2 

'3,1.  T 

T07*r 

9  r.^~ 

“9  3.-3“ 

'  94\  7 

9679 

97.3 

97.  B 

98. 1 

GE 

200 

32.3 

54.0 

57.2 

48.4 

91.0 

92.0 

93.7 

94.9 

97.3 

97.7 

98.3 

96.  5 

GE 

100 

52.4 

34.0 

37.2 

88.4 

91.0 

92.0 

93.7 

94.9 

97.3 

97.7 

98.3 

98.5 

GE 

000 

82.3 

34.0 

37.2 

88.4 

91.0 

92.0 

93.7 

94.9 

97.3 

97.  7 

98.  3 

98.5 

I 

c 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


0  -  2  -  «6 


PERCENTAGE  FREQUENCY  UF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


NAME:  K.  I.  SAWYER  AFB  Ml 


PFRIOO  OF  RECORD:  AUG  78  -  JUL  68 


month: 

OCT 

HOURS: 

12-18 

t 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

,  1  . 

2  1/2 

_ 2 _ 

1  1/2 

1  1/8 

1 

3/8 

5/3 

1/2 

3/8 

1/8 

0 

°  4  31.6 

31.5 

31.8 

31.8 

31.6 

31.5 

31.5 

31.5 

31.5 

31.5 

31.5 

31.5 

33.5 

33.8 

3J.6 

38.3 

38.5 

36.5 

38.5 

38.5 

33.5 

38.5 

38.5 

38.5 

3^.7 

36.7 

36.7 

39.7 

38.7 

38. 7 

38.7 

33.7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

'  )  39.0 

39. C 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.8 

39.6 

39.8 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

'  8  0.3 

• 

80.8 

80.8 

80.3 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

'  ■  6  2.6 

82.8 

82.8 

82.5 

82.6 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

8  3.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

J  88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.3 

86.1 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

'•  86.1 

88.1 

86.  1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.  1 

86.1 

86. 1 

86.  1 

86.  1 

86.  1 

'*  «.  1.6 

88.6 

86.6 

83.6 

83.6 

83.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

|  V7.0 

60.0 

80.0 

30.0 

60.0 

60.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

,j 

62.9 

62.9 

32.9 

62.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

,1  84.7 

88.7 

88.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

\  fS0.2 

•l 

60.2 

60.2 

80.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

68.8 

68.8 

68.8 

68.3 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

'  71.1 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

‘ 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

7  ,  6 

73.6 

7R.9 

78.9 

73.° 

76.9 

78.9 

78.9 

76.0 

79.0 

79.0 

79.0 

V  8  3 . 2 

6  *1 

6  3.6 

°  3 , 9 

93.9 

33.9 

R3.9 

83.9 

83.9 

83.9 

88.0 

38.0 

88.0 

8 

R5.7 

86.2 

66.  3 

36.3 

86.  3 

86.3 

86.3 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

6  8.9 

67.3 

87.6 

36.0 

38.0 

88.0 

88.0 

88.0 

86.1 

88.2 

88.2 

88.2 

•  U.a 

33.8 

8  7.0 

39,8 

39,8 

39,4 

39.8 

89.8 

89.5 

89 . 6 

89.6 

89.6 

m '  '8.8 

J9.1 

89. 7 

90.0 

90.  1 

90.1 

90. 1 

90.  1 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

37.7 

90.8 

91.3 

91.9 

92.  3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.8 

92.5 

92.5 

92.5 

n.6 

91.8 

92.8 

93.2 

98.3 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.3 

98.8 

98.8 

,  9  3.9 

91.9 

93.8 

98.6 

96.2 

96.6 

96.8 

96.8 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

4*  99.0 

91  9T 

95T.9T- 

98.  7 

96  rs 

97.3 

97.  r 

'  98  21 

98,7 

9B.T 

93. T 

98.3 

p‘  71.3 

92.0 

93.7 

98.9 

97.3 

97.7 

98.  3 

98.  5 

99.0 

99.8 

99.8 

99.9 

;•  7‘.3 

92.0 

93.7 

98.9 

97.3 

97.7 

98.3 

98.5 

99.0 

99.8 

99.8 

100.0 

9*  91.0 

92.0 

93.7 

98.9 

97.3 

97.  7 

98.  3 

98.5 

99.0 

99.8 

99.8 

100.0 

9. . * 

—  •  ’ 

_  -  - 

- - - 

- - 

- - —  -  - 

.  — 

- - 
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OPERATING  LOCATIUN  «A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISI8I 

USAFET AC,  "ASHEVILLE  NC  '  "  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

727435 

STATION  NAME:  K. 

I.  SAHYER  afb 

MI 

PER IOD 

OF  RECORO:  AUG  78 

...  .. 

— 

- - 

_ LST 

TO  UTC:_+  5 

- 

month: 

OCT 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE  GE- 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GS 

FEET 

7 

6 

5 

4  3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

NO 

CEIL 

33.1 

33.1 

33.1 

33.2  ""3373 

33.3 

~  33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

33. 

GE 

20000 

39.6 

39.6 

39.7 

39.3  39.9 

39.9 

4  0.0 

40.0 

40.0 

4U.0 

40.0 

40.0 

40. 

GE 

1 9000 

30.9 

39.9 

40.0 

40.1  40.2 

40.2 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40. 

GE 

16000 

40.0 

40.0 

40.  1 

■,0.2  40.3 

40.3 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40. 

GE 

14000 

41.1 

41.1 

41.4 

41.5  41.6 

41.6 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41. 

GE 

12000 

42.5 

42.6 

42.9 

43.0  43.2 

43.2 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43. 

GE 

10000 

45.1 

45.  ? 

"45 . 7 

~  4  5.6"  46.0 

46.0 

46.1 

46.1 

46.1 

46.  1 

46.1 

46.1 

A6  • 

GE 

9000 

45.5 

45.7 

46.  1 

46.2  46.5 

46.5 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46. 

GE 

9000 

46.8 

47.0 

47.5 

47.6  4778" 

477  8 

4  3.3' 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48. 

GE 

7000 

47.1 

47.3 

47.8 

4  3.0  43.2 

48.2 

48.3 

48.3 

48.  3 

48.3 

48.3 

40.3 

40. 

GE 

6000 

47.6 

43.0 

49.6 

48.7  43.9 

48.9 

4  9.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49. 

GE 

@000 

49.6 

50.0 

"50.6 

50.3  51.0 

51.0 

51.1 

51 . 1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51. 

GF 

4900 

51.1 

61.6 

52.2 

82.3  52.5 

52.5 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52. 

GE 

4000 

94.9 

55.4 

56.0 

56.1  56.3 

56.3 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56. 

GE 

3900 

57.2 

57.6 

59.4 

59.6  53.8 

58.6 

56.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

53.9 

58. 

GE 

3000 

61.5 

61.9 

62.9 

63.0  63.2 

63.2 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63. 

GE 

2900 

69.2 

6@.8 

69.9 

70.3  70.6 

70.6 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70. 

GE 

2000 

73.1 

73.8 

74.9 

75.7  76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76. 

GF 

1900 

74.7 

75.7 

77.1 

76.0  ‘  1 3.4 

78.4 

78.6 

78.8 

78.8 

78.6 

70.8 

78.8 

78. 

GE 

1500 

79.0 

90.4 

82.2 

33.0  33.4 

83.5 

B3.9 

34.1 

84.1 

84.1 

@4.1 

84.1 

@4. 

GE 

1200 

80.6 

°2 . 5 

94.7 

85.7  86.3 

96.5 

@6.8 

@7.2 

37.2 

37.2 

07.2 

87.2 

@7. 

GE 

1000 

81.7 

93.5 

36.1 

87.3  39.1 

98.2 

@9.1 

@9 ,  f> 

39.8 

89.3 

89. @ 

89.8 

89. 

GF 

900 

82.4 

@4.2 

96.9 

88.1  99.9 

89.0 

90.0 

90.6 

90.  b 

90.6 

90.6 

90.6 

90. 

GE 

900 

B2.5 

a4.3 

67.0 

88.3  89.1 

89.2 

90.2 

90.9 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91. 

GE 

700 

92.5 

94.3 

67.2 

89.9  90.0 

90.2 

91.3 

92.0 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92. 

Gc 

600 

82.5 

84.4 

87.4 

89.1  90.3 

90.5 

91.8 

92.9 

93.  1 

93.2 

93.2 

93.2 

93. 

GE 

900 

@2.5 

34.  4 

37.4 

@9.4  90.8 

91.4 

92.8 

94.1 

94.6 

95.3 

95.6 

95.6 

95. 

GF 

400 

82.5 

84.4 

«7.4 

89.4  93.9 

91.6 

93.2 

94.6 

95.7 

96.3 

96.8 

96.8 

96. 

GF 

300 

@2.5 

34.4 

87.5 

89.5  91.3 

92.0 

93.° 

95.5 

97.2 

98.0 

98.4 

98.4 

93. 

GE 

200 

82.5 

@4.4 

97.6 

99.5  91.3 

92.0 

94.  1 

95.7 

97.4 

98.3 

98.7 

98.7 

99. 

GE 

100 

92.5 

34.4 

97.5 

89.5  91.3 

92.0 

94.1 

95.7 

97.4 

98.3 

98.7 

98.7 

99. 

GE 

000 

82.6 

34.4 

@7.5 

99.5  91.3 

92.0 

94.1 

95.7 

97.4 

98.3 

98.7 

98.7 

99. 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
-  "  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


|:SMC :  K.  I.  SAWYER  AFB  MI  '  "  PER IOO  OF  RE CORO 5  AUG  78  -  JUL  88 

|TC :  •*■  5  MONTH!  OCT  HOURS:  15-17 


VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/A 

•  •  •  • 

GE 

1 

•  • 

GE 

3/A 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/A 

GE 

0 

:  33.3 

”53. "T" 

33.  A” 

33. A 

33.  A 

33. 

A 

33.  A 

33. A 

33.  A 

33. A 

33. A 

33. A 

■  39" «  9 

39.9 

AO  .  0 

AO.  0 

AO.  0 

AO. 

0 

40.0 

AO.O 

AO.O 

AO.O 

AO.O 

AO.O 

AO. 2 

AO. 2 

AO. 3 

AO. 3 

AO. 3 

AO. 

3 

AO. 3 

AO. 3 

AO. 3 

AO. 3 

AO. 3 

AO. 3 

’  AO. 3 

AO. 3 

AO.  A 

AO.  A 

AO.  A 

AO. 

A 

AO. A 

AO. A 

AO. A 

AO. A 

AO.  A 

A  0.4 

A1 .6 

A  1 . 6 

A 1 . 7 

A 1 . 7 

Al.  7 

Al. 

7 

A 1 . 7 

A  1 . 7 

A 1 . 7 

Al.  7 

A 1 . 7 

41.7 

A3. 2 

A3. 2 

A3. 3 

A3. 3 

A3. 3 

A3. 

3 

A3. 3 

A3. 3 

A3. 3 

A3. 3 

A3. 3 

A3. 3 

A  6 . 0 

46.0 

A6 . 1 

A6 . 1 

A6 . 1 

A6  . 

1 

A6.1 

A6.1 

46«  1 

A6. 1 

A6.1 

46.  1 

A6.5 

A6. 6 

A6.6 

A  6 . 6 

A6.6 

A6. 

6 

A6.6 

A6.6 

A6.6 

A6.6 

A6.6 

46. 6 

a  77a 

a7.B 

""A  3.0”" 

A8.0 

48.0 

A  a. 

0 

A8.0 

48.0 

48.0 

AS.  0 

48.0 

48. 0 

A3. 2 

AS. 2 

A6.3 

A8.3 

A8.3 

A8  . 

3 

A6.3 

A8.3 

A8.3 

A8.3 

A8.3 

48.3 

’  4  3.9 

AS. 9 

A  9.0 

A9.0 

49.0 

A9  . 

0 

A9.0 

A9.0 

A9.0 

A9.0 

A9.0 

49.0 

t  51.0 

51.0 

51.1 

51 . 1 

51.1 

51. 

I 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

>  52.5 

52.5 

52.6 

52.6 

52.6 

52. 

6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

55.3 

56 .3 

56,5 

56.5 

56.5 

56. 

5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

53.5 

58.3 

58.9 

58.9 

58.9 

58. 

9 

58.9 

53.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

63.2 

63.2 

63.3 

63.3 

63.3 

63. 

3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

!  70.6 

70.6 

70.8 

70.3 

70.8 

70. 

8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

'  76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76. 

2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

)  7  3  .A 

78.  A 

7876” 

'  78.8 

78. 8 

78. 

8 

78.8 

78.8  ’ 

78.8 

78.8 

78.8 

7s;s 

•33. A 

83.5 

83.9 

3A.  1 

8A.1 

8A. 

1 

8A.1 

8A.1 

8A.1 

8A.1 

8A.1 

34. 1 

36.3 

S6.5 

86.3 

37.2 

87.2 

87. 

2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

33.1 

38.2 

e9.1 

39.6 

39.8 

39. 

8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

89.8 

89.8 

33.9 

89.0 

90.0 

90.6 

90.6 

90. 

6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

39.  1 

””89".T 

To.2 

90.T" 

91.0 

91. 

T 

91.1 

91.1 

91  .T 

91.1 

91.1 

91.1 

90.0 

90.2 

91.3 

92.0 

92.2 

92. 

3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

90.3" 

90.5 

91.8 

92.9 

93.  I 

93. 

2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

90.8 

~  9" i  .a”" 

92.8 

94 .  1 

94.6 

95. 

3 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

90.9 

91.6 

93.2 

9  A .  6 

95.7 

96. 

3 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

91.3 

<5276 

93.9 

95.5 

97.2 

98. 

0 

98. A 

98.  A 

98.7 

98.7 

98.7 

98.6 

91.3 

92.0 

9  A  .  1 

95.7 

97. A 

98. 

3 

98.  7 

98.7 

99.  A 

99.6 

99.7 

100.0 

91.3 

92.0 

9A.  1 

95.7 

97. A 

98. 

3 

98.7 

98.7 

99.  A 

99.6 

99.7 

100.0 

91.3 

92.0 

9A.  1 

95.7 

97. A 

98. 

3 

•  • 

98.7 

98.7 

99.  A 

99.6 

99.7 

100.0 

0  -  2  -  87 
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OPERATING  LOCATION  "A"  _ _ _  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBERS  727435  STATION  NAME  S  K.  I.  SAWYER  AF8  MI 
__  _ _ L ST  TO  UTCS  *  5 _ 


PERIOD  OF  RECORDS  AUG  76  -  J 
MONTHS  OCT  HOURS!  18-20 


CE ILING  _ _ VISIBIL ITY  IN  STATUTE  MILE S 


IN 

FEET 

GE 

7 

GF 

6 

GE 

5 

GF 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

o 
►—  m 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

NO 

CEIL 

36.3  ' 

36.6 

37.3 

37.4 

37.5 

“  3775“ 

“37.5  “ 

37.6 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

GE 

20000 

4 1 .3” 

41.3 

4  2  •  4 

“4  276 

42.7 

42.7 

4  2.7 

42.7 

“  42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

GE 

18000 

41.4 

41.4 

42.5 

42.  7 

42.9 

42.8 

42.9 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

GE 

16000 

41.4 

41.4 

42.6 

42.3 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

GE 

14000 

42.7 

42.7 

43.9 

44.1 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

GE 

12000 

44.3 

44.3 

45.5 

45.7 

45.8 

46.0 

46.  1 

46.  1 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

GE 

10000 

46.6 

46.7 

47.3 

48.2 

43.3 

48.5 

49.6 

48.6 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

GE 

9000 

47.0 

47.1 

48.  3 

46.6 

43.7 

48.9 

49.0 

49.0 

49.  1 

49.  1 

49.  1 

49.1 

49.1 

GE 

8000 

49.6 

4977“ 

51.2 

51.5 

51.6 

51.3 

51.9 

5 1 .9? 

“62.0 

52.0 

627TT 

52.0 

“52711 

GE 

7000 

50.8 

50.9 

52.4 

52.7 

52.3 

53.0 

53.1 

53.1 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

GE 

6000 

51.6 

51.7 

53.2 

53.5 

53.7 

53.9 

54.0 

54.0 

54.1 

54.1 

54. 1 

54.1 

54.  1 

GE 

5000 

53.9 

54.0 

55.5 

55.3  " 

55.9 

56.1 

“56.2 

56.2 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

GE 

4500 

54.9 

55.1 

56.6 

56.9 

57.0 

57.2 

57.3 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

GF 

4000 

59.1 

59.2 

60.9 

61.4 

61.6 

61.8 

61.9 

61.9 

62.0 

6770 

62.0 

62.0 

62.0 

GE 

3500 

61.9 

62.0 

63.7 

64.2 

64.5 

64.7 

64.8 

64.3 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

GE 

3000 

65.6 

65.8 

67.4 

68.2 

68.5 

68.7 

68.8 

66.8 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GE 

2500 

71.4 

71.6 

73.2 

74.0 

74.3 

74.6 

74.6 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.0 

GE 

2000 

73.9 

74.2 

75.9 

76.7 

77.6 

77.8 

78.2 

78.2 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

GE 

1800 

74.9 

75.3 

77.0 

77.7 

73.9 

79.  1 

79.5 

79.6 

79.8 

79.6 

79.8 

T9. 8 

79.8 

GE 

1500 

77.5 

77.8 

79.9 

80.9 

82.4 

82.6 

83.0 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GE 

1200 

78.6 

79.0 

31.2 

82.4 

84.1 

34.3 

84.8 

35.  1 

.05.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GE 

1000 

79.9 

30.3 

82.6 

83.3  ' 

35.3“ 

86.0 

86.7 

86 . 9 

87. 1 

87.1 

87.1 

87.1 

87. 1 

GE 

900 

80.2 

30.6 

83. 0 

84.2 

86.2 

86.5 

87.  1 

87.3 

87.5 

87.5 

87.5 

07.5 

87.5 

GE 

800 

80.4 

80. p 

83.3 

84.5 

36.8 

87.0 

8T.6 

87.8 

1.1 

88.  1 

88.1 

P.1 

80.1 

GE 

700 

81.0 

31.4 

34.0 

85.2 

37.7 

88.0 

89.2 

89.7 

89.9 

09.9 

90.0 

90.0 

90.0 

GE 

600 

81.2 

31.6 

34.5 

85.6 

33.6 

88.8 

90.5 

91.1 

91.3 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

GE 

500 

81.3 

31.7 

34.7 

86.1 

“  89.6 

90.0 

92.6 

93.  8 

94.1 

94.4 

94.7 

94.7 

94.7 

GE 

400 

81.4 

31.8 

85.1 

86.5 

90.0 

90.6 

93.9 

95.3 

95.6 

96.2 

96.8 

96.9 

96.9 

GE 

300 

81.4 

31.8 

35.1 

86.6 

90.3 

91.1 

94.4 

967? 

97.  1 

98. T  T576 

9971 

9971“ 

GE 

200 

81.4 

31.8 

85.1 

86  •  6 

90.  3 

91.1 

94.4 

96.6 

97.2 

98.2 

98.9 

99.6 

99.7 

GE 

100 

81.4 

81.8 

85. 1 

36.6 

90.3 

91.1 

94.4 

96.6 

97.2 

98.2 

96.9 

99.6 

99.8 

GE 

000 

81.4 

31.8 

85.1“ 

86.  6  ' 

90.3“ 

91.1 

94.4 

96.6“ 

97.2 

98.2 

98.9 

99.6 

99.8 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  030 


D  -  2 


8B 


> 


f 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OE  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

NAME!  K.  I.  SAWYER  AF8  MI  ~  PErTOO  OF  RECORD 5  "TuTT  "76  ~ JUL~88 


iTC : 

+  5 

month: 

OCT 

HOURS: 

18-20 

a 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

: 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

♦ 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

.4 

3775” 

3775 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

,-s 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7  ” 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

,  7 

42.3 

42.8 

42.3 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

.  ! 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

.  1 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

,  7 

45.8 

46.0 

46.  1 

46.  1 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

,  2 

437  3 

48.5 

4376 

”  48.6 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

,  ^ 

43.7 

48.9 

49.0 

49.0 

49.  1 

49. 1 

49.  1 

49.1 

49.1 

49.  1 

49.1 

49.1 

,  ^ 

51.6 

51.3 

51.9 

51.9 

5270 

""52.6 

52.0 

52.0 

5276 

02.0 

52Y0 

52.0 

,  7 

52.0 

53.0 

53.1 

53.1 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

•  ^ 

53.7 

53.9 

54.0 

54.0 

54.1 

54.1 

54. 1 

54.1 

54.  1 

54.1 

54.1 

54.1 

55.9 

56.1 

56.2 

56.2 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

57.0 

57.2 

57.3 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

*♦ 

61.6 

61.8 

61.9 

61.9 

62.0 

6276” 

62.0 

"62.0” 

62.6 

62.0 

62.0 

62.0 

1 

64.5 

64.7 

64.8 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

» 

I  L 

68.5 

68.7 

68.0 

68.8 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

•) 

74.3 

74.5 

74.6 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

.  7 

77.6 

77.8 

73.2 

73.2 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

7 

73.9 

- 7971 

79.5 

79.6 

79.8 

7978 

79 .8 

79.8 

79.8” 

79.8 

79.8 

79.8 

,  1 

32.4 

82.6 

83.0 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

«♦ 

34.1 

34.3 

84.8 

05.  1 

35.3 

85.3 

85.3 

85.3 

35.3 

85.3 

85.3 

85.3 

.) 

35.0 

86.0 

86.7 

86.9 

37. 1 

87.1 

87.1 

87.1 

87. 1 

87.1 

87.1 

87.1 

<1 

36.2 

86.5 

87.1 

87.3 

87.5 

87.5 

87.5 

67.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

» 

86.8 

37.0 

“ST.  6 

87.8 

8§"H 

88. T 

88  71 

33 .1 

”F6. 1 

”8871 

88.1 

88.1 

■> 

37.7 

83.0 

89.2 

89.7 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

38.6 

88.8 

90.5 

91.1 

91.3 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

l 

89.6" 

90.0 

92.6 

93. 8 

94.1 

94.4 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

r> 

90.0 

90.6 

93.9 

95.3 

95.6 

96.2 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

0 

46.3 

91.1 

94  •  4 

96.6 

97.  1 

9757  T 

97376 

“9971" 

9971 

99. 1 

99.1 

"””9971 

90.3 

91.1 

94.4 

96.6 

97.2 

98.2 

98.9 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

* 

30.3 

91.1 

94.4 

96.6 

9772 

98.2 

98.9 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

9*0 

90.3 

91.1 

94.4 

96.6 

97.2 

98.2 

98.9 

99.6 

99.8 

99.8 

166.0 

100.6 

0  -  2  -  88 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VI S 18 It 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER*. 

727435 

STATION  NAME 

:  K. 

I.  SAWYER 

:  AF3 

MI 

PER100 

OF  RECORD:  AUG 

78 

L  ST 

TG  UTC: 

+  5 

month: 

OCT 

HOURS:  21 

-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GF 

"  GF“ 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/R 

1/2 

NO 

CEIL 

“  36. 5 

36 .8 

37 .7) 

5770“' 

3T.4 

37.4 

3  7 .6 

37.8 

38.0 

38.2 

38.2 

38.2 

33.4 

GE 

20000 

40.5 

“4679 

41.2 

41.2 

41.7 

41. 7 

4 1.9 

42. 2 

42.3 

42.5 

42.5 

42.5 

42.7 

GE 

19000 

40.5 

40.9 

41.2 

41.2 

41.7 

41.7 

41.9 

42.2 

42.3 

42.5 

42.5 

42.5 

42.7 

GE 

16000 

40.5 

40.9 

41.2 

41.2 

41.7 

41.7 

41.9 

42.2 

42.3 

42.5 

42.5 

42.5 

42.7 

GE 

16000 

41.8 

42.2 

42.5 

42.5 

43.0 

43.0 

43.2 

43.4 

43.5 

43.3 

43.8 

43.8 

44. C 

GE 

12000 

42.6 

42.9 

43.4 

43.4 

44.0 

44.3 

44.5 

44.  7 

44.8 

45.1 

45.1 

45.1 

45.3 

GE 

10000 

44.8 

4  5.2 

45,9 

'45.9 

46. 5 

46.8 

47 . 0 

47.2 

47.3 

47.5 

47.5 

47.5 

47.7 

GE 

9000 

45.4 

45.7 

46 « *5 

46.5 

47.0 

47.3 

47.5 

47.7 

47.8 

46.1 

48.1 

48.1 

48.3 

GE 

”000 

67.5 

4  7.8 

48.7 

48.7 

49.2 

49.6 

49.8 

50.0 

50.1 

50.3 

50.3 

50.3 

50.5 

GE 

7000 

48.9 

49.2 

50.1 

50.1 

50.6 

51.0 

51.2 

51.4 

51.5 

51.7 

51.7 

51.7 

51.9 

GE 

6000 

51.1 

51.4 

52.3 

52.3 

52.3 

53.1 

53.3 

53.5 

53.7 

53.9 

53.9 

53.9 

54.1 

GE 

5000 

52.9 

53.2 

54.1 

54. 1 

5478" 

55.2 

55.4 

55.6 

55.7 

55.9 

55.9 

55.9 

56.1 

GE 

6500 

54.6 

55.2 

56.1 

56.1 

56.9 

57.2 

57.4 

57.6 

57.7 

58.0 

58.0 

58.0 

58.2 

GE 

6000 

58.6 

58.9 

59.9 

60.0 

60.9 

61.2 

61.4 

61.6 

61.7 

61.9 

61.9 

61.9 

62.2 

GE 

3500 

61.4 

61.7 

62. e 

62.9 

64.0 

64.4 

64.6 

64.8 

64.9 

65.2 

65.2 

65.2 

65.4 

GE 

3000 

64.5 

64.8 

65.9 

66.0 

67.2 

67.6 

67.8 

68.2 

63.3 

63.5 

68.5 

68.5 

63.7 

GE 

2500 

68.8 

69.2 

70.4 

70.3 

72.0 

72.5 

72.7 

73.0 

73.1 

73.3 

73.3 

73.3 

73.5 

GE 

2000 

71.9 

72.4 

73.9 

74.2 

75.5 

76.  1 

76.5 

76.3 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.  3 

GE 

1800 

73.0 

73.4 

75.1 

75.4 

7677 

7T.  4 

77.3 

73.2 

78.3 

78.5 

78.5 

78.5 

78.7 

GE 

1500 

74.3 

74.8 

76.5 

77.0 

73.4 

79.0 

79.6 

79.9 

80.0 

80.2 

80.2 

80.2 

80.4 

GE 

1200 

75.8 

76.3 

78.2 

78.3 

30.2 

80.9 

61.4 

81.7 

81.8 

82.2 

82.2 

82.2 

82.4 

GE 

1000 

78.0 

73.6 

80.6 

81.5 

83.7 

84.5 

85.1 

65.5 

85.6 

86.1 

86.1 

86.1 

86.3 

GE 

900 

78.6 

79.4 

31.5 

82.4 

84.7 

85.6 

66.1 

86.6 

86.7 

87.2 

87.2 

87.2 

87.4 

GE 

800 

78.9 

79.7 

81.8 

82.7 

35.7 

86.6 

87.3 

87.7 

87.8 

88.6 

"M.6 

83.6 

88.8 

GE 

700 

79.1 

79.9 

82.7 

83.5 

86.7 

87.7 

88.9 

89.4 

89.6 

90.3 

90.4 

90.4 

90.6 

GE 

600 

79.  1 

80.4 

83.3 

84.2 

87.4 

88.6 

90.0 

90.4 

90.6 

91.4 

91.5 

91.5 

91.7 

GE 

500 

79.9 

80.6 

83.8 

“3476  ~ 

337(7 

89.1 

90.8 

91.  S' 

92.2 

92.9 

93.2 

93.2 

93.4 

GE 

600 

80.0 

80.8 

33.9 

84.7 

83.4 

89.7 

91.6 

92.7 

93.5 

94.3 

94.7 

94.7 

95.1 

GE 

300 

80,0 

30.8 

84.2 

35.2 

89.  1 

— 9076  — 

92. 7 

*54  •  4 

95.  V 

96.2 

"96.7 

96.7 

97.0 

GE 

200 

80.0 

80.3 

84.3 

35.3 

89.4 

90.9 

93.3 

95.4 

96.9 

97.6 

98.1 

98.4 

98.6 

GE 

100 

80.0 

80.8 

84.3 

65.3 

89.4 

90.9 

93.3 

95.4 

96.9 

97.6 

98.2 

98.5 

98.9 

GE 

•  •  • 

000 

80.0 

so.  a" 

'  84.3 

“8573 

89.4 

90.9 

93. 3 

>  •  •  •  •  1 

"95.4 

96.9 

97.6 

98.2 

98.5 

98.9 

1  •  •  •  • 

TOTAL  NUMBER  QF  OBSERVATIONS _ 930 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  ' 


riON  NAME :  K. 

I.  SAWYER  AF3 

MI 

PERIOD 

OF  RECORD:  / 

1UG  78  - 

JUL  88 

TC  UTC: 

♦  5 

. - . . 

- - 

-  -  -  ... 

MONTH! 

OCT 

hours: 

21-23 

.  - 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

L 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

37. 0 

37.4 

37.4 

3776" 

37.8 

38.0 

38.2 

38.2 

38.2 

33.4 

38.5 

38.5 

3e.5 

41. 2“ 

4177 

41.7 

41.9 

42.2 

42.3 

42.5 

42.5 

42.5 

42.7 

42.8 

42.8 

42.8 

M.2 

41.7 

41.7 

41.9 

42.2 

42.3 

42.5 

42.5 

42.5 

42.7 

42.8 

42.8 

42.8 

41.2 

41.7 

41.7 

41.9 

42.2 

42.3 

42.5 

42.5 

42.5 

42.7 

42.8 

42.8 

42.8 

42.5 

43.0 

43.0 

43.2 

43.4 

43.5 

43.8 

43.8 

43.8 

44.0 

44.1 

44.1 

44.1 

43.4 

44.0 

44.3 

44.5 

44.  7 

44.8 

45.1 

45.  1 

45.1 

45.3 

45.4 

45.4 

45.4 

48.9 

4676 

46.3 

47.6" 

“4  7.2 

47.3 

47.5 

47.5 

47.5 

47.7 

47.6 

47.8 

47.8 

46.5 

47.0 

47.3 

47.5 

47.7 

47.8 

48.1 

48.1 

48.1 

48.3 

48.4 

48.4 

48.4 

46.7 

49.2 

49.6 

49.8 

50.0 

50.1 

50.3 

59.3 

50.3 

50".  5 

50.6 

50.6 

50.6 

50.1 

50.6 

*1.0 

51.2 

51.4 

51.5 

51.7 

51.7 

51.7 

51.9 

52.0 

52.0 

52.0 

62.3 

52.3 

53.1 

53.3 

53.5 

53.7 

53.9 

53.9 

53.9 

54.1 

54.2 

54.2 

54.2 

*4.1 

5v.ir 

55.2 

"66 . 4 

55.6 

55.7 

55.9 

55.9 

55.9 

56.1 

56.2 

56.2 

56.2 

56.1 

56.9 

57,2 

57.4 

57.6 

57.7 

58.0 

58.0 

58.0 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

60.9 

60.9 

61.2 

61.4 

61.6 

'61.7 

61.9 

61.9 

61.9 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.9 

64.0 

64.4 

64.6 

64.0 

64.9 

65.2 

65.2 

65.2 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

66.0 

67.2 

67.6 

67.8 

68.2 

63.3 

68.5 

68.5 

68.5 

63.7 

69.8 

68.8 

6E.8 

73.3 

72.0 

7276 

72.7 

73.0 

73.1 

73.3 

73.3 

73.3 

73.5 

73.7 

73.7 

73.7 

74.2 

75.5 

76.1 

76.5 

76.3 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

78.4 

76T8~ 

- 7774 

"7778 

73. T 

‘98.3 

'78.5 

78.5 

78.5 

78.7 

78 .  r 

"78.  B 

78.8 

77.0 

75.4 

79.0 

79.6 

79.9 

80.0 

80.2 

80.2 

80.2 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

74.3 

50.2 

80.9 

61.4 

81.7 

81. e 

62.2 

82.2 

82.2 

82.4 

82.5 

82.5 

82.5 

J  1 . 5 

3377 

8476 

66.1 

85.5 

85.6 

86.1 

86.1 

86.1 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

32.4 

84.7 

85.6 

56.1 

86.6 

86.7 

37.2 

87.2 

87.2 

87.4 

67.5 

87.5 

87.5 

>2.7 

35.7 

5675 

87.3 

87.7 

87.8 

83.6 

we .  6 

88.6 

61.8 

"  66. 9 . 

B8.7T 

88.9 

8  3.5 

96.7 

87.7 

88.9 

89.4 

89.6 

90.3 

90.4 

90.4 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

44.2 

37.4 

88.6 

90.0 

90.4 

90.6 

91.4 

91.5 

91.5 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

•  6 

33  7(T 

89.1 

"9o.8 

91.5 

92.2 

92.9 

93.2 

93.2 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

44.7 

83.4 

59.7 

91.6 

92.7 

93.5 

94.3 

94.7 

94.7 

95.1 

95.2 

95.7 

95.7 

•78.  Z 

397T 

70.6 

97 .  7 

94. 4 

75. "5 

96.2 

“96. T 

96. 7 

97.0 

97.1“ 

97.6 

97.6 

35.3 

89.4 

90.9 

93.3 

95.4 

96.9 

97.6 

98. 1 

98.4 

93.6 

98.9 

99.5 

99.7 

36.3 

89.4 

90.9 

93.3 

95.4 

96.9 

97.6“ 

98.2 

98.5 

98.9 

99.0 

99.6 

100.0 

4  6.3 

89.4 

•  •  *  •  i 

90.9 

93. 3 

95.4 

96.9 

97.6 

98.2 

98.5 

98.9 

99.0 

99.6 

100.0 

930 

0  '  I  *  89 
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OPERATING  LOCATION  ”A» _ PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISI0IL 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  ~  ‘  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFB  MI  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78 

_ LST  TO  UTC t  ♦  5 _  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

CE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

NO 

CEIL 

32.1 

32 .2 

32.7 

~33.1T 

33.5 

33.6 

33.8 

"34.0 

34.1 

34.3 

34.3 

34.3 

34.4 

GE 

20000 

36.  1 

36.3 

36.8 

37.1 

~37.7 

37.3 

~  38.0 

38.2 

38.3 

38.4 

38.5 

38.5 

38.6 

GE 

18000 

36.  3 

36.4 

37.0 

37.3 

37.9 

38.0 

38.2 

38.4 

38.5 

38.6 

38.7 

38.7 

33.8 

GE 

16000 

36.4 

36.8 

37.1 

37.4 

33.0 

38. 1 

33.3 

38.5 

38.6 

38.8 

3¥.8 

38.8 

39.0 

GE 

14000 

37.2 

37.4 

38.0 

38.3 

33 . 9 

39.0 

39.2 

39.4 

39.6 

39.  7 

39.7 

39.8 

39.9 

GE 

12000 

38.6 

38.7 

39.4 

39.7 

40.3 

40.5 

40.  7 

40.9 

41.0 

41.2 

41.2 

41.3 

41.4 

GE 

10000 

4  0.9 

4i.  i" 

41  73 

42.2 

42.8 

43.0 

43.2 

43.4 

43.5 

43.7 

43.7 

43.8 

43.9 

GE 

9000 

41.5 

41.7 

42.4 

42.3 

43.3 

43.5 

43.8 

44.0 

44.1 

44.2 

44.3 

44.3 

44.4 

GE 

8000 

43.1 

43.4 

44.2 

4  A  «  b 

45.1 

45.3 

TT.6 

45.9 

46.0 

46.1 

46.2 

46.2 

46.3 

GE 

7000 

44.1 

44.4 

45.2 

45.6 

46.2 

46.4 

4b. 7 

46.9 

47.0 

47.2 

47.2 

47.2 

47.4 

GE 

6000 

45.2 

45.4 

46.3 

46.7 

47.3 

47.5 

47.8 

48.  1 

48.2 

48.3 

48.  3 

48.4 

48.5 

GE 

6 000 

47.  7 

47.9 

40.3 

49.2 

49.9 

50.  1 

50.4 

50.7 

50.8 

51.0 

51.1 

51.1 

51.2 

GE 

4500 

49.4 

49.7 

50.6 

61.0 

51.7 

51.9 

62.3 

52.6 

52.  7 

52.9 

52.9 

53.0 

63.1 

GE 

4000 

53.2 

53.5 

54.5 

55.0 

5"5.8 

56.0 

56.3 

56.6 

56.8 

57.0 

“57. 0 

57.1 

57.2 

GE 

3500 

55.5 

55.8 

56.8 

57.4 

53.2 

58.5 

58.9 

59.2 

59.3 

59.6 

59.5 

59.6 

59.7 

GE 

3000 

59.5 

59.8 

60.9 

61  .6 

62.4 

62.6 

63 . 0 

63.3 

63.5 

63.7 

63.8 

63.8 

63.9 

GE 

2500 

63.8 

63.9 

65.0 

65.7 

66.7 

67.0 

6714 

67.7 

67.9 

68.1 

68.1 

68.2 

68.3 

GE 

2000 

67.7 

68.  1 

69.4 

70.2 

71.3 

71.7 

72.1 

72.5 

72.7 

72.8 

72.9 

72.9 

73.1 

GE 

1800 

69.  1 

69.5 

70.9^ 

7T77 

— 72.9~ 

T3VT 

-  73.8 

7-4.2 

74.4 

74.5 

74.6 

74.6 

74.7 

GE 

1500 

72.0 

72.6 

74.3 

75.2 

76.6 

77.0 

77.6 

78.0 

78.2 

78.3 

78.4 

78.4 

78.6 

GE 

1200 

73.8 

74.5 

76.6 

77.7 

79.2 

79.7 

80.  3 

80.8 

01.0 

81.2 

81.3 

81.3 

81.4 

GE 

1000 

75.2 

76.0 

78.3 

79 .6 

81.4 

31.9 

32.7 

83.3 

83.5 

83.7 

83.8 

83.8 

84.0 

GF 

900 

75.9 

76.7 

79.2 

80.7 

82.6 

83.2 

84.0 

84.6 

84.8 

05.0 

85.1 

85.2 

85.3 

GE 

800 

76.6 

77.4 

30.  1 

81.6 

83.8 

84.4 

6571 

85  29" 

86.7 

06.6 

86.7 

86.7 

"  8^.9 

GE 

700 

77.0 

77.8 

80.  8 

82.4 

84.8 

85.6 

66*7 

87.4 

37.8 

08.1 

88.3 

88.3 

88.5 

GE 

600 

77.4 

78.3 

81.3 

83.0 

85.8 

86.6 

88.0 

99.0 

89.3 

89.7 

89.9 

89.9 

90.1 

GE 

800 

77.6 

78.5 

81.7 

83.5 

86.3 

87.9 

89.6 

90.9 

91.6 

92.2 

92.4 

92.5 

92.6 

GE 

400 

77.7 

73.7 

31.9 

83.8 

87.3 

88.5 

90.6 

92.2 

93.3 

94.0 

94.3 

94.4 

94.6 

GE 

TOO 

77.8 

73;  8 

TT2  7T 

84.  1 

37,9 

89.2 

"91  .'5 

93.5 

“95. 0~ 

“9510 

W.T 

96.4 

"^96.5 

GE 

200 

77.8 

78.8 

62. 2 

84.2 

08.0 

89.3 

91.9 

94.0 

95.7 

96.6 

97.2 

97.4 

98.1 

GE 

100 

77.8 

70.8 

82.2 

84.2 

98.0 

09T3" 

91.9 

94.0 

95.7 

96.7 

97.2 

97.5 

98.3 

GE 

•  •  < 

000 

77.8 

78.8 

02.2 

84.2 

00.0 

W73~ 

91.9 

"9470 

95.7 

96.7 

97.2 

97.5 

98.3 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


.  NAME:  K.  I.  SAWYER  AF9  MI 


VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78 
MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


JUL  88 


i 

2  1/2 

_ _ 

1  1/2 

I  1/4 

•  •  4 

"5 

33.6 

33.8 

34.0 

34.1 

7 

37.3 

'  38.0 

38.2 

38.3 

9 

38.0 

38.2 

38.9 

38.5 

OPERATING  LOCATION  "A"  _ PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIB 


USAFETAC7 

ASHEVILLE  NC 

FROM  HOURLY 

D8SERVAT I  DNS 

STATION  NUMBER: 

727435 

STATION  NAME:  K. 

I.  SAWYER  AE9 

Ml - 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  7 

LST 

TO  UTC: 

+  5 

month: 

NOV 

HOURS! 

00-0 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

Gc 

GE 

GE 

GE 

GE 

G 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/ 

NO 

CEIL 

26.7 

26.8 

27.6 

2T79 

2374 

28.4 

28 . 4 

28.8 

28.8 

28.9 

29.0 

29.0 

29 

GE 

20000 

30.2 

30. '3 

31.1 

'  3 1 .  V 

32.0 

32.0 

32.0 

32.3 

32.3 

32.4 

32.6 

32.6 

32 

GE 

10000 

30.4 

30.6 

31.3 

31.7 

32.2 

32.2 

32.2 

32.6 

32.6 

32.7 

32.8 

32.6 

32 

ge 

T60C3~ 

30.6 

3077~ 

31.4 

31.8 

"T27T“ 

32.3 

32.3 

32.7 

32.7 

32.8 

32.9 

32.9 

32 

GE 

1400C 

30.7 

30.8 

31.6 

31.9 

32.4 

32.4 

32.4 

32.8 

32.8 

32.9 

33.0 

33.0 

33 

GE 

12000 

31.0 

31.9 

32.7 

33.0 

33.6 

33.6 

33.6 

33.9 

33.9 

34.0 

34.  1 

34.1 

34 

GF 

10000 

33.  d 

33.9 

34.7 

35.0 

35.6 

3576 

35.6 

35.9 

35.9 

36.0 

36.1 

36.1 

36 

GE 

9000 

34.1 

34.2 

35.0 

35.3 

35.9 

35.9 

35.9 

36.2 

36.2 

36.3 

36.4 

36.4 

36 

GE 

0000 

35.7 

35.3 

36.6 

37.1 

37.8 

3778 

37.9 

33.1 

36.1 

38.2 

38.3 

38.3 

38 

GE 

7000 

36.9 

37.0 

37.6 

38.3 

39.0 

39.0 

39.0 

39.  3 

39.3 

39.4 

39.6 

39.6 

39 

GE 

6000 

36.9 

37.0 

37.6 

39.3 

39.0 

39.0 

39.0 

39.3 

39.3 

39.4 

39.6 

39.6 

39 

GE 

5000 

37.9 

38.0 

38.9 

39.3 

4  0.0 

40.3 

40.3 

40.  7 

40.7 

40.8 

40.9 

40.9 

40 

GE 

4500 

40.0 

40.1 

41.0 

41.6 

42.2 

42.6 

42.6 

42.9 

42.9 

43.0 

43.1 

43.1 

43 

GE 

4000 

42.0 

42.1 

43.0 

43.6 

44.2 

44.6 

44.6 

44.9 

44.9 

45.0 

45.1 

45.1 

45 

GE 

3500 

43.1 

43.2 

44.2 

44,9 

45.7 

45.0 

46.0 

46.3 

46.3 

46.4 

46.6 

46.6 

46 

GE 

3000 

46.7 

46.9 

40.1 

49.0 

50.1 

50.4 

50.6 

50.9 

50.9 

51.0 

51.1 

51.1 

51 

GE 

2500 

52.8 

5  3.1 

54,6 

55.6 

56.9 

5  7.4 

57.6 

57.9 

57.9 

58.0 

58.1 

58.1 

56 

GE 

2000 

60.6 

61.0 

62.7 

63.9 

65.4 

66.  1 

66.3 

66.9 

66.9 

67.0 

67.1 

67.1 

6  7 

GE 

1800 

63.8 

64.3 

66.0 

67.2 

63.8 

69.4 

69.7 

70.2 

70.2 

70.3 

70.4 

70.4 

70 

GE 

1500 

67.0 

67.8 

69.7 

71.0 

72.7 

73.3 

74.0 

74.7 

74.  7 

74.9 

75.0 

75.0 

75 

GE 

1200 

69. 1 

69.9 

72.0 

73.6 

75.4 

76.1 

76.9 

77.6 

77.6 

77.9 

78.0 

73.0 

78 

GE 

1000 

70.6 

71.3 

73.4 

75.0 

77.2 

78.0 

79.2 

80.2 

00.8 

01.1 

81.2 

81.2 

01 

GE 

900 

72.0 

72.8 

75.0 

76.9 

79.6 

SO. 4 

81.8 

32.9 

83.4 

84.0 

84.1 

84.1 

84 

GE 

800 

72.8 

73.6 

75.9 

77.0 

80.0 

61.8 

93.1 

84.8 

35.3 

86.0 

86.2 

36.2 

86 

GE 

700 

73.0 

73.3 

76.2 

79.2 

91.3 

92.4 

84.0 

85.7 

86.2 

87.0 

87.3 

87.3 

37 

GE 

600 

73.0 

73.9 

76.6 

78.6 

92.1 

83.2 

85.2 

87.  1 

87.  7 

66.4 

88.9 

88.9 

89 

GE 

500 

73.7 

7476  " 

‘  7779  ~ 

60.  3  ~ 

8471 

35.  r 

83.  1 

90.7 

91.3 

92.4 

93. 1 

93.1 

93 

GE 

400 

73.7 

74.6 

77.9 

80.  3 

84.2 

85.6 

8d .  4 

91.0 

91.7 

93.1 

93.8 

93.8 

94 

GE 

300 

73.8 

74.7 

78.0 

80.4 

94.6 

86.1 

89.2 

92.0 

93.0 

94.6 

95.4 

95.4 

95 

GE 

200 

73.8 

74.7 

70.0 

80.4 

94.9 

36.4 

89.6 

92.4 

94.  1 

96.0 

97.0 

97.0 

97 

GE 

100 

73.9 

74.7 

70.0 

00.4 

04.9 

86.4 

09.0 

92.4 

94.2 

96.6 

97.6 

97.6 

9R 

GF 

•  •  t 

000 

73.9 

74.7 

73.0 

80.4  ' 

84.9 

86.4 

89.6 

92.4 

94.2 

96.6 

97.6 

97.6 

98 

TOTAL  NUMB ER  OF  OaSSRV ATIONS  900 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
I  - FRUPThOC/ITL Y  TTSSEfR  VAT  IONS 


-  ' 

LA  -E  :  K. 

I.  SAWYER  AF 9 

Ml 

PERIOD 

OF  RECTTRO:  A  US  78  - 

JUL~S1 

/ 

C : 

♦  5 

- 

- - 

— 

..  ....  .  . 

MONTH! 

NOV 

HOURS: 

00-02 

-  .  . 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

\ 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

• 

2  3. "A 

29 . 4 

29.4 

28.8 

23.8 

28.9 

29.0 

29.0 

29.0 

29.2 

29.2 

29.4 

32.0 

32V3 

32 . 0 

32.3 

32.3 

32.4 

32.6 

32.6 

32.6 

32.8 

32.8 

33.0 

32.2 

32.2 

32.2 

32.6 

32.6 

32.7 

32.8 

32.8 

32.8 

33.0 

33.0 

33.2 

3273 

32.3 

32.3 

32.7 

T2.7 

32.8 

32.9 

32.9 

32.9 

33;  i 

33  .  r 

33.3 

32.4 

32.4 

32.4 

32.8 

32.8 

32.9 

33.0 

33.0 

33.0 

33.2 

33.2 

33.4 

33.6 

33.6 

33.6 

33.9 

33.9 

34.0 

34. 1 

34.1 

34.1 

34.3 

34.3 

34.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.9 

35.9 

36.0 

36.1 

36.1 

36.1 

36.3 

36.3 

36  i  6 

35.9 

35.9 

35.9 

36.2 

36.2 

36.3 

36.4 

36.4 

36.4 

36.7 

36.7 

36.9 

377  W 

37.3 

— T?  .9' 

33.  1 

36.1' 

38.2 

38.3 

38.3 

38.3 

38.6 

38.6 

38.8 

39.0 

39.0 

39.0 

39.3 

39.3 

39.4 

39.6 

39.6 

39.6 

39.8 

39.8 

40.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.3 

39.3 

39.4 

39.6 

39.6 

39.6 

39.8 

39.8 

40.0 

49.0 

40.3 

40.3 

40.7 

40.7 

40.8 

40.9 

40.9 

40.9 

41.1 

41.1 

41.3 

42.2 

42.6 

42.6 

42.9 

42.9 

43.0 

43.1 

43.1 

43.  1 

43.3 

43.3 

43.6 

44.2 

44.6 

44.6 

44.9 

44.9 

45.0 

45.1 

45.1 

45.1 

45.3 

45.3 

45.6 

45.7 

46.0 

46.0 

46.3 

46.  3 

46. 4 

46.6 

46.6 

46.6 

46.8 

46.8 

47.0 

50.1 

50.4 

50.6 

50.9 

50.9 

51.0 

51.1 

51.1 

51.1 

51.3 

51.3 

51.6 

56.9 

57.4 

57.6 

57.9 

57.9 

56.0 

58.1 

58. 1 

58.1 

58.3 

58.3 

58.6 

65.4 

66.1 

66.3 

66.9 

66.9 

67.0 

67.1 

67.  1 

67.  1 

67.3 

67.3 

67.6 

6  3.6 

- 69 74 

69.7 

70.2 

TO.  2 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.7 

70.7 

70.9 

72.7 

73.3 

74.0 

74.7 

74.7 

74.9 

75.0 

75.0 

'75.0 

75.2 

75.2 

75.4 

75.4 

76.1 

76.9 

77.6 

77.6 

77.9 

78.0 

73.0 

78.0 

78.2 

78.2 

78.4 

77.2 

78.0 

79.2 

80.2 

30.8 

31 . 1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.4 

81.4 

81.7 

79.6 

30.4 

81.8 

32.9 

83.4 

*4.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.3 

84.3 

84.6 

bo.  a 

31.9 

83.1 

84.8 

35.3 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.4 

66.4 

86.7 

61.3 

82.4 

84.0 

85.7 

86.2 

87.0 

87.3 

87.3 

37.4 

87.7 

87.7 

87.9 

32.1 

63.2 

85.2 

87.1 

87.  7 

86.4 

88.9 

38.9 

89.0 

89.2 

89.2 

89.4 

34.1 

35  rr 

69 .  1 

90.7 

91.3 

92.4 

93.  1 

93.1 

93.2 

93.4 

93.4 

93.7 

34.2 

85.6 

88.4 

91.0 

91.7 

93.1 

93.8 

93.8 

94.0 

94.2 

94.2 

94.4 

64,6 

86.1 

89.2 

92.0 

93.0 

94.8 

95.4 

95.4 

95.7 

96.9 

96.0 

96.2 

34.9 

36.4 

89.6 

92.4 

94.1 

96.0 

97.0 

97.0 

97.7 

98.1 

98.6 

98.8 

*4.9 

86.4 

69.6 

92.4 

74.2 

96.6 

97.6 

97.6 

98.2 

98.  / 

99.3 

100.0 

•  • 

•  •  i 

84.9 

•  »  •  • 

86.4 

89.6 

92.4 

94.2 

96,6 

97.6 

97.6 

98.2 

98.7 

99.3 

100.0 

I 


OPERATING  LOCATION  "A"  _  _  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISI 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  ~“ .  '“  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER!  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFB  MI . .  PERIOD  OF  RECORD:  AUG 

_ _  LST  TO  UTC :  4^_5 _  _  MONTH:  NOV  HOURS:  03 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

i 

1 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

l  1/4 

GF 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

■  •  • 

1 

NO 

CEIL 

26.1  “ 

26.3“ 

2  7.0 

“  27.4 

28.1 

28.1 

2  8“.  1 

28.1 

2  0.1 

28.1 

28.2 

28.2 

2 

GE 

20000 

28.2 

23.4 

29.2 

”  2  9.0 

30.4 

30.4 

“30.4 

30.6 

30.6 

30.6 

30.7 

30.7 

3 

GE 

18000 

28.3 

28.6 

29.3 

2  9.9 

30.6 

30.6 

30.6 

30.7 

30.7 

30.  7 

30.8 

30.8 

3 

GE 

16000 

28.3 

28.6 

29.3 

29.9 

30.6 

30.6 

30.6 

30.7 

30.7 

30.7 

30.8 

30.8 

3 

GE 

14000 

29.1 

29.3 

30.1 

30.7 

31.3 

31.3 

31.3 

31.4 

31.4 

31.4 

31.6 

31.6 

3 

GE 

12000 

29.7 

29.9 

30.7 

31.2 

31.9 

31.9 

31.9 

32.0 

32.0 

32.0 

32.1 

32.1 

3 

GF 

10000 

32.7 

32.4 

33.2 

33.8 

34. 1 

34. 7 

34.7 

34.9 

34.8 

34.8 

34.9 

34.9 

3 

GE 

9000 

33.0 

33.  2 

34.0 

34.6 

35.4 

35.4 

35.4 

35.6 

35.6 

35.6 

35.  7 

35.7 

3 

GE 

8000 

34.0 

34.3 

35.2 

35.8 

38.8 

36.8 

36.8 

36.9 

36.9 

36.9 

37.0 

37.0 

3 

GE 

7000 

34.6 

34.9 

35.3 

36.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.4 

37.4 

37.4 

37.6 

37.6 

3 

GE 

6000 

34.7 

38.0 

35.9 

36.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.6 

37.6 

37.6 

37.7 

37.7 

3 

GE 

5000 

<6.7 

37.0 

37.9 

38.4 

37.4 

39.4 

39.4 

39.  7 

39.7 

39.7 

39.8 

39.8 

3 

GE 

4500 

37.6 

38.1 

39.0 

39.6 

43.6 

40.6 

40.6 

40.  P 

40. e 

40.8 

40.9 

40.9 

4 

GE 

4000 

40.4 

40.8 

41.7 

42.2 

43.3 

43.3 

43.3 

43.6 

43.6 

43.6 

4  3.7 

43.7 

4 

GE 

3500 

42.1 

42.4 

43.3 

4  3.9 

45.0 

45.0 

45.0 

45.2 

45.2 

45.2 

45.  3 

45.3 

4 

GE 

3000 

46.4 

46.9 

47.0 

43.7 

49.9 

49.9 

49.9 

50.  1 

50.  1 

50.1 

50.2 

50.2 

5 

GE 

2500 

54.4 

55.0 

56.0 

56.9 

50.3 

58.3 

58.4 

59.0 

59.  1 

59.1 

59.2 

59.2 

5 

OF 

2000 

59.7 

60.2 

61.3 

62.3 

6  3.9 

64.0 

64.1 

64.8 

64.9 

64.9 

65.0 

65.0 

6 

GE  1800  62.3  63.3  6477  63.8'  67.7  67.3  ~67 . 9  63.7  69.9  60.9  69.0  69. C  6 

Gt  1800  67.7  68.2  69.6  70.7  72.6  73.0  73.3  74.2  74.6  74.6  74.7  74.7  7 

GE  1200  70.0  71.3  72.7  73.9  76.8  76.3  76.0  78.0  70.3  78.3  78.4  78.4  7 

GE  1000  72.1  72.0  74.2  75.6  77.9  78.6  79.4  81.0  31.3  81.3  81.7  81.7  8 

GE  900  73.6  74.2  76.0  77.3  79.8  00.4  81.3  83.3  83.0  33.8  84.1  84.1  S 

GE  800  73.9  74.6"  76.3  77.3  '  80.3  31.0  32'.o  84.2  84.3  84. 8  05. 1  85.1  8 


GE 

700 

74.3 

75.0 

76.8 

70.4 

01.0 

81.9 

83.3 

05.8 

66.  3 

86.  3 

86.  7 

86.  7 

8- 

GE 

600 

74.8 

75.8 

77.6 

79.4 

82.2 

33.4 

85.0 

37.9 

83.4 

88.6 

89.0 

89.0 

A 

GE 

500 

75.  1 

76.  1 

77.9 

00.2 

83.3 

84.6 

86.3 

39.4 

90.3 

90.8 

91.2 

91.2 

9 

GE 

400 

75.3 

76.3 

73.1 

80.6 

03.7 

84.9 

86.0 

90.2 

91.2 

91.8 

92.2 

92.2 

9 

C  E 

Mo 

75.3 

7873 

73.1 

33.7 

84.9 

~ 56.8 

91.0 

97.0 

92.7 

93.6 

93.6 

P 

GE 

200 

75.3 

76.3 

70.1 

80.7 

84.1 

85.4 

97.3 

92.0 

93.8 

95.0 

96.4 

96.6 

9 

GE 

100 

75.3 

76.3 

73.1 

00.7 

04.1 

85.4 

87.3 

92.0 

94.0 

95.3 

96.9 

97.0 

9 

GE 

•  •  •  * 

000 

78.3 

76.3 

73.1 

80.7“ 

“84  n 

“  06.4 

87.  3 

92.0 

94.0 

95.3 

96.9 

97.0 

P 

>  •  • 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


:  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFB  MI  '  PERIOD  CF  RECORDS  AUG  78  -  JUL “88 

UTC :  +  5  MONTH:  NOV  HOURS:  03-05 


VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

l  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

r 

a 

28. 1 

28.1 

“2871“ 

28.1 

28.1 

28.1 

28.2 

29.2 

23.2 

28.2 

28.2 

28.3 

'•>  •  * 

30.4 

'30.4 

30.4 

30.6 

30.6 

30.6 

30.7 

30.7 

30.7 

30.7 

30.7 

30.8 

30.6 

30.6 

30.6 

30.7 

30.7 

30.7 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

30.9 

'4.7 

30.6 

30.6 

30.6 

3077 

30.7 

30.  7 

30.8 

30.8 

30.8 

30.0 

30.8 

30.9 

J  i.  7 

31.3 

31.3 

31.3 

31.4 

31.4 

31.4 

31.6 

31.6 

31.6 

31.6 

31.6 

31.7 

i  1  .  ? 

31.9 

31.9 

31.9 

32.0 

32.0 

32.0 

32.1 

32.1 

32.1 

32.1 

32.1 

32.2 

s  A .  J 

34.7 

34.7 

34 . 7 

34.8 

34.8 

34.8 

34.9 

34.9 

34.9 

34.9 

34.9 

35.0 

/**  •  t> 

35.4 

35.4 

35.4 

35.6 

35.6 

35.6 

35.7 

35.7 

35.7 

35.7 

35.7 

35.8 

-c.  i 

36.8 

36.8 

“1573" 

36.9 

36.9 

36.9 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

‘  37.0 

-37.1 

'  .  5 

37.3 

37.3 

37.3 

37.4 

37.4 

37.4 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.7 

-  '*  .  '* 

3  7.4 

37.4 

37.4 

37.6 

37.6 

37.6 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.8 

’  .  A 

37.4 

39.4 

3974 

39.7 

39.7 

39.7 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.9 

43.6 

40.6 

40.6 

40.8 

40.8 

40.8 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

41.0 

U-2 

43.3 

43.3 

43.3 

43.6 

'  43.6 

43.6 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

43.6 

r- 1 

45.0 

45.0 

45.0 

45.2 

45.2 

45.2 

45.  3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.4 

K  7 

j 

49.9 

49.9 

49.9 

50.1 

50.  1 

50.1 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.3 

'■0.  > 

53.3 

58.3 

58.4 

59.0 

59.  1 

59.1 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.3 

8.’.  3 

63.9 

64.0 

64.1 

64.8 

64.9 

64.9 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.  1 

1  ‘  i  •  ‘  j 

6  7.7 

6?  i  3 

6  7.9 

60.7 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69  70 

69.0 

69.0 

69.1 

V  / 

72.6 

73.0 

73.3 

74.2 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.  ■» 

74.7 

74.7 

74.8 

V  .<  .  7 

75.8 

76.3 

76.8 

78.0 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

7e.6 

• 

77.9 

76.6 

79.4 

01.0 

31.3 

81.3 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.8 

|7  7.i 

79.8 

30.4 

81.3 

03.3 

83.0 

83.8 

84.1 

84.1 

64.1 

84.1 

84.1 

84.2 

77.  1 

80.3 

“01.0 

■'3770 

34.2  ' 

“1473“ 

04.8 

05.1 

85  71 

05. 2 

80.7- 

—  05.2 

'05.3 

7  .A 

81.0 

81.9 

83.3 

05.8 

66.3 

86.3 

86.7 

86.7 

86.8 

86.0 

86.8 

86.9 

7  ‘.A 

32.2 

93.4 

85.0 

97.9 

83.4 

86.6 

89.0 

89.0 

09.2 

89.2 

89.2 

89.3 

’  .  .  2 

83.3 

34 . 6 

86.3 

39.4 

90.3 

90.8 

91.2 

91.2 

91.4 

91.4 

91.6 

91.7 

•  c> 

3  3.7 

84.9 

66.8 

90.2 

91.2 

91.8 

92.2 

92.2 

92.4 

92.4 

92.7 

92.8 

:  .'.6 

33.7 

94.9 

86.8 

9T.0 

92.0“ 

92.7 

93/6 

93.6 

. 90.  0 

9078 

9472 

94.0 

4  !  •  7 

84.1 

85.4 

07.3 

92.0 

93.8 

95.0 

96.4 

96.6 

96.9 

97.2 

97.8 

97.9 

7 

34. 1 

85.4 

37.3 

97.0 

94.0 

95.3 

96.9 

97.0 

97.3 

97.9 

99.1 

100.0 

.  7 

84.1 

85.4 

37.3 

92.0 

94.0 

95.3 

96.9 

97.0 

97.3 

97.9 

99.1 

100.0 

OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIB 

USAFETAC,  ASUfVlLLE  NC  “  . "  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  1 

VUMBER: 

727435 

STATION  NAME 

::  K. 

I.  SAWYER 

!  AF8 

MI 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  7 

— 

— 

— - 

_ LST_ 

10  UTC: 

♦  5 

- — - 

—  -  ■ 

-----  -  • 

month: 

NOV 

hours: 

06-0 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

G 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/ 

NO 

CEIL 

25.3 

25 . 9  " 

“26.0 

2672 

26.9 

26.9 

27.3 

27.4 

27.6 

27.6 

27.6 

27.7 

27 

GF 

20000 

27.4 

20.0 

29.2 

2074 

29.  3 

29.4 

29.0 

30.0 

30.2 

30.3 

30.3 

30.4 

30 

GF 

18000 

27.4 

28.0 

23.2 

28.4 

29.3 

29.4 

29.9 

30.0 

30.2 

30.3 

30.3 

30.4 

30 

GE 

16000 

27.4 

7T.0 

2877* 

28.4 

29. T 

29.4 

29.9 

30.0 

30.2 

30.3 

30.3 

30.4 

30 

GE 

14000 

20.  1 

23.7 

28.9 

29.1 

30.0 

30.1 

30.6 

30.7 

30.9 

31.0 

31.0 

31.1 

31 

CE 

12000 

28.3 

20.9 

29.1 

29.3 

30.2 

30.3 

30.8 

30.9 

31.1 

31.2 

31.2 

31.3 

31 

GP 

1000C 

29.9 

30.4  ' 

307  7 

30.9 

32.0 

*  32.1 

32.7 

32.3 

33.0 

33.1 

33.1 

33.2 

33 

GE 

9000 

30.4 

31.0 

31.2 

31.4 

32.7 

32.8 

33.3 

33.4 

33.7 

33.8 

33. B 

33.9 

33 

GF 

8000 

31.7 

32.2 

32.4 

32.9 

34.2 

34.4 

T5.0 

35.2 

35.4 

35.6 

35.6 

35.7 

35 

GE 

7000 

32.  1 

32.7 

32.9 

33.3 

34.7 

34.9 

35 . 4 

35.7 

35.9 

36.0 

36.0 

36.1 

36 

GE 

6000 

33.0 

33.7 

33.9 

34.3 

35.8 

36.0 

36.6 

36.0 

37.0 

37.1 

37.  1 

37.2 

37 

GE 

6000 

34.3 

35.0 

35.2 

35 . 9 

37.3 

37.6 

30.1 

38.3 

3-0.6 

38.7 

38.7 

33.8 

38 

GF 

4800 

35.1 

35.8 

36.0 

36.0 

3  3.4 

38.7 

39.2 

39.4 

39.7 

39.0 

39.  e 

39.9 

39 

GF 

4000 

3°. 2 

39.9 

39.1 

39.9 

41.7 

41.9 

42.4 

42.  7 

43.0 

43.1 

43.1 

43.2 

43 

GE 

3600 

40.1 

40.9 

41.0 

41.8 

43.6 

43.8 

44.3 

44.6 

44.9 

45.0 

45.0 

45.1 

45 

GE 

3000 

42.4 

43.  1 

43.3 

44.1 

45.9 

46.1 

46.0 

47.0 

47.3 

47.4 

47.4 

47.6 

47 

GF 

2600 

43.  1 

40.6 

49.0 

49.0 

52.0 

52.3 

53.0 

53.2 

53.0 

6  3.9 

53.9 

54.0 

64 

GF 

2000 

56.1 

57.0 

57.4 

66.  3 

60.  C 

61.1 

62.0 

62.2 

62.8 

62.9 

62.9 

63.0 

63 

GF 

noo 

59.4 

60.  3 

60.3 

61.7 

64.2 

54.6 

65.0 

65.9 

66.4 

66.6 

66.6 

66.7 

66 

GE 

1600 

63.2 

64.1 

65.2 

66.2 

69.  1 

69.h 

71.1 

71.8 

72.4 

72.6 

72.6 

72.7 

72 

GE 

1200 

65.8 

66.7 

67.8 

69.0 

72.0 

72.0 

74.1 

74.9 

75.6 

75.8 

75.8 

75.9 

75 

GF 

1000 

67.9 

68 . 8 

70.2 

71.0 

75.0 

75.8 

77.7 

78.4 

79.3 

79.6 

79.6 

79.7 

79 

GE 

900 

69.0 

69.9 

71.4 

73.0 

76.3 

77.  1 

79.0 

79.8 

80.8 

01.1 

81.2 

81.3 

81 

GF 

800 

69.2 

70.1 

71.3 

73.  3 

76.9 

77.8 

79.9 

B0.6 

81.9 

02.7 

02.8 

83.0 

83 

GE 

700 

69.7 

70.6 

72.2 

7  3.0 

77.4 

70.4 

80.7 

01.3 

82.9 

83.9 

84.0 

84.2 

04 

GE 

600 

70. C 

71.0 

72.7 

74.6 

70.4 

79.4 

01.9 

83.8 

84.9 

86.1 

86.2 

86.4 

36 

GE 

600 

70.0 

71.0 

73.0 

75.2 

79. 3 

80.9 

03.0 

86.3 

07.4 

09.0 

89.4 

89.7 

89 

GF 

400 

70.1 

71.2 

73.2 

75.6 

80.1 

81.7 

34.9 

88.  3 

90.0 

91.7 

92.3 

92.6 

92 

GE 

300 

70.  1 

71.2 

73,2 

75.7 

00.4 

32.0 

55.6 

89.6 

91.9 

93.0 

94.6 

94.9 

95 

GE 

200 

70.1 

71.2 

73.2 

75.0 

80.6 

02.4 

86.0 

90.2 

92.7 

94.7 

95.9 

96.3 

96 

GE 

100 

70.1 

71.2 

73.2 

75.6 

30.6 

82.4 

66.0 

90.2 

92.7 

94.8 

96.1 

96.6 

97 

GE 

000 

70. 1 

71.2 

73.2 

75.8 

00.6 

82.4 

06.0 

90.2 

92.7 

94.8 

96.1 

96.6 

97 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


0 


2 


93 


PERCENTAGE  FREQUENCY  C1F  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
"  _  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


ON  NAME!  K.  I.  SAWYER 
0  UTC:  +  5 

!  AF8 

MI 

PER  rod 
month: 

OF  RECORD:  AUG  76  - 
NOV  HOURS:  06-08 

JUL  88 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

OK 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

l  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

25.2 

26.9 

26.9 

27.3 

27.4 

27.6 

27.6 

27.6 

27.7 

27.7 

27.7 

27.8 

27.8 

z  r .  4 

29.  3 

T9. 4 

?9.9 

30.0 

30.2 

30.3 

30.3 

30.4 

30.4 

30.4 

30.6 

30.6 

.  4 

29.3 

29.4 

29.9 

30.0 

30.2 

30.3 

30.3 

30.4 

30.4 

30.4 

30.6 

30.6 

**  '  •  *f 

"  2973 

2  9.  4  ~ 

29.9 

30.0 

30.2 

30.3 

30.3 

30.4 

30.4 

30.4 

30.6 

30.6 

.  0 .  l 

30.0 

30.1 

30.6 

30.7 

30.9 

31.0 

31.0 

31.1 

31.1 

31.1 

31.2 

31.2 

2  9.3 

30.2 

30.3 

30.8 

30.9 

31.1 

31.2 

31.2 

31.3 

31.3 

31.3 

31.4 

31.4 

>  G  .  ) 

32. 0 

32 .1 

32.7 

32.3 

33.0 

33.1 

33.1 

33.2 

33.2 

33.2 

33.3 

33.3 

M.4 

32.7 

32. 8 

33.3 

33.4 

33.7 

33.8 

33.8 

33. 9 

33.9 

33.9 

34.0 

34.0 

T.9 

3472 

34  •  4 

56 .  S 

3  5. 2 

35.4 

35,6 

35.6 

35.7 

35.7 

35.7 

35.8 

35.8 

3  3.3 

34.7 

34.9 

36.4 

35.7 

35.9 

36.0 

36.0 

36.1 

36.1 

36.1 

36.2 

36.2 

34.3 

36. 3 

36.0 

36.6 

36.3 

37.0 

37.  1 

37.1 

37.2 

37.2 

37.2 

37.3 

37.3 

'3.-3 

37.3 

37.6 

38.1 

38.3 

38.6 

38.7 

38.7 

33.8 

38.8 

38.3 

38.9 

38.9 

16.  1 

3  3.4 

38.7 

39.2 

39.4 

39.  7 

39.8 

39.8 

39.9 

39.9 

39.9 

40.0 

40.0 

39.  3 

41.7 

41.9 

42.4 

42.  7 

43.0 

43.1 

43.1 

43.2 

43.2 

43.2 

43.3 

43.3 

41.3 

43.6 

43.8 

44.3 

44.6 

44.9 

45.0 

45.0 

45.1 

45.1 

45.1 

45.2 

45.2 

44.1 

46.9 

46.  I 

46.  B 

47.0 

47.  3 

47.4 

47.4 

47.6 

47.6 

47.6 

47.7 

47.7 

*  **  •  M 

62.0 

52.3 

53.0 

53.2 

6  3.8 

53.9 

53.9 

54.0 

54.0 

54.0 

54.1 

54.1 

-■ .  3 

60. E 

61.1 

62.0 

62.2 

62.8 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

■A  .  7 

64.2 

64.6 

65.6 

65.9 

66.4 

66,6 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.8 

66.3 

'.6. 2 

69.1 

69.  e 

71.1 

71.3 

72.4 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

*W.O 

72.0 

72. B 

74.1 

74.9 

75.6 

75.3 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

71.3 

76.0 

75.8 

77.7 

73.4 

79.3 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

fi.j 

76.3 

77.  1 

79.0 

79.8 

80.8 

81.1 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

73.3 

76.9 

7?. a 

79.9 

80.8 

81.9 

82.7 

32.8 

83.0 

83.0 

83.0 

63.1 

83.1 

7  3 .  • 

77.4 

78.4 

80.7 

81.8 

82.9 

83.9 

64.0 

84.2 

64.2 

84.2 

84.3 

84.3 

74.6 

78.4 

79.4 

el. 9 

83.8 

84.9 

86.1 

86.2 

86.4 

36.6 

86.6 

86.7 

86.7 

76.2 

79.3 

B07? 

83. 8 

86.3 

37.4 

°9.0 

89.4 

69.7 

89.8 

89.8 

90.2 

90.2 

’6.6 

BO  .  1 

81.7 

34.9 

88.3 

90.0 

°  1 . 7 

92.3 

92.6 

92.7 

92.7 

93.2 

93.2 

’4.7 

60.4 

927U 

3?.  6 

39.6 

91.9 

93.8 

94.6 

94.9 

95.2 

95.2  " 

95.9 

96.1 

74  .  - 

BO. 6 

82.4 

86.0 

90.2 

92.7 

94.7 

95.9 

96.3 

96.8 

96.9 

97.9 

98.1 

74.  ~ 

30.6 

32.4 

86.0 

90.2 

92.7 

94.8 

96.1 

96.6 

97.1 

97.7 

99.0 

100. 0 

74.  -j 

BO. 6 

82.4 

86.0 

9  0.2 

92.7 

94.8 

96.1 

96.6 

97.1 

97.7 

99.0 

100.0 

TOO 


0-2 
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OPERATING  LOCATION  _^A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VIS1 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  1 

NUMBER: 

727435 

STATION  NAME 

::  K. 

I.  SAWYER  AF9 

MI 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG. 

—  ■  - 

LST 

TO  UTC: 

+  5 

MONTH! 

NOV 

hours: 

09- 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

Gt 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1 

NO 

CEIL 

22.0 

22.6 

22.3 

27.  9 

23.  7 

23.7 

23.9 

23.9 

24.0 

24.1 

24.1 

24.1 

2 

GE 

20000 

26.7 

27.3 

27.7 

27.9 

23.7 

28.7 

29.9 

29.  1 

29.2 

29.3 

29.3 

29.3 

2 

GE 

13000 

26.7 

27.6 

27.9 

23.1 

23.9 

28.9 

29.1 

29.3 

29.4 

29.6 

29.6 

29.6 

2 

GE 

16000 

26.9 

2  7.3 

23.1 

23.  3 

2-9.1 

29.1 

29.4 

29.7 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

2 

GE 

14000 

27.3 

23.2 

23.7 

29.0 

29.9 

29.9 

30.2 

30.4 

30.6 

30.  7 

30.7 

30.7 

3 

GE 

12000 

23.0 

23.9 

29.3 

29.9 

30.7 

30.7 

31.0 

31.2 

31.3 

31.4 

31.4 

31.4 

j 

GF 

10000 

29.9 

30.  a 

31.2 

31.9 

33.0 

33.0 

33.4 

33.7 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

3 

GE 

9000 

29.9 

30.9 

31.3 

32.0 

33.1 

33.  1 

33.6 

33.3 

33.9 

34.0 

34.0 

34.0 

3 

GE 

3000 

31.4 

32.4 

32.9 

33.7 

35.1 

35.1 

36.1 

36.3 

36.4 

36.6 

36.6 

36.6 

3 

Gc 

7000 

32.7 

3  3.7 

34.1 

34.9 

36.4 

36.6 

37.7 

37.9 

39.0 

38.1 

38.  1 

38.  1 

3 

GE 

6000 

33.2 

34.4 

34.9 

35.7 

37.2 

37.3 

38. 6 

36.6 

38.9 

39.0 

39.0 

39.0 

3 

GE 

3000 

34  .  1 

36.0 

36.6 

3  7.4 

39.1 

39.2 

40.6 

40. B 

40.9 

41.0 

41.0 

41.0 

4 

GF 

4600 

33.4 

36.7 

37.3 

33.  3 

49.0 

40.  1 

41.4 

41.7 

41.6 

41.9 

41.9 

41.9 

a 

r,  f 

4000 

36. 9 

38.1 

35.9 

39.3 

4  1.6 

41.7 

43.0 

43.2 

43.3 

43.4 

43.4 

43.4 

4 

GE 

3600 

37.7 

33. 9 

39.9 

40.3 

42.6 

42.7 

44.0 

44.2 

44.3 

44.4 

44.4 

44.4 

4 

GE 

3000 

40. 3 

42.0 

4  3.0 

43.9 

45.7 

45.8 

47.1 

47.  3 

47.4 

47.6 

47.6 

47.6 

4 

GE 

2609 

46.7 

47.0 

49.2 

49.2 

51.3 

51.4 

52. B 

53.2 

53.4 

43.6 

53.6 

53.6 

c 

GE 

2000 

64.6 

96.9 

57.4 

53.  7 

61.1 

61.2 

63.1 

63.6 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

i 

GF 

1300 

67.4 

63.3 

60.4 

61.9 

64.6 

64.  7 

66.6 

67.  1 

67.3 

67.6 

67.6 

67.6 

A 

GE 

1600 

60.6 

52.1 

64.3 

66.0 

63. 9 

68.9 

71.0 

71.6 

72.3 

72.6 

72.7 

72.7 

1 

GE 

1200 

63.0 

64.8 

67.1 

63.3 

71.7 

71.9 

74.1 

74.7 

75.4 

75.7 

75.8 

75.6 

7 

GE 

1000 

64.4 

66.4 

69.  3 

71.3 

74.3 

74.6 

7  7.0 

77.  7 

78.6 

73.6 

79.1 

79.1 

7 

GE 

900 

64.7 

66.3 

69.3 

71.9 

75.0 

75.4 

77.9 

79.  6 

79.6 

79.6 

80.1 

80.1 

E 

GF 

BOO 

66.0 

67.  1 

70.3 

72.4 

75.8 

76.3 

7.9.9 

79.9 

31.2 

81.7 

92.1 

82.1 

£ 

GE 

700 

65.0 

6  7.1 

70.6 

73.1 

77.2 

7B.0 

BO.  6 

82.0 

93.4 

84.1 

85.0 

85.0 

a 

GE 

600 

65.6 

67.3 

71.3 

73.9 

73.  1 

73.9 

PI  .9 

93.7 

95.3 

86.1 

97.3 

87.4 

0 

GF 

SQO 

65.6 

6  7 .  a 

71.4 

74.2 

73.8 

79.6 

82 . 7 

85.0 

36.9 

8  7.  7 

09.2 

89.3 

GE 

400 

65.9 

68. 1 

31.9 

74.3 

79.3 

80.2 

93.4 

36.6 

38.9 

99.3 

91.7 

91.9 

5 

CF 

300 

65.9 

66 . 1 

71.9 

"7  4  «  3 

797T 

- 3072 

ST.  7 

. S3.fr 

90.3 

92.0 

94.2 

94.4 

c 

CE 

200 

65.9 

63.1 

71.9 

74.9 

79.3 

«0.2 

93.7 

90.0 

90.8 

92.0 

94.2 

94.9 

■ 

GE 

100 

65.9 

63.1 

71.9 

74. a 

79.3 

50.2 

83.7 

96.0 

90.6 

92.0 

94.2 

94.9 

4 

GF 

•  •  i 

000 

65. 9 

63.  1 

71.9 

74.3 

79.3 

80.2 

03.7 

89.0 

90.6 

Q2. 0 

94.2 

94.9 

c 

»  •  a  • 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


0  -  2  -  94 


I  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

FR3M 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

A  ME:  K. 

I.  SAWYER  AF3 

MI 

PER l 00 

OF  RECORO!  AUG  78  - 

JUL  88 

c:  *5 

_  .  .  - 

. 

-  -  - 

MONTH: 

NOV 

HOURS: 

09-11 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

Gb 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

■ 

33.7 

2  3.7 

23.9 

23.9 

24.0 

24.1 

24.1 

24.1 

24.1 

24.2 

24.4 

24.6 

23.7 

28.7 

29.9 

29. 1 

29.2 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.4 

29.7 

29.9 

23.0 

28.9 

29.1 

29.3 

29.4 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.  7 

29.9 

30.1 

2  3.1 

29.1 

29.4 

29.7 

29.3 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

30.0 

30.2 

30.4 

29.9 

29.9 

30.2 

30.4 

30.6 

30.  7 

30.7 

30.7 

30.7 

30.8 

31.0 

31.2 

30.7 

30.7 

31.0 

31.2 

31.3 

31.4 

31.4 

31.4 

31.4 

31.6 

31.8 

32.0 

33.0 

33.0 

33.4 

33.7 

33.8 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

34.0 

34.2 

34.4 

33.1 

33.  1 

33.6 

33.3 

33.9 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.1 

34.3 

34.6 

3-3.1 

35.1 

36.1 

36.  3 

36. 4 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.7 

36.9 

37.1 

36.4 

36.6 

37.7 

37.9 

38.0 

36.1 

38.1 

38.  1 

38.1 

38.2 

38.4 

38.7 

37.2 

37.3 

36.6 

36.6 

38.9 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.1 

39.3 

39.6 

39.1 

39.2 

40.6 

40.8 

40.9 

41.0 

41.0 

41.0 

41.0 

41.1 

41.3 

41.6 

40.0 

40.  1 

41.4 

41.7 

41.8 

41.9 

41.9 

41.9 

41.9 

42.0 

42.2 

42.4 

41.6 

41.7 

43.0 

43.2 

4  3.3 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.6 

43.8 

44.0 

42.6 

42.7 

44.0 

44.2 

44.3 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.6 

44.6 

45.0 

43.7 

43.8 

47.1 

47.3 

47.4 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.7 

47.9 

48.  1 

31.3 

51.4 

52.8 

53.2 

53.4 

5  3.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.7 

53.9 

54.  1 

61.1 

61.2 

63.1 

63.6 

63.8 

64.0 

64.0 

64.0 

64,0 

64.1 

64.3 

64.6 

64.6 

64.7 

66.6 

67.  1 

67.3 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.8 

68.0 

68.2 

6 '  *  •  3 

68.9 

71.0 

71.6 

72.3 

72.6 

72.7 

72.7 

72.8 

72.9 

73.1 

73.3 

71.7 

71.9 

74.1 

74.  7 

75.4 

75.7 

75.8 

75.8 

75.9 

76.0 

76.2 

76.4 

74.3 

74.6 

77.9 

77.  7 

78.6 

73.8 

79.1 

79.1 

79.2 

79.3 

79.6 

79.8 

73.0 

75.4 

77.9 

78.6 

79.6 

79.8 

80.1 

80.1 

80.2 

80.3 

80.6 

80.8 

73.3 

76.3 

7*9.9 

79.9 

81.2 

81.7 

82.1 

8*2.1 

82.3 

824  4 

U2.T 

82.9 

77.2 

78.0 

60.6 

82.0 

83.4 

84.1 

85.0 

85.0 

85.3 

85.4 

85.7 

85.9 

’  73.1 

73.9 

91.9 

33.7 

85.3 

86.  1 

87.  3 

37.4 

87.8 

87.9 

88.1 

88.3 

73.9 

79.6 

82.7 

85.0 

86.9 

87.  7 

09.2 

89.3 

89.  7 

90.0 

90.3 

90.6 

79.3 

80.2 

33.4 

36.6 

38.9 

•39.6 

91.7 

91.9 

92.3 

92.7 

93.0 

93.2 

797T 

~WT2 

'8377 

~gg.o 

7073* 

'*92.0 

94.2 

94.4* 

“95.0 

95.6 

95.9 

567V 

79.3 

80.2 

83.7 

38.0 

90.8 

92.0 

94.2 

94.9 

95.7 

96.7 

97.4 

9B.2 

79.3 

80.2 

83.7 

36.0 

90.8 

92.0 

94.2 

94.9 

95.8 

97.2 

98.8 

100. 0 

79.3 

80.2 

83.7 

88.0 

90.8 

°2  •  0 

94.2 

94.9 

95.8 

97.2 

98.8 

100.0 

0  -  2  - 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBIL 

USAFETAC,  ASHEVTLLE  NC  '  . .  '  *  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  : 

NUMBER ; 

727435 

STATION  NAME:  K. 

I.  SAWYER  AFB 

MI 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUC  78  : 

- - 

— 

— 

L  ST 

TO  UTC : 

»  5 

- -  .. 

—  ..  . 

month: 

NOV 

HOURS! 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

NO 

CEIL 

25.0 

25  •  3 

25.6 

25.6 

25.8 

25.3 

25.8 

25.3 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.fi 

GE 

20000 

29. 6 

30.3 

30.3 

31.1 

31.9 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

GE 

18000 

29.9 

30.7 

31.1 

31.4 

32.2 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

GF 

16000 

29.9 

30.8 

31.3 

Tl.  7 

32.4 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

GE 

14000 

30.8 

31.7 

32.2 

32.6 

33.3 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

GE 

12000 

32.0 

32.9 

33.4 

33.8 

34  •  6 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

GE 

10000 

35.4 

36.4 

37.0 

3 7. 4 

"33.2 

38.  3 

33.3 

33.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

33.3 

GE 

9000 

35.9 

36.9 

37.4 

37.9 

38.7 

33.3 

38.3 

38.8 

38.8 

33.8 

38.8 

38.8 

38. b 

GE 

8000 

37.6 

38.6 

39.2 

39.7 

40.4 

■47576 

40.6 

49.7 

40.7 

40.7 

40.7 

40.7 

40.7 

GE 

7000 

38.9 

39.9 

40.6 

41.0 

42.1 

42.2 

42.2 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

GE 

6000 

39.4 

40.4 

41.2 

41.7 

42.8 

42.9 

43.0 

43.  1 

43.  1 

43.1 

43.  1 

43.1 

43.1 

GE 

5000 

41.  1 

42.6 

43.  3 

43.  3 

45.2 

45.3 

45.4 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

GF 

4800 

42.0 

43.2 

44.1 

44.6 

46.0 

46.1 

46.2 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.  3 

46.3 

GE 

4000 

43.0 

44.2 

45.3 

45.3 

47.2 

47.3 

47.6 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

GE 

3500 

43.9 

45.1 

46.2 

46.7 

4  3.2 

48.3 

48.6 

46.  7 

48.7 

48.7 

49.7 

48.7 

43.7 

GE 

3000 

46.2 

A  7  • 

48.7 

49.  1 

50.7 

50.8 

51.0 

51.1 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

GE 

2500 

52.2 

53.4 

54.3 

55.2 

56.9 

57.0 

57.3 

57.4 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

67.7 

GE 

2000 

59.8 

61.1 

62.3 

63.3 

65.4 

65.7 

66.3 

66.4 

66.  H 

66. e 

66.9 

66.9 

66.9 

GF 

1800 

61.9 

63.2 

65.1 

65.8 

63.3 

6b  .  6 

69.2 

69.  3 

69.7 

69.  7 

69.8 

69.8 

69.8 

GE 

1500 

64.3 

66.0 

68.3 

69.0 

71.8 

72.1 

73.0 

73.2 

74.1 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

GE 

1200 

66.6 

63.6 

70.9 

71.7 

74.3 

75.2 

76.3 

76.9 

77.9 

78.0 

78.2 

78.2 

78.2 

GE 

1000 

67.4 

69.4 

72.3 

73.1 

76.4 

76.9 

75.2 

73.9 

BO .  0 

80.3 

80.3 

80. P 

80.9 

GE 

900 

67,9 

70.0 

73.0 

74.  1 

77.6 

78.  1 

79.4 

60.  1 

31.2 

81.7 

82.  1 

82.1 

8  2.2 

GE 

800 

68.3 

70.6 

73.6 

74.8 

73.9 

79. 6 

81.6 

82.  3 

33 . 4 

6  3.9 

84.4 

84.6 

84.7 

GE 

700 

68.7 

70.9 

74.1 

75.6 

80.0 

31.2 

83.6 

34.4 

85.6 

86.0 

86.7 

86.8 

86.9 

GE 

600 

68.7 

71.3 

74.9 

76.3 

31.1 

82.7 

85.4 

36.4 

87.9 

38.3 

89.2 

89.4 

89.6 

GE 

500 

69.  1 

71.8 

75 .4  ' 

76.  9  " 

8 1.8 

B3.6 

36.7 

88.1 

39.7 

90.6 

91.8 

92.0 

92.1 

GE 

400 

69.  1 

71.  P 

75.6 

77.0 

82.0 

84.0 

37.2 

89.  1 

90.9 

92.0 

93.4 

93.7 

94.0 

GE 

300 

69.2 

72.0 

75.9 

77.  3 

52.3 

84.3 

87.7 

90.0 

92.3 

94.0 

95.7 

96.1 

96.4 

GE 

200 

69.2 

72.0 

75.9 

77.3 

82.3 

84.3 

87.7 

90.2 

92.6 

94.2 

96.1 

97.0 

97.4 

GE 

100 

69.2 

72.0 

75.9 

77.3 

82.3 

84.3 

67.7 

90.2 

92.6 

94.2 

96.  1 

97.0 

97.6 

GE 

000 

69.2 

72.0 

75.9 

77. 3 

32.3 

84 . 3 

37.7 

90.2 

92.6 

94.2 

96.1 

97.0 

97.6 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


0 


2 


95 


- - - 

— 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

FROM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

tin-;  name:  k. 

I.  SAWYER  AF8 

MI 

PERIOD 

OF  RECORD!  AUG  78  - 

JUL  88 

TH  UTC : 

+  5 

month: 

NOV 

hours: 

12-14 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

Or 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

u 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

?c.'> 

28.8 

25.3 

25.8 

25.3 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.9 

25.9 

25.9 

U.  1 

31.9 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.1 

32.1 

32.1 

31.4 

32.2 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.4 

32.4 

32.4 

31.7 

32.4 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.7' 

32.7 

32.7 

32.  ^ 

33.3 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

33.6 

33.6 

33.6 

3  3.8 

^4  •  6 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

34.8 

34.8 

34.8 

'<7.h 

33.2 

"  33.3 

38.3 

33.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.4 

38.4 

38.4 

3  7.'J 

33.7 

33.3 

38.3 

38.8 

38.3 

33.8 

38.8 

38.8 

38.8 

38.9 

38.9 

38.9 

33.7 

43.4 

475.  A 

475.6 

40.7 

40.  7 

40.7 

40.7 

40.7 

40.7 

40.8 

40.8 

40.8 

41.0 

42.1 

42.2 

42.2 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.4 

42.4 

42.4 

41.7 

42.3 

42.9 

43.0 

43.1 

43.  1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.2 

43.2 

43.2 

♦♦  3  •  H 

43.2 

45.3 

45.4 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.7 

45.7 

45.7 

"•4.1 

46.0 

46.1 

46.2 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.4 

46.4 

46.4 

4  0  .  -1 

4772 

47.3 

47.6 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.8 

47.8 

47.8 

4  0.7 

4  3.2 

43.3 

43.6 

48.  7 

43.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.8 

40.8 

48.8 

4  >.  1 

30.7 

50.3 

51.0 

51.1 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.3 

51.3 

51.3 

*2 

88.9 

57.0 

57.3 

57.4 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57. e 

57.8 

57.8 

0  3.3 

65.4 

65.  7 

66.3 

66  •  4 

66.8 

66. e 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

‘.8.3 

os.  y 

63.6 

69. 2 

69.3 

69.7 

69.  7 

69.8 

69.3 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

n  3 . 0 

71.3 

72.1 

73.0 

73.2 

74.1 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

71.7 

74.-3 

75.2 

76.3 

76.9 

77.9 

78.0 

78.2 

73.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

73.1 

76.4 

76. 1 

73.2 

73.9 

30.0 

80.3 

80.8 

80. P 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

74.  1 

77.  6 

73.  1 

79.4 

30.1 

31.2 

31.7 

82.1 

82.1 

82.2 

82.3 

32.3 

82.3 

74.8 

73.9 

79.6 

81.6 

32.3 

33.4 

83.9 

84.4 

84.6 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

74.0 

80.0 

31.2 

83.6 

34.4 

35.6 

86.0 

86.7 

86.8 

86.9 

87.0 

87.0 

37.0 

76.? 

31.1 

32.7 

85.4 

36.4 

67.9 

38.3 

39.  2 

89.4 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

70.  ? 

81.8 

.33.6 

86.  7 

83.  1 

39.7 

90.6 

91.8 

92.0 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

7  7.0 

32.0 

34.0 

37.2 

89.  1 

90.9 

92.0 

93.4 

93.7 

94.0 

94.1 

94.2 

94.2 

77.  3 

52.3 

84.3 

39.7 

90.0 

92.3 

94.0 

95.7 

96.1 

96.4 

96.6 

97.0 

97.1 

77.3 

82.3 

34.3 

37,7 

90.2 

92.6 

94.2 

96.1 

97.0 

97.4 

98.0 

98.8 

99.0 

77.  3 

32.3 

84.3 

87.7 

90.2 

92.6 

94.2 

96.  1 

97.0 

97.6 

98.4 

99.4 

100.0 

7  7.  3 

32.3 

84. 3 

37.7 

90.2 

92.6 

94.2 

96.1 

97.0 

97.6 

98.4 

99.4 

100.0 

9  00 

1 

0  -  2  - 
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• 

OPERATING  LOCATION  "A" _  _ PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIB1 

USAFETAC ,  ASHEVILLE  NC  ’  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AF3  MI  PERTOCrOF  RECORD:  AUG  7( 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  NOV  HOURS:  15-11 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  GE  G  E  GE  GF  GE  ”  GE  “  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE 

FEET  7  6  5  4  3 _  2  1/2  2  1  1/2  1  1/A  1  3/4  5/3  1 /I 


NO 

CEIL 

26.7 

26.9 

26.9 

27.0 

27.1 

27.1 

27.1 

21.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27, 

GE 

20000 

31.7" 

"3270  " 

32  74 

32.6 

32.8 

32.8 

32.3 

32.3 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32, 

GE 

18000 

32.2 

32.6 

3  3.0 

33.1 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33 

GE 

16000 

32.2 

32.6 

33.0 

33.1 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33 

GE 

14000 

33.1 

33.4 

33.9 

34.0 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34, 

GE 

12000 

34.1 

34.4 

34.9 

35.0 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35, 

GE 

10000“ 

37.  7 

3  3.0 

"  38, 6 

‘3877 

33.9 

38.9 

33.9 

38.9 

38.9 

33.9 

38.9 

38.9 

38, 

GE 

9000 

33.4 

33.9 

39.4 

39.6 

39.3 

39.8 

39.3 

39.8 

39.3 

39.8 

39.8 

39.8 

39 

GE 

8000 

40.3 

40.8 

41.4 

41.6 

4  t  .8 

41.8 

41.3 

41.8 

41.9 

41.8 

41.6 

41.8 

41 

GE 

7000 

41.2 

41.7 

42.3 

42.4 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42 

GE 

6000 

42.2 

42.7 

43.3 

43.4 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43 

Gc 

8000 

45.1 

45.6 

46.2 

46.  3 

46.8 

46.  3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.9 

46.8 

46.8 

46 

GF 

4500 

45.3 

46.2 

46.9 

47.0 

47,4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47 

GF 

4000 

47.8 

43.2 

43.9 

49.0 

49.4 

49.4 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49 

G? 

3500 

49.2 

49.7 

50.3 

50.4 

50.9 

50.9 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51 

GE 

3000 

51.6 

52.1 

5  2.8 

52.9 

53.4 

53.4 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53 

Or 

2500 

57.2 

57.9 

5  3.9 

59.1 

59.9 

59.9 

60.2 

60.  3 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60 

GF 

2000 

63.0 

6  3.5 

65.3 

66.2 

67.3 

67.3 

67.3 

68.6 

69.0 

69.2 

69.4 

69.4 

69 

GE 

1800 

65.6 

66.3 

63.6 

69.0 

7o  rr 

70.1 

TO.  6 

7T.  3 

71.3 

72.0 

72.2 

72.2 

72 

GE 

1500 

67.9 

63.3 

71.9 

72.4 

73.6 

73.6 

74.2 

75.6 

76.2 

76.4 

76.7 

76.7 

76 

GE 

1200 

70.1 

71.0 

74.1 

74.1 5 

76.  1 

76.2 

77.0 

78.4 

79.2 

79. A 

79.7 

79.7 

79 

GE 

ICOO 

71.3 

72.8 

75.9 

76.6 

77.9 

"78.0 

79.0 

30.7 

.31.4 

81. 9 

82.0 

82.0 

82 

GE 

900 

72.  1 

73.3 

76.4 

77.  3 

75.7 

78.3 

79.9 

81.6 

32.3 

32.8 

93.0 

83.0 

83 

GE 

800 

72.4 

7  3.8 

77.1 

78.  1 

7T77 

30.0 

8 1.2" 

""  93.0 

'  "34 . 0 

34.6 

84.9 

34.9  “" 

85 

GE 

700 

73.0 

74.3 

77.9 

79.3 

61 . 7 

82.1 

83.4 

35.4 

86.3 

37.6 

88. 1 

83.1 

33 

GE 

600 

73.2 

76.7 

78.2 

30.1 

32.2 

82.7 

34.1 

36.1 

97.6 

88.4 

89.2 

39.2 

89 

GE 

500 

73.4 

74.9 

73.6 

80.7 

37.9 

83.4 

85.0 

87.6 

39.1 

90.4 

91.4 

91.4 

91 

GE 

400 

73.6 

75.0 

79.1 

81.3 

33.8 

84.6 

36.7 

90.0 

92.3 

94.0 

95.3 

95.4 

95 

'jf: 

300 

73  7T 

75*1 

79.7“ 

61.6 

84*1 

5*T9 

87.3“ 

90.  7 

9377“ 

95.6 

97.  IT 

97. T 

97 

GE 

200 

73.7 

75.1 

79.4 

81.7 

36.2 

85.0 

87.6 

91.0 

94. 1 

96.1 

97.9 

98.1 

93 

GE 

100 

73.7 

75.1 

79.4 

81.7 

34.2 

"35.0 

87.6 

91.0 

94.1 

96.1 

97.9 

98.1 

93 

GE 

•  •  • 

000 

73.  7 

75.  1 

79.4 

81. 7 

84.2 

85.0 

37.6 

91.0 

94.  1 

96.  1 

97.9 

98.1 

93 

1  •  • 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

EROM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

\  ,'MME:  K. 

I.  SAWYER  AF3 

MI 

PER  100 

OF  RECORD :  AUG  78  - 

JUL  88 

> 

f 

UTC: 

♦  5 

- — - 

- . —  - 

month: 

NOV 

HOURS: 

15-17 

-  .  . 

. .  -- 

- . .  • 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

l>  - 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

* 

*  _ 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/6 

1/4 

0 

= 

7.0 

27.1 

27.1 

27. 1 

i  • 

;r^ 

:<\J 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

32.3 

32.8 

"32".  3 

32.9 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

3.1 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

■*.1 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3  ' 

33.3 

03.3 

~  ’33T3~ 

3073 - 3373 

37.3 

33.3 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

0 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

-.7 

33.9 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

33.9 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

1 . 6 

39.3 

39.8 

39.3 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

1.6 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.0 

41.8 

41.8 

41.8 

4T.  8 

4T7T 

4T78 

"4170 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

‘  .  4 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

J 

46.3 

46.3 

46.3 

46.8 

46.9 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

7.0 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

...  3 

40.4 

49.4 

49.6 

48.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

•  *t 

50.9 

50.9 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

2.0 

53.4 

53.4 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

-.1 

5  9.9 

59.9 

60.2 

60.  3 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

67.3 

67.3 

67.3 

68.6 

69.0 

69.2 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

'<•  > 

70  .T 

70.1 

TO.  6 

71.3 

71.8 

72.0 

72.2 

72.2 

727  2 

72.2 

T272 

7272 

’  .4 

73.6 

73.6 

74.2 

75.6 

76.2 

76.4 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

-  •  C, 

76.1 

76.2 

77.0 

78.4 

79.2 

79.4 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

’  •  » 

77.9 

78.0 

79.0 

30.7 

31.4 

81.3 

82.0 

82.0 

82.0 

32.0 

82.0 

82.0 

7.  .1 

73.7 

78.3 

79.9 

81.6 

32.3 

82.8 

33.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

.  1 

7T.7 

80.0 

31  7? 

93.0 

84.5 

34.6 

64.9 

04.9 

"  8571 

“  05. T 

85.1 

85.1 

*  ,  H 

81.7 

82.1 

83.4 

85.4 

86.3 

37,6 

88.1 

83.1 

38.3 

88.3 

88.3 

88.3 

>.i 

32.2 

82.7 

84.1 

96.1 

67.6 

88.4 

89.2 

39.2 

39.4 

89.4 

89.4 

89.4 

.  7 

37.9 

83.4 

85.0 

87.6 

09.1 

90.4 

91.4 

91.4 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

1  .  » 

33.8 

84.6 

36.7 

90.0 

92.3 

94.0 

95.3 

95.4 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

L  •  6 

S4  •  1 

07279 

8?«  3 

507T" 

9377 

95.6 

9770" 

97.  T 

""97.0' 

9770 

9779“ 

97.9 

t  .  7 

34.2 

85.0 

87.6 

91.0 

94.  1 

96.  1 

97.9 

98.1 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

1  .  7 

34.2 

35.0 

87.6 

91.0 

94.1 

96.1 

97.9 

93.1 

98.8 

59.0 

99.3 

100.0 

* 

i  .  7 

8472 

35.0 

87.6 

91.0 

94.1 

96.  1 

97.9 

98.1 

98.8 

99.0 

99.3 

100.0 

;•) 

0  -  2  -  96 

t 

OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBI 

u s a'fet Am s h e mrr'NT - f^h  hourly  observations 

station  number:  77  7435  STATION  name:  K.  I.  SAWYER  aEB  Ml  . . PER  I  Ocf  OF  RECORD :  AUG  78 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  NOV  HOURS:  18-20 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  GE  GE  GE  '  GE  "~  GE  GE  "  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE 

FEET  7  6  5  4  3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/4  1  3/4  5/8  1/2 


NO 

CEIL 

29.6 

29.8 

30.0 

30.2 

■’  10/6 

30.6 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31. 

GE 

20000 

33.8 

34.2 

34.4 

35.0 

35.3 

35.3 

35.3 

35.8 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35. 

GE 

18000 

34.1 

34.6 

34.3 

35.3 

35.7 

35.7 

36.1 

36.  1 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36. 

GE 

16000 

34.1 

34.6 

34.8 

35.  3 

35/T~ 

35.7 

36.1 

36.  1 

56.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36. 

GE 

14000 

35. C 

35.4 

35.7 

36.2 

3o .  6 

36.6 

37.0 

37.0 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37. 

GE 

12000 

36.0 

36.4 

36.7 

37.2 

37.6 

37.6 

38.0 

38.0 

33.  1 

38.1 

38.  1 

38.1 

38. 

GE 

10000 

38.0 

3d. 4 

33.7 

39 . 2 

39.7 

39.7 

40. 1 

40.1 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

40. 

GE 

9000 

38.3 

38.8 

39.0 

39.6 

40.0 

40.0 

40.4 

40.4 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40. 

GE 

"iToofT 

40. 1 

41.2 

4T76~ 

42.2 

42.3 

4775 

"S3. 2 

"4373 

4  3*4 

43.4 

43.4 

43/4 

43. 

CE 

7000 

41.9 

42.4 

42.6 

43.4 

44.0 

44.0 

44.4 

44.6 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44. 

GE 

6000 

42.9 

43.4 

43.3 

44.6 

45.1 

45.1 

45.6 

45.7 

45.8 

45.8 

45.8 

45.3 

45. 

GE 

5000  ' 

44.  3 

44.9 

‘  45.2 

46.0 

46.6 

46.6 

4  7.0 

47.  1 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47. 

GE 

4500 

45.4 

46.0 

46.3 

47.1 

47.7 

47.7 

4  8.1 

43.2 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

43. 

GE 

4000 

47.3 

47.9 

48.3 

49.  3 

49.9 

49,9 

50.3 

50.4 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50. 

GE 

3500 

43.6 

49.1 

49.6 

50.6 

51.1 

51.1 

51.6 

51.7 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51. 

GE 

3000 

52.2 

52.6 

53.2 

54.4 

55.2 

55.2 

55.8 

55.9 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56. 

GE 

2500 

57.1 

5  7.7 

53.  1 

59.6 

60.6 

60.6 

61.1 

61.3 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61. 

GE 

2000 

62.6 

63.2 

64.0 

65.7 

66.9 

67.0 

67.9 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

63.3 

68. 

GE 

1800 

64.9 

65,6 

66.6 

63.2 

69.4 

69.6 

70.6 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71. 

GE 

1500 

68.0 

68.7 

69.7 

71.3 

72.9 

73.1 

74.3 

74.9 

75.0 

75.  1 

75. 1 

75.1 

75. 

GE 

1200 

70.4 

71.3 

72.9 

74.9 

77.0 

77.2 

73.6 

79.6 

79.7 

79.3 

79.8 

79.8 

79. 

GE 

1000 

72.1 

73. 1 

74.9 

77.2 

79.3 

79.6 

81.6 

32.4 

32.7 

32.3 

82.8 

82.9 

82. 

GE 

900 

72.3 

74.0 

76.0 

7c  •  3 

80.  7 

80.9 

82.9 

83.9 

34.1 

84.3 

84.3 

84.3 

84. 

GF 

800 

73.2 

74.6 

76.3 

79.3 

32.2 

32.4 

84.4 

88.7 

35.9 

96.2 

86.2 

86.2 

06. 

GE 

700 

73.4 

74.8 

77.0 

79.9 

83.1 

33.3 

85.4 

36.8 

87.  1 

B7.8 

87.8 

87.6 

87. 

GE 

600 

73.6 

74.9 

77.2 

80.1 

83.7 

83.9 

86.6 

38.2 

88.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89. 

GE 

500 

73.7 

75.  1 

77.9 

81.2 

35.0 

65.3 

83.2 

90.4 

91.0 

92.0 

92.2 

92.2 

92. 

GE 

400 

73.  3 

75.2 

78.1 

81.7 

85.4 

85.8 

83.8 

91.1 

92.2 

33.6 

93.8 

93.0 

93. 

GE 

300 

73.3 

75.2 

78.1 

81 . 7 

35.6 

85.9 

39.4 

92.3 

94.3 

96.4 

97.1 

97.2 

97. 

GE 

200 

73.3 

75.2 

78.1 

61.7 

35.  6 

35,9 

89.6 

92.4 

95.0 

97.9 

98.8 

99.0 

99. 

GE 

100 

73.3 

75.2 

78.1 

61.7 

85.6 

85.9 

89.6 

92.4 

95.0 

97.9 

98.8 

99.0 

99. 

GE 

i  •  • 

000 

73.8 

75 .2 

78. 1 

81.7 

35.6 

35.9 

89.6 

92.4 

95.0 

97.9 

98.8 

99.0 

99. 

•  •  ♦  • 

TOTAL  NUMBER  OF  OSSERVATIONS  900 
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PTR 106 "OF  record: 

MONTH:  NOV  HOURS! 


4TJC  78  -JOE  SB 
18-20 


VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


CE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

11/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/3 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

t 

30.2 

30.6  30.6^ 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

3576“ 

35.3 

35.3  ' 

35.3 

35.8 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

L_ 

35.3 

35.7 

35.7 

36.1 

36. 1 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

p 

35.3 

35 .1 

35.7 

36. 1 

36.  1 

36.2 

36.? 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36  •  2 

36.2 

[7 

36.2 

3c>  •  6 

36.6 

37.0 

37.0 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

'/ 

37.2 

37.6 

37.6 

39.0 

38.0 

38.  1 

38. 1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

['7 

39.1“ 

3973 

“39.7 

40.1 

40.1 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

1) 

39.6 

40.0 

40.0 

40.4 

40.4 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

k  ' 

42.2 

42.3 

42.8 

41.2 

4373“ 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

44.0 

44.0 

44.4 

44.6 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.6 

45.1 

4  5.1 

45.6 

45.7 

45.8 

45.3 

45.8 

45.3 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

3 

4  6.0 

46.6 

46.6 

47.0 

47.  1 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

! 

47.  1 

47.7 

47.7 

48.  1 

49.2 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

43.3 

48.3 

48.3 

48.3 

) 

49.3 

49.9 

49.9 

50.3 

50.4 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

51.1 

51.1 

51.6 

51.7 

51.8 

51.3 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

.* 

54.4 

55.2 

55.2 

55.8 

55.9 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

L 

69.5 

'  60.6 

“60.6 

61.1 

61.3 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

") 

66.7 

66.9 

67.0 

67.9 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

63.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

6P.2 

69.4 

69.6 

70.6 

71.0 

n .  i 

71.1 

71.1 

71.1 

n .  r 

7f.I“ 

71.1 

71.1 

:/ 

71.3 

72.9 

73.1 

74.3 

74.9 

75.0 

75.  1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

~t 

74.9 

77.0 

77.2 

73.6 

79.6 

79.7 

79.3 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

77.2 

79.3 

79.6 

91.6 

32.4 

32.7 

32.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

76.3 

80.7 

80.9 

62.9 

83.9 

84.1 

84.3 

84.3 

34.3 

84.3 

84.3 

94.3 

84.3 

79.3 

32.2 

«27T 

84.4 

86.7 

85.9 

96.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86*2 

86.2 

86.2 

79.9 

33. 1 

83.3 

85.4 

86.8 

67.  1 

67.8 

87.8 

87.8 

87.9 

87.9 

87.0 

87.9 

60.1 

93.7 

83.9 

86.6 

38.2 

98.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

5 

P1.T 

95.0 

85.3 

89.2 

90.4 

91.0 

92.0 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

1 

81.7 

85.4 

35.8 

89.8 

91.1 

92.2 

93.6 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

|1 

51.7 

35.6 

85.9 

89.4 

92.3 

94.3 

96.4 

97.1 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

l 

51.7 

«8.6 

35.9 

39.6 

92.4 

95.0 

97.9 

98.8 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

1 

61.7 

35.6 

85.9 

89.6 

92.4 

95.0 

97.9 

98.8 

99.0 

99.4 

99.4 

99.8 

100.0 

i, 

31. 7 

95.6 

35.9 

89.6 

92.4 

95.0 

97.9 

98.8 

99.0 

99.4 

99.4 

99.8 

100.0 

9< 


OPERATING  LUC AT  1  On  ”A" _ _  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISI 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBERS  727435  ST4TION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AF3  Ml  '  PERIOD  OF  RECORD:  AUG 

_ LST  TO  UTCS  ♦  5 _  _  MONTH:  NOV  HOURS:  21- 


CEILING 

IN  " 
FEET 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GF. 

A 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 

GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

l  1/4 

GF 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

•  • 

1 

1, 

NO 

CEIL 

"  29. T 

29.2 

'  29. 8 ” 

3072 

30.9 

30.9 

31.2 

31.3 

317  3 

31.6 

31.6 

31.6 

3 

GE 

20000 

33 . 2 

33.3 

34.0 

"34.6 

35.2 

”35 . 2 

3  5 . 6 

35.9 

35.9 

36. 1 

36.1 

36.  1 

3< 

GE 

IBOOO 

33.6 

33.7 

34.3 

34.9 

35.6 

35.6 

35.9 

36.2 

36.2 

36.4 

36.4 

36.4 

3( 

GE 

16000 

33.6 

33.7 

34.3 

34.9 

35.6 

35.6 

35".  9" 

"  "86. 2  “ 

36.2 

36.4 

36.4 

36.4 

3i 

GE 

14000 

33.8 

33.9 

34.6 

35.  1 

35.8 

35.  a 

36. 1 

36.4 

36.4 

36.7 

36.7 

36.7 

3< 

GE 

12000 

34.8 

34.9 

35.6 

36.1 

36.8 

36. B 

37.1 

37.4 

37.4 

37.7 

37.7 

37.7 

3 

GE 

10000 

36. 0 

36.  1 

36.8' 

37. 3 

3  37  2 

38.  2 

38.7 

39.0 

39.0 

39.2 

39.2 

39.2 

3' 

GE 

9000 

36.2 

36.  3 

37.0 

37.6 

33.4 

38.4 

33.9 

39.2 

39.2 

39.4 

39.4 

39.4 

3< 

GE 

BOOO 

37.8 

37.9 

38.9 

39.4 

43.3 

40.3 

40.  B 

41.1 

41 . 1 

417  3 

41.3 

41.3 

4! 

GE 

7000 

38.4 

38.6 

39.6 

40.1 

41.0 

41.0 

41.4 

41.8 

41.6 

42.0 

42.0 

42.0 

4. 

GE 

6000 

38.9 

39.0 

40.0 

40.6 

41.4 

41.4 

41.9 

42.2 

42.2 

42.4 

42.4 

42.4 

4; 

GE 

5000 

40.  7 

40.9 

41.9 

42.4 

43.3 

43.  3 

43.3 

44.1 

44.1 

44.3 

44.3 

44.3 

4< 

GE 

4500 

42.0 

42.2 

43.  3 

43.9 

44.9 

44.9 

45.  3 

45.7 

4^.7 

45.9 

45.9 

45.9 

4" 

GF 

4000 

44.6 

44.9 

46.0 

46.6 

4  7.2 

4777" 

4  3.  1 

4  3.4 

48.4 

48.7 

48.7 

48.7 

4: 

GE 

3500 

46.2 

46.6 

47.7 

48.2 

49.3 

49.3 

49. 9 

50.  1 

50.  1 

50.3 

50.3 

50.3 

5( 

GE 

3000 

50.2 

50.  7 

51.8 

52.6 

53.7 

53.7 

54.2 

54.6 

54.6 

54.8 

54.8 

54.8 

5‘ 

GE 

2500 

54.7 

55.1 

56.6 

57.3 

53.6 

58.8 

59.4 

59.8 

59.8 

60.0 

60.0 

60.0 

b< 

GE 

2000 

62.1 

62.9 

64.6 

65.6 

67.4 

67.4 

63.  1 

68.4 

68 *  A 

68.7 

68.7 

68.7 

6! 

GF 

1800 

64.7 

"  6576 

67.2 

66.2 

7o.r 

—  707’" 

“717  0 

71.3 

71.4 

71.7 

71.7 

71.7 

71 

GE 

1500 

69.2 

70.1 

72.0 

73.0 

75.0 

75.2 

76. 1 

76.6 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

7' 

GE 

1200 

70.3 

71.7 

73.6 

74.9 

76.9 

77.1 

78.2 

76.7 

78.9 

79.  1 

79. 1 

79.1 

7< 

GE 

1000 

73.3 

74.2 

76,4 

77.9 

BO.  0 

90.2 

81.7 

82.3 

82.7 

33.0 

83.0 

33.0 

e: 

GE 

900 

73.4 

74.3 

76.7 

78.  1 

30.6 

80.8 

82.3 

83.2 

33.7 

84. 1 

34.1 

84.1 

8' 

GF 

BOO 

74.2 

75.3 

77.7 

79VT 

8  m 

8270 

84.1 

35.4 

35.9 

36.4 

36.4 

36.4 

GE 

700 

74.8 

75.9 

78.3 

79.  B 

3  3. 4 

83.7 

86.4 

87.9 

83.3 

89.0 

89.0 

89.0 

8' 

GE 

600 

75.0 

76.2 

78. P 

80.  P 

34.6 

85.0 

88.2 

89.7 

90.1 

90.8 

90.8 

90.8 

9( 

GE 

500 

75.  1 

76.  3 

78.9 

81.3 

85.3 

85.3 

89.4 

90.9 

91.4 

92.4 

92.6 

92.6 

9; 

GE 

400 

75.2 

76.4 

79.2 

32.1 

36.3 

36. 6 

90.8 

92.6 

93.3 

94.4 

94.7 

94.7 

9^ 

"GF 

w 

7E7F 

76.4 

79*2 

82.1 

36.6 

37.75' 

~9T77 

"  9373" 

94.7 

96.2 

96.6 

96.6 

9< 

GE 

200 

75.2 

76.4 

79.2 

82.  1 

36.8 

37.2 

91.6 

93.8 

95.7 

97.6 

98.2 

98.3 

91 

GE 

100 

75.2 

76.4 

79.2 

82.1 

36.6 

87.2 

91.6 

93.8 

95.8 

97.9 

98.6 

98.7 

9* 

GF 

000 

75.2 

76.4 

79.2 

““82.  r 

36.3 

”87.2 

91.6 

95.8 

95.3 

97.9 

98.6 

98.7 

9( 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


D  -  2  -  93 


f 


900 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

'C~»IAMS:  K.  I.  SAWYER  AF9  HI  "PER 1 00  OF  RECOROl  AUG  78  -'TUL"~88 

3  UTC:  +  5  MONTH:  NOV  HOURS:  21-23 


VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


1  r,r  ' 

4. 

GE 

3 

GE  ’ 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/A 

GF 

1 

GE 

3/A 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

I/A 

GE 

0 

3  3.2 

30.9 

30 .9 

31.2  " 

31.3 

31.3 

31.6 

31.6 

31.6 

31.6 

31.6 

31.6 

31.6 

1<i.6 

35.2 

35.2 

35.6 

35 .9 

35.9 

36.  1 

36.1 

36.1 

36.  1 

36.  1 

36.1 

36.  1 

T4 . 9 

35.6 

35.6 

35.9 

36.2 

36.2 

36.  A 

36. A 

36. A 

36.  A 

36. A 

36. A 

36.  A 

3A.9 

3*.  6 

35.6 

3579" 

3672" 

36.2 

36. A 

36.  A 

36.  A 

36.4 

36.  A 

56.  A 

36.  A 

2  5.1 

35.8 

35.8 

36. 1 

36.4 

36.  A 

36.7 

36.7 

36.7 

36.7 

36.7 

36.7 

36.7 

?6. 1 

36.3 

36.8 

37.  1 

37.4 

37.  A 

37.7 

3  7.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.  3 

3  3.?  ' 

38.2" 

39.7 

39.0 

39.0 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

*7.6 

33.  A 

36.  A 

39.9 

39.2 

39.2 

39.  A 

39. A 

39. A 

39.4 

39. A 

39. A 

39. A 

*9.4  TTT3  AO. 3  4o7?T  TT7T  41.1'  A  1.3  A  1.3  41.3  AT. 3  41.3  5173“  Al.3 


'.0 

.1 

41. 

0 

A 1 . 0 

Al  .A 

A 1  •  8 

A 1 . 8 

42. 0 

42. 0 

42.0 

42. 

,0 

A2.0 

42.0 

42. 

0 

•  'S 

Al. 

A 

A 1  .  A 

A1.9 

42. 2 

A  2.2 

42. A 

42. A 

42. A 

42, 

.A 

42. A 

42. A 

42. 

4 

..  '> 

A)  . 

3 

A3. 3 

A3. 8 

A  A  .  1 

AA.  1 

AA .  3 

A  A .  3 

44,3 

AA, 

.3 

44.3 

44.3 

44. 

3 

•*  3 

•  -> 

AA. 

9 

AA.9 

45. 3 

45. 7 

4«*.7 

45. 9 

45. 9 

45.9 

A5 , 

,9 

45.9 

45.9 

45. 

9 

•  f) 

“4  7". 

T~ 

A  7.7 

AT.! 

AS.  A  " 

48,4 

48.7 

48.7 

48.7 

43, 

.7 

48.7 

48.7 

48. 

7 

•4  S 

3 

•  1 

49. 

3 

49. 3 

49. 9 

50.1 

50.1 

50.3 

50.3 

50.3 

50. 

.3 

50.3 

50.3 

50. 

3 

S2 

.6 

53. 

7 

53.7 

54.2 

54. 6 

54. 6 

54.8 

54. 8 

54.8 

54. 

,8 

54.8 

54.8 

54. 

8 

tf  7 

.  3 

59. 

9 

58.8 

59.  A 

59.8 

5  9.8 

60.0 

60.0 

60.0 

60, 

.0 

60.0 

60.0 

60. 

0 

'  r3 

.  6 

67. 

A 

67. A 

68.  1 

68.  A 

69.  A 

68.  7 

68.7 

68.7 

68, 

.7 

68.7 

68.7 

68. 

7 

j  r. 

.2 

75. 

T 

'■754  2'" 

TI.0 

71.3 

71. A 

71.7 

71.7 

71.7 

71, 

,7 

71.7 

"  71.7 

71. 

7 

73 

rv 

•  J 

75. 

0 

75.2 

76.1 

76.6 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77. 

,0 

77.0 

77.0 

77. 

0 

76. 

9 

77.1 

78.2 

78.7 

78.9 

79. 1 

79.1 

79.1 

79, 

.1 

79.1 

79.1 

79. 

1 

77 

.  9 

80. 

0 

80.2 

91.7 

82.3 

82.7 

33.0 

83.0 

83.0 

83. 

,0 

83.0 

83.0 

83. 

0 

/  •• 

.  1 

90. 

6 

80.8 

82.3 

83.2 

93.7 

84. 1 

34. 1 

84.1 

84, 

,  1 

84.1 

84.1 

84. 

1 

;  v# 

.  1 

9  r. 

T~ 

H2T0 

84. 1 

A5 .  A 

35.9 

96.4 

85 .  A 

96.4 

86", 

;a 

86.4 

56.4 

"86. 

4 

7  > 

.  \ 

93. 

A 

83.7 

86.  A 

87.9 

83.3 

89.0 

89.0 

89.0 

89, 

,0 

89.0 

89.0 

89. 

0 

1 0 

•E 

84  . 

6 

85.0 

88.2 

89.7 

90.  1 

90.9 

90.8 

90.3 

90, 

,8 

90.8 

90.8 

90. 

3 

•  1 

.  3 

95. 

3 

85.8 

P.9.4 

90.9 

91  .A 

92.  A 

92.6 

92.6 

92, 

.6 

92.6 

92.6 

92. 

6 

7 

.  1 

56. 

3 

86.6 

90.8 

92.6 

93.3 

94.  A 

94. 7 

94.7 

94, 

,8 

94.8 

94.8 

94. 

8 

? .  I  3575  3770  9T77  "93. 3"  ' '  74 .7  96.2  ~  96.5  96. 6'  96.7  9677 - "9675 - 96 . 9 


.  1 

96.  3 

97.2 

91.6 

93.8 

95.7 

97.6 

98.2 

98.  3 

98.4 

98.4 

98.9 

99.0 

5  2.1 

96.8 

97.? 

91.6 

93.8 

95.8 

97.9 

98.6 

98.7 

98.9 

93.9 

99.7 

100.0 

’2.1 

96.9 

87. 2 

91.6 

03.8 

95.8 

97.9 

98.6 

98.7 

96.9 

98.9 

99.7 

100. 0 

■’00 

0  -  2  - 

99 

1 

t 

T 

OPERATING  LOCATION  "A”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILH 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  -  -  -  FROM"  HOURLY- CfBSERV A T I ONS 

STATION  NUMBER*.  7274  35  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFS  MI  ~  'PERIOD  OF  RECORO:  AUC  78  - 

_  LST  TO  UTCt  +  5  MONTH :  NOV  HOURS:  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  "  GE  GE . .  GE  GE  . GE  . '  GE  GE  '  GE  GE  GE  GE  GE  GE 

FEET  7  6 _ 5  A _  3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/A  1  3/4  5/8  1/2 


NO  CEIL  26.3  26.6  26.9"  27.2  27.7  27.7  27.9  27.9  28.0  28.0  28.0  23.1  28.1 

GE  20000  3021  30. "5  3170  31.1  3220  3220  12.2  32.  3  32.4  32.4  32.5  32.5  32.5 

GE  13000  30.3  30.8  31.3  31.6  32.2  32.3  32.4  32.6  32.6  32.7  32.7  32.7  32.7 

GE  16000  30224  3021  3121  31.7  32.3  32.3  32.5'  32.7  32.7  32.8  32.8  32.9  32.8 

GE  14000  31.0  31.4  31.9  32.3  32.9  33.0  33.2  33.3  33.4  33.4  33.5  33.5  33.5 

GE  12000  31.8  32.3  32.8  33.2  "  33.8  33.8  34.0  34.2  34.2  34.3  34.3  34.3  34.3 

GE  10000  34.1  34.6  35.  l"  3 521  36.3  36 . 3  '  3 6 . 5  36.7  36.7  36.3  36.8  36.8  36.8 

GE  9000  34.5  35.0  35.6  36.0  36.3  36.8  37.0  37.2  37.2  37.3  37.3  37.3  37.3 

GE'  8000  36.1  1777  3721  3T21  3121'  T12  V  31.1 - 39.1  3'9;2  39.3  39.3  39.3  39.3 

GE  7000  37.1  37.6  38.2  _33.7  39.7  39.7  40.1  40.2  40.3  40.4  40.4  40.4  40.4 

GE  6000  37.7  38.2  38.8  39.4  40.3  40.4  40.7  40.9  41.0  41.0  41.1  41.1  41.1 

GE  5000  39.4  40.6  40.6"'  41.2  42.2  42.3  42.7  42.9  42.9  43.0  43.0  43.0  43.0 

GE  4500  40.4  41.0  41.8  42.3  43.4  43.5  43.9  44.1  44.1  44.2  44.2  44.2  44.2 

GE  4000"  42.5  43.1  4329'  44.5 45.6  45.7  46.1  46.3  46.4  46.4  46.5  46.5  46. * 

GE  3500  43.9  44.5  45.3  45.9  47.0  47.1  47.5  47.7  47.8  47.9  47.9  47.9  47.9 

GE  3000  47.1  47.7  48.6  49.3  50.6  50.7  51.1  51.3  51.4  51.5  51.5  51.5  51.5 


GE 

2500 

52.3 

53,5 

54.5 

56,3 

56.8 

57.0 

57.5 

57.3 

58..  0 

58.0 

53.1 

58.1 

58.1 

GE 

2009 

59.3 

60.6 

62.0 

63.0 

64.8 

65.0 

65.7 

66.  1 

66  •  4 

66.5 

66.5 

66.6 

66.6 

GE 

1800 

62.6 

63.4 

64.9 

66.0 

6779  ~ 

66.1 

63.9 

69.4 

69.6 

69.7 

69,8 

69.8 

69.9 

GE 

1500 

66.0 

67.0 

68. S 

70.0 

72.0 

72.4 

73.4 

74.1 

74.5 

74.7 

74.8 

74.9 

74.  3 

GE 

1200 

63.3 

69.4 

71.4 

72.7 

75.0 

75.4 

76.5 

77.3 

77.8 

75.0 

73.1 

78.1 

78.  1 

GF 

1000 

70.0 

71.1 

73.3 

74  •  H 

77.3 

77.7 

79.2 

30.2 

90.3 

81.1 

81.3 

81.3 

81.3 

GE 

900 

70.7 

71.9 

74.3 

75.9 

73.5 

79.0 

90.6 

31.7 

32.4 

92.7 

82.9 

82.9 

82.9 

GE 

800 

71.1 

72.4 

74.9 

76.6 

79.5 

80.  1 

81.9 

83.  3 

34.  1 

34.5 

84.3 

84.3 

84.9 

GE 

700 

71.5 

72.8 

75.4 

77.3 

30.7 

81.4 

83.4 

85.0 

35.8 

S6.5 

85.8 

86.9 

87.0 

GE 

600 

71.7 

73.2 

75.9 

78.0 

81.6 

82.4 

34.8 

36.6 

87.6 

83.3 

98.8 

83.9 

89.0 

GE 

500 

72.6 

73.4 

76.4 

78.8 

"  82.6 

337  6 

96.3 

83.6 

39.7 

90.7 

91.4 

91.4 

91.6 

GF 

400 

72.1 

73.6 

76.6 

79.2 

3  3.1 

34.2 

87.1 

99.9 

91.3 

92.5 

93.4 

93.5 

93.8 

GE 

300 

72.1 

73.6 

76.7 

79.3 

33.3 

54.4 

67.6 

90.9 

92.3 

94.4 

95.5 

95.7 

96.0 

GE 

200 

72.1 

73.6 

76.7 

79.3 

33.5 

84.6 

87.9 

91.3 

93.6 

95.4 

96.9 

97.2 

97.6 

GE 

100 

72.1 

73.6 

76.  7 

79.3 

33.5 

84.6 

87.9 

91.3 

93.6 

95.6 

97.0 

97.3 

97.9 

GE 

000 

72.1 

7  3.6 

76.7 

79.  3 

3  3.5 

84 , 6 

67.9 

91.3 

93.6 

95.6 

97.0 

97.3 

97.9 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

from  hourly  observations 


L  NAMES  K.  I.  SAWYER  AF3  MI 
1 !  T  C  :  *■  5 


PERIOD  OF  record:  AUG  78  -  JUT  88 
month:  NOV  hours:  all 


OPERATING  LOCATION  "A” _  _  _  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBI 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  "  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  i 

NUMBER: 

727435 

STATION  NAME 

::  K. 

I.  SAWYER  AF  9 

MI 

PERIOD 

OF  RE CORO:  AUG  78 

— 

- -  - 

— 

- - 

LST 

TO  UTC : 

♦  5 

. . 

_  .  . 

MONTH! 

DEC 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

G£ 

GE 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/9 

1/2 

NO 

CEIL 

24.6 

24 ,6 

24.6 

24.7 

24. 7 

2  4.7 

~  25.4 

25.5 

25.6 

25.3 

25.8 

25.8 

25. 

GE 

20000 

27.1 

27. 1 

2  7.1 

27.2 

27.2 

27.2' 

27.8 

23.0 

23.1 

28.3 

28.3 

28.3 

28. 

GE 

19000 

26.  1 

26.1 

29.1 

28.2 

29.2 

26.2 

2  8.3 

28.9 

29.0 

29.2 

29.2 

29.2 

29. 

GE 

16000 

29.3 

29.3 

J6 , 3 

29.4 

29.4 

23.4 

29.0 

29.  1 

29.2 

29.5 

29.5 

29.5 

29. 

GE 

14000 

29.7 

29.7 

23.7 

26.9 

29.9 

26.5 

29.5 

29.6 

29.7 

29.9 

29.9 

29.9 

29. 

GE 

12000 

29.6 

29.6 

29.6 

29.7 

29.7 

29.7 

30.3 

30.4 

30.5 

30.8 

30.8 

30.8 

30. 

GE 

10000 

30.6 

30.5 

30.5 

30.  6 

30.6 

30. '6 

31.3 

31.4 

31.5 

31.7 

31.7 

31.7 

31. 

GE 

9000 

30.9 

30.9 

30.3 

30.9 

30.9 

30.9 

31.5 

31.6 

31.7 

31.9 

31.9 

31.9 

31. 

GE' 

5000 

3?.^ 

32. 0 

33.0  ' 

“5272 - 

T272~ 

327?' 

52.T 

32.9 

33 . 0 

33.2 

33.2 

33.2 

33. 

GE 

7000 

32. a 

32.9 

32.8 

33.0 

33.0 

33.1 

34.1 

34.2 

34.4 

34.6 

34.6 

34.6 

34. 

GE 

6000 

32.9 

32.9 

32.o 

33.0 

33.0 

33.1 

34.1 

34.2 

34.4 

34.6 

34.6 

34.6 

34. 

GE 

6000 

34.6 

34.6 

34.6 

34.  6 

34.0 

34.9 

35.9 

36.0 

36.2 

36.5 

36.5 

36.5 

36. 

GE 

4600 

35.R 

35.0 

35.9 

36.1 

36.1 

36.2 

37.2 

37.3 

37.5 

37.7 

37.7 

37.7 

37. 

GE 

4000 

39.  1 

33.1 

38.1 

30.5 

33.5 

38.6 

39.6 

39.7 

39.9 

40.1 

40.1 

40.  1 

40. 

GE 

3600 

40.2 

40.2 

40.4 

40.9 

40.9 

41.0 

42.0 

42.2 

42.4 

42.6 

42.6 

42.6 

42. 

G': 

3000 

43.0 

43.0 

43.3 

43.6 

44.  I 

44.2 

45.5 

45.6 

45.8 

46.0 

46.0 

46.0 

46. 

GF 

2600 

47.3 

4  7.9 

49.5 

49.0 

49.9 

49.9 

51.4 

51.5 

51.7 

51.9 

51.9 

51.9 

51. 

GF 

2000 

62.9 

52.9 

54.0 

54.6 

55.9 

56.0 

53.6 

58.9 

59.2 

59.5 

59.5 

59.5 

56. 

GE 

1900 

56.6 

56.5 

57.  T 

58.4 

60.0 

. 6071 

6  37  1 

6  3.4 

63.8 

65.0 

64.0 

64.0 

64. 

GE 

1600 

63.3 

63.5 

65.5 

66.  1 

63.1 

60.3 

71.6 

72.2 

72.7 

73.1 

73.3 

73.3 

ilKZK 

GE 

1200 

64.5 

64.7 

67.0 

67.  7 

69.7 

69.9 

73.3 

74.0 

74.5 

74.9 

75.2 

75.2 

75. 

GF 

1000 

65.9 

66.  1 

69.4 

69.  1 

71.2 

71.4 

74.9 

76. C 

76.6 

77.0 

77.3 

77.3 

77. 

GE 

900 

66. 9 

67.4 

69.6 

70.6 

72.7 

72.9 

77.1 

79.3 

79.0 

79.7 

80.1 

80.1 

80. 

GE 

900 

67.4 

63.0 

70.4 

71.4 

73.4 

73.7 

78.3 

79.5 

81.2 

81.8 

82.3 

82.3 

82. 

GE 

700 

66.2 

63.9 

71.5 

72.6 

74.6 

75.1 

90.2 

91.6 

84.0 

84.9 

85.4 

85.4 

85. 

GE 

600 

66.5 

69.2 

72.4 

73.7 

76.2 

76.7 

82.3 

93.3 

86.7 

87.7 

83.4 

89.4 

99. 

GF 

500 

69.6 

69.4 

72.5 

73.9 

77.0 

77.5 

93.2 

84.9 

87.9 

99.6 

90.4 

90.4 

91. 

GE 

400 

69.0 

69.9 

73.0 

74.4 

77.6 

78.4 

84.4 

36.2 

09.2 

91.1 

92.0 

92.2 

93. 

GR 

300 

69.0 

'69.6 

'3375 

74.5 - 

T77T 

— 7575 

857  6 

"  36.9 

89.7 

91.9 

93.2 

93.3 

94. 

GE 

200 

o9.0 

69.8 

73.1 

74.6 

70.2 

78.9 

85.1 

87.2 

90.5 

93.2 

95.3 

95.8 

97. 

GE 

100 

69.0 

69.3 

73.1 

74.6 

73.2 

TO.  9 

85.  1 

87.2 

90.5 

93.3 

95.4 

95.9 

97. 

GE 

000 

69.0 

69.6 

73. 1 

?4. 6 

75.2 

76. 9 

85.1 

87.2 

90.5 

93.3 

95.4 

95.9 

97. 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

r I n\~N  AMES  K .  I  r*S A WYE R~AF  sF  M I  '  PERIOD  OF  RECORD!  AUG  78  -  JUL  88 

TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  DEC  HOURS:  00-02 


VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  SiE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE 

A  3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/A  1  3/A  5/8  1/2  3/8  1/A  0 


2a.  7 

2 A.  7 

2A.  7 

‘  25.  A 

25. 

,5 

25.6 

2  5.3 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

2  7.2 

27.2 

27.2 

27.8 

28. 

.0 

23. 1 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3 

?h.Z 

23.2 

28.2 

2  3.3 

26. 

,9 

29.0 

29.  2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

2  A.  A 

23. A 

23.  A 

27. 0 

29, 

,  1 

29.2 

29.6 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

'  29.5 

29.5 

2  .1 .  A 

2-7.8 

23.8 

29.5 

29. 

.6 

29.7 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

20.  7 

29.7 

29.7 

30.3 

30. 

•  A 

30.5 

30.9 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

30.6 

30.6 

30.6 

31.3 

31. 

,  A 

31.5 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

30. 9 

30.9 

30.9 

31.5 

31. 

,6 

31.7 

31.9 

31.9 

31.9 

31.9 

31.9 

31.9 

31.9 

7  2.2  "" 

T2.2 

5T72 

'“T7.'T- 

72. 

,9 

'33,0 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

13.0 

33.0 

33.1 

3A.  1 

3A. 

,  2 

3A.A 

3A.6 

3A.6 

3A  .  6 

3A.6 

3A.6 

3A.6 

3A.6 

3  7.0 

33.0 

33.1 

3A.  1 

3A . 

,2 

3A .  A 

3  A  .  6 

3A.6 

3A.6 

3A.6 

3A.6 

3A.6 

3A.6 

1A.  ) 

3A.3 

3A.9 

35.9 

36. 

.0 

36.2 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.1 

36.  1 

36.2 

37.2 

37. 

,  3 

37.5 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

j  o .  5 

33.5 

38.6 

39.6 

39. 

,7 

39.9 

AO.  1 

AO.  1 

AO.  1 

AO.  1 

AO. I 

AO.l 

AO.l 

AC.  9 

AO. 9 

A  1 . 0 

A2.0 

A2. 

,2 

A2.  A 

A2.6 

A2.6 

A2.6 

A2.6 

A2.6 

A2.6 

A2.6 

A3.  1 

AA.  1 

A  A  .  2 

A5.5 

A5. 

,6 

A5.8 

A6.0 

A6.0 

A6.0 

46  •  0 

A6.0 

A6.0 

A6.0 

a  9 .  3 

A9. 3 

A9.9 

51.  A 

51. 

,5 

51 . 7 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

4.0 

55.9 

56.0 

54.6 

53. 

,9 

59.2 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

^  •  4 

60.0 

60.  1 

63.1 

63. 

,  A 

63.8 

6A.0 

6A.0 

6A.0 

64  •  0 

6A.0 

64.0 

6A.0 

Go.  I 

63.1 

63.3 

71.6 

72. 

(  2 

72.7 

73. 1 

73.3 

73.  3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

6  7.7 

69.7 

69.9 

73.3 

7A . 

,0 

7A.5 

7A.9 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

*3^.  1 

71.2 

71. A 

7A.9 

76. 

,0 

76.6 

77.0 

77.3 

77.  3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

70.6 

72.7 

72.9 

77.  1 

73, 

,3 

79.0 

79.  7 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

71.  A 

73. A 

73.7 

78.3 

79, 

,5 

81.2 

81.6 

82.3 

82.3 

92. A 

82  .  A 

82.  A 

82.  A 

72.6 

74  • 

75.1 

80.2 

81. 

,  6 

6A.0 

8A.9 

85.  A 

35. A 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

73.7 

76.2 

76.7 

32.3 

83. 

,3 

86.7 

87.7 

88.  A 

83.  A 

89.1 

39.1 

39.1 

89.1 

■"  3.  7 

77.0 

77.5 

83.2 

8  A , 

,  8 

87.8 

89.6 

90.  A 

90.  A 

91  .A 

91  .A 

91. A 

91.  A 

7  A.  A 

77.6 

78.  A 

GA.  A 

35, 

,2 

89.2 

91.1 

92.0 

92.2 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

7  A  .  6  " 

T77T 

7?r.T_“ 

3  A  7  -J  ' 

5&< 

,3 

39.7 

91.9 

93.2 

93 .3 

9A.6 

9571. 

95.  r 

95. A 

7  A , 

73.2 

73.9 

85.1 

87. 

,2 

90.5 

93.2 

95.3 

95.0 

97. A 

97.8 

98.2 

98.6 

7  A  .  6 

73.2 

73.9 

35.  1 

67. 

,2 

90.5 

93.3 

95.  A 

95.9 

97.5 

98. 1 

98.9 

100.0 

7 A.  A 

73.7 

76.9 

85.1 

37, 

,2 

90.5 

93.3 

95. A 

95.9 

97.5 

98.1 

98.9 

100.0 

930 

— 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBIL 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRO'**  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

number: 

727435 

STATION  NAME:  K , 
_ L ST  TO  UTC:  +  5 

I.  SARYER 

AF  9 

MI 

PERIOD 

month: 

OF  RECORD! 
DEC  HOURS: 

AUG  7B 
03-05  % 

CEILING 

IN 

CP 

.  ..  ^  „ 

GE  GE  "  GE 

VISIBILITY 

GE 

IN 

GE 

STATUTE 

GE 

MILES 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

feet 

7 _ 

6 

5^3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

I  1/4 

1 

3/4 

5/a 

1/2 

NO 

CEIL 

2  7 . 6 

2  7.7" 

23.3 

23.3 

23.6 

2«.e 

23. 3 

28.9 

29.  1 

29.4 

29.5 

29.5 

29.6 

GE 

20000 

30.3 

30.4 

31.0 

31 .0 

31.3 

31.5 

31.5 

31.6 

31 .8 

32.0 

32.2 

32.2 

32.3 

GE 

18000 

30.4 

30.5 

31.1 

31.1 

31.4 

31.6 

31.6 

31.7 

31.9 

32.2 

32.3 

32.3 

32.4 

GE 

18000 

30.8 

30.9 

31.4 

31.4 

31.7 

31.9 

31.9 

3  2.0 

32.3 

32.5 

32.6 

32.6 

32.7 

GE 

14000 

30.9 

31.0 

31.5 

31.6 

31.9 

32.0 

32.0 

32.2 

32.4 

32.6 

32.7 

32.7 

32.8 

GE 

12000 

31.3 

31.4 

31.9 

31.9 

32.3 

32.5 

32.5 

32.6 

32.8 

33.0 

33.1 

33.1 

33.2 

GE 

10000 

32.3 

32.4 

32.9 

32 . 9 

33.2 

33.4 

33.4 

33.5 

33.3 

34.0 

34.1 

34.1 

34.2 

GE 

9000 

32.4 

32.5 

33.0 

33.0 

33.3 

33.5 

3  3.5 

33.7 

33.Q 

34.1 

34.2 

34.2 

34.3 

GE 

°ooo 

33.0 

3  3.1 

33.3 

3  3 . 9 

34.2 

34.4 

34.4 

34.5 

34.7 

34.9 

35.1 

35.1 

35.2 

GC 

7000 

33.8 

33.9 

34.5 

34.6 

34.9 

35.2 

35.2 

35.3 

35.5 

35.7 

35.8 

35.3 

35.9 

GE 

8000 

33.8 

33.  Q 

34.5 

34.6 

34.9 

35.6 

35.5 

35.6 

35.  9 

36.0 

36.1 

36.  1 

36.2 

r  C 

5000 

35.2 

35.3 

35.9 

36.0 

3  6. "3 

36.9 

36.9 

37.0 

37.2 

37.4 

37. S 

37.5 

37.6 

GF 

4500 

35.3 

35.° 

36.6 

36.7 

37.0 

37.5 

37.5 

37.6 

37.3 

39.1 

38.2 

38.2 

38.3 

GF 

4000 

38.3 

38  •  *5 

39.4 

39.5 

30.9 

40.4 

40.3 

41.0 

41.2 

41.4 

41.5 

41.5 

41.6 

GE 

3500 

39.2 

39.6 

40.3 

40.4 

41.0 

41.5 

4  1.8 

42.0 

42.3 

42.5 

42.6 

42.6 

42.7 

GE 

3000 

41.3 

41.6 

42.5 

42.6 

4  3.3 

44.3 

44.6 

44. 9 

45.1 

4*5  •  3 

45.4 

45.4 

45.6 

GF 

25  00 

46.3 

46.3 

47.8 

48.0 

49.5 

50.0 

50.3 

60.5 

50.3 

51.0 

51.1 

51.1 

51.2 

GE 

2000 

c2. 9 

5  3.4 

55.4 

55.9 

57.7 

5  8.4 

59.1 

59.7 

60.2 

60.4 

60.5 

60.5 

60.6 

GP 

1800 

56.6 

5  7.2 

58.2 

59.6 

61.9 

62.6 

63.4 

64.0 

64.6 

64.7 

64.9 

64.8 

64.9 

GE 

1500 

62.2 

62.9 

68.0 

6  > .  H 

69.  1 

69.8 

70.9 

71.8 

72.5 

72.7 

72.3 

72.3 

72.° 

GE 

1200 

64.4 

55.2 

68.6 

69.6 

72.4 

73.1 

74.9 

76.1 

76.8 

77.1 

77.2 

77.2 

77.3 

GE 

looo 

65.6 

66.3 

69.9 

71.0 

74.Q 

74.7 

76.7 

78.1 

78.7 

79.4 

79.5 

79.6 

79.6 

GE 

900 

66.1 

6  7.0 

70.5 

71.6 

74.6 

75.4 

77.7 

79.1 

79.3 

90.4 

80.5 

80.5 

eo.6 

GP 

800 

66.7 

67.6 

71.2 

72.  3 

75.5 

76.  3 

79.0 

80.6 

92.0 

92.3 

82.9 

82.9 

83.0 

GE 

700 

67.1 

60.1 

71.7 

73.0 

77.  1 

73.0 

81.2 

33.  1 

35.1 

85.9 

96.  3 

86.  3 

36.5 

GE 

600 

6  7.5 

68.5 

72.2 

73.7 

7  7  .  B 

78.9 

82.4 

94.4 

86.5 

87.3 

87.7 

98.1 

89.2 

GP 

500 

67.8 

63.3 

72.6 

74.3 

7  3.7 

79.3 

33. 4 

36.0 

38.4 

«9.5 

90.5 

90.9 

91.4 

GE 

400 

60.0 

6  8.9 

72.9 

74.9 

79.2 

BO. 5 

54,6 

87. 3 

39.7 

oi  .0 

92.3 

92.6 

93.1 

GE 

300 

68.0 

68.9 

72.9 

74.4 

79 . 6 

80.9 

35.4 

83.1 

91.1 

92.6 

94.2 

94.5 

95.1 

GE 

200 

63.0 

88.9 

72.9 

74.4 

79.7 

31. C 

°5 . 6 

38.4 

91.4 

93.  3 

95.4 

95.  7 

96.8 

GE 

100 

63.0 

86.9 

72.9 

74.4 

79.7 

31.0 

85.6 

88.4 

91.5 

93.4 

95.5 

95.9 

96.9 

GP 

•  •  t 

000 

68.0 

6  3.9 

72.9 

74.4 

79.7 

81.0 

95.6 

88.4 

91.5 

93.4 

95.5 

95.8 

96.9 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  flF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
. . .  FROM'  HOURLY  OBSERVATIONS 


,'N  NAME:  K .  I.  SAWYER  A  F  8  Ml  PERIOD  OF  RECORD!  AUG  78  -  JUL  8fa 

.  tJTC  *  ♦  5  MONTH!  DEC  HOURS!  03-05 


•  •  r 

•j  . 

u 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

i  A  .  3 

23.6 

29.8 

26.3 

23.9 

29.  1 

29.4 

29.5 

29.5 

29.6 

29.6 

29.7 

29.7 

>1.0 

n.3 

31.5 

31.5 

31.6 

31.8 

32.0 

32.2 

32.2 

32.3 

32.3 

32.4 

32.4 

!l  .  1 

31.4 

31.6 

31.6 

31.7 

31.9 

32.2 

32.3 

32.3 

32.4 

32.4 

32.5 

32.5 

H  .4 

3 1.7 

31.9 

31.9 

32.0 

32.3 

32.5 

32.6 

32.6 

32.? 

32.7 

32.0 

32.8 

31  .  4 

31. g 

32.0 

32.0 

32.2 

32.4 

32.6 

32.7 

32.7 

32.8 

32.8 

32.9 

32.9 

l  ,  <4 

3  2.3 

32.5 

32.5 

32.6 

32.8 

33.0 

33.1 

33.  1 

33.2 

33.2 

33.3 

33.3 

i’.  ) 

33.2 

33.4 

33.4 

33.5 

33.3 

34.0 

34.1 

34.1 

34.2 

34.2 

34.3 

34.3 

13.0 

33.3 

33.5 

3  3.5 

33.7 

33.Q 

34.1 

34.2 

34.2 

34.3 

34.3 

34.4 

34.4 

•3.0 

34.2 

3474 

34.4 

34.5 

34.7 

34.9 

35.1 

35.1 

35.2 

35.2 

35.3 

35.3 

•  4 .  0 

34.9 

35.2 

35.2 

35.3 

35.5 

35.  7 

35.8 

35.8 

35.9 

35.9 

36.0 

36.0 

*  •  *> 

34.9 

35.6 

35.5 

35.6 

35.8 

36.0 

36.  1 

36.  1 

36.2 

36.2 

36.3 

36.3 

34.3 

36.9 

36.9 

37.0 

37.2 

37.4 

37.5 

37.5 

37.6 

37.6 

37.7 

37.7 

■  .7 

37.0 

37.5 

37.5 

37.6 

37.3 

38.1 

38.2 

38.2 

39.3 

38.3 

38.4 

33.4 

W  •  3 

39.9 

40.4 

40.3 

41.0 

41.2 

41.4 

41,5 

41.5 

41.6 

41.6 

41.7 

41.7 

•.<: .  4 

41.0 

41.5 

41.8 

42.0 

42.3 

42.5 

42.6 

42.6 

42.7 

42.7 

42.0 

42.8 

-2.4 

43.  3 

44.3 

44.6 

44.3 

45.1 

45.3 

45.4 

45.4 

45.5 

45.5 

45.6 

45.6 

•  0 

43.5 

50.0 

50.3 

so. 5 

50.3 

51.0 

51.1 

51.1 

51.2 

51.2 

51.3 

51.3 

■  ■>.  > 

57.7 

58.4 

59.1 

59.7 

60.2 

60.4 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.0 

60.8 

-5 

61.9 

62.6 

63.4 

64.0 

64,5 

64.7 

64.9 

64.8 

64.9 

64.9 

65.1 

65.  1 

69.  1 

69.8 

70.9 

71.3 

72.5 

72.7 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

^  '  •  *  c' 

72.4 

73.1 

74.9 

76.1 

76.8 

77.1 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

••  1 . 0 

74.0 

74.7 

76.7 

78.  1 

70.7 

79.4 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

M  .  •> 

74.6 

75.4 

77.7 

79.  1 

79.3 

80.4 

80.5 

80.5 

80.6 

30.6 

80.0 

80.8 

' .! .  1 

75.5 

76.3 

79.0 

90.6 

32.0 

82.8 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

7  3 . 0 

77.1 

78.0 

81.2 

33.  1 

85.  1 

85.9 

86.3 

86.3 

36.5 

86.5 

96.8 

86.8 

7  !  .  ? 

77.  a 

7H.9 

52.4 

94.4 

86.5 

e7.3 

87.7 

88.  1 

89.2 

88.2 

88.5 

86.5 

7*..  3 

73.7 

79.3 

8  3.4 

36.0 

38.4 

89.5 

90.5 

90.9 

91.4 

91.4 

91.7 

91.7 

i7  4  #  S 

79.2 

80.5 

64.6 

87.3 

39.  7 

91  .0 

92.3 

92.6 

93.1 

93.1 

93.4 

93.5 

7  4*4 

79.6 

80.9 

35.4 

83.  1 

91.1 

92.6 

94.2 

94.5 

95.1 

95.1 

95.5 

95.6 

7  S  . 

79.7 

81.0 

a5  •  6 

33.4 

91.4 

93.  3 

95.4 

95.7 

96.8 

97.0 

97.8 

98.3 

1 4  .  4 

79.7 

81.0 

85.6 

88.4 

91.5 

93.4 

95.5 

95.8 

96.9 

97.3 

99.0 

100.0 

'*4*4 

79.7 

81.0 

85.6 

88.4 

91.5 

93.4 

95.5 

95.8 

96.9 

97.3 

99.0 

100. 0 

i  V.l 


0-2-101 


OPERATING  LOCATION  "A"  _  _ PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISI3ILI 

USAPETAC*~  ASHEVILLE  N'C . ~~  '  ""  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AF3  Ml'  ~  '  PERIOD  OF  RECORD':  AUG  78  - 

LST  TO  UTC:  +  5  _____  MONTH:  DEC  HOURS:  06-08 


CEILING 

IN 

FFET 

GE 

7 

"  GE 

6 

GE 

5 

Gr 

4 

'  "GE 

3 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/9 

GE 

1/2 

NO 

CEIL 

2872 

28.3 

7  8.6 

28.  f 

23.7 

23.7 

2  8.7 

28.3 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

5E 

20000 

29.0 

29.  1 

29.5 

29.6 

2  9.6 

29.6 

29.6 

29.  7 

29.3 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

GE 

1«000 

29.0 

29.  1 

29.5 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.  7 

29.8 

29.8 

29.8 

29.3 

29.8 

GE 

16000 

29.  1 

29.2 

29.6 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.8 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

GE 

14000 

29.6 

29.7 

30.0 

30.  1 

30.  1 

30.1 

30.  1 

30.2 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

GE 

12000 

29.7 

29.8 

30.  1 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.  3 

30.4 

30.4 

30.4 

30.4 

30.4 

GE 

10000 

30 .  ° 

31.1 

31.4 

31.5 

31.5 

31.5 

31.5 

31.6 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

GE 

9000 

31.3 

31.5 

31.3 

31.9 

31.9 

31.9 

31.9 

32.0 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

GE 

8000 

3?.  3 

32.5 

32.3 

32.9 

32.9 

32.9 

32 .  r 

33.0 

33.1 

33.  1 

33.1 

33.1 

33.1 

GE 

7000 

33.0 

33.2 

33.5 

33.3 

33.3 

33.8 

33.8 

33.9 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

GE 

6000 

33.  1 

33.3 

33.7 

33.9 

33.9 

34.0 

34.0 

34.1 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

GE 

5000 

38.3 

35.6 

35.8 

36.  0 

36.0 

36.  I 

36.  1 

36.2 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

GE 

4600 

36.0 

36.2 

36.6 

36.8 

36.8 

36.9 

36.9 

37.0 

37.1 

37.1 

37.1 

37.  1 

37.1 

GE 

4000 

37.6 

37.7 

38.1 

38 . 3 " 

38.3 

38.4 

3  8. 'a 

33.7 

3R.P 

38.  B 

36.8 

38.8 

38.8 

GE 

3500 

38.0 

38.2 

38.5 

33.  7 

33.8 

38.9 

39.0 

39.4 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

GE 

3000 

40.6 

41.0 

41.4 

41.6 

41.3 

41.9 

42.0 

42.4 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

GE 

2500 

45.1 

45.6 

46.0 

46.2 

46.8 

47.1 

4  7.3 

47.7 

46.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

GE 

2000 

52.2 

62. fc 

53.3 

54.3 

55.1 

55.6 

57.0 

57.6 

58.2 

58.3 

5B.3 

58.3 

58.3 

GE 

1800 

56.4 

r-6 . 9 

56.9 

57.6 

58.9 

"~5975 

61.0 

MY  6 

62.2 

62.5 

62.8 

62.5 

62.5 

GE 

1500 

61.0 

61.5 

63.0 

63.8 

65.4 

65.9 

68.0 

68.8 

69.4 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GE 

1200 

63.8 

64.3 

66.0 

66. Q 

68.7 

69.4 

71.7 

72.8 

73.3 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

GE 

1000 

66.2 

65.7 

67.5 

68.7 

70.8 

71.5 

74.4 

75.9 

76.6 

77.2 

77.4 

77.4 

77.4 

GE 

900 

66.0 

66.6 

63.4 

69.6 

71.8 

72.6 

75.5 

77.2 

78.1 

78.8 

79.1 

79.1 

79.1 

GE 

800 

66.7 

67.2 

69.1 

70.4 

72.9 

73.7 

76.9 

?  9.2 

80.5 

81.4 

81.7 

81.7 

81.7 

GE 

700 

67.0 

67.5 

69.5 

70.9 

73.5 

74.6 

78.  3 

31.4 

82.8 

34.1 

84.7 

84.7 

34.9 

GE 

600 

67.3 

68.4 

70.3 

71.8 

75.1 

76.? 

80.4 

83.8 

85.3 

e6.7 

87.3 

37.3 

87.5 

GE 

500 

68.3 

68.8 

71.2 

72.7 

76.2 

77.6 

81.8 

35.8 

37.5 

89.2 

90.3 

90.3 

90.8 

GE 

400 

68.4 

68.9 

71.5 

73.0 

76.7 

78.1 

82.6 

87.2 

39.1 

90.9 

91.9 

91.9 

92.5 

GE 

30  rr 

68.4 

63.9 

71.5 

7T73 

77.0 

78,4 

"83 .5“ 

""59. 5" 

^1.4 

"93.3 

94.5 

94.6 

95.3 

GE 

200 

oS  •  A 

58.9 

71.5 

73.0 

77.0 

78.4 

83.9 

38.9 

91.8 

93.9 

95.5 

95.6 

96.6 

GE 

100 

63.4 

68.9 

71.5 

73.0 

77.0 

78.4 

83.9 

88.9 

92.2 

94.2 

95.8 

95.9 

96.9 

GF 

•  •  i 

000 

63.4 

63.9 

71.5 

73.0 

77.0 

78.4 

83.9 

83.9 

92.2 

94.2 

95.8 

95.9 

97.0 

TOTAL  NUMBER  OF  33SERVAT IONS  930 
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PERCENT AGE^  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


>JE:  k. 
c:  ♦  5 

I.  SAWYER  AF  3 

MI 

PERIOO 

MONTH: 

OF  RECORD:  AUG  78  - 
DEC  HOURS:  06-08 

JUL  "88 

1  GE 

VISIBILITY  IN 

CE  GE 

STATUTE 

GE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

3 

2  1/2 

_ 2 _ 

_ 11/2 

11/4 

1 

3/4 

5/3 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

23 . 7 

23.7 

28.7 

28.3 

23.9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

29.0 

29.0 

2  7.6 

29.6 

29.6 

29.7 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

29.9 

29.9 

29.6 

29.6 

29.6 

29.7 

29.8 

29.6 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

29.9 

29.9 

29.7 

29.7 

29.7 

29.8 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

30.0 

30.0 

30.  1 

30.1 

30.  1 

30.2 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.4 

30.4 

30.2 

30.2 

30.2 

30.3 

30.4 

30.4 

30.4 

30.4 

30.4 

30.4 

30.5 

30.5 

31.5 

31.5 

31.5 

31.6 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.3 

31.8 

31.9 

31.9 

31.9 

32.0 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.3 

32.3 

32.9 

32.9 

32 . 9~ 

33.0 

33.  1 

3371 

33.1 

33.1" 

33.1 

33.  1 

3172 

33.2 

3  3.3 

33.8 

33.6 

33.9 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.1 

34.1 

33.9 

34.0 

34.0 

34.1 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.3 

34.3 

36.0 

36.1 

36.1 

36.2 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.5 

36.5 

36.3 

36.9 

36.9 

37.0 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.2 

37.2 

39.3 

38.4 

39.4 

39.7 

38.8 

38.6 

36.8 

33.8 

38.8 

3B.3 

38.9 

38.9 

3  1 .  S 

33.9 

39.0 

39.4 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.6 

39.6 

6  1.3 

41.9 

42.0 

42.4 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.6 

42.6 

46.8 

47. 1 

47.3 

47.7 

48.0 

48.0 

43.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.1 

48.1 

65.1 

55.6 

57.0 

57.6 

58.2 

58.3 

53.3 

58.3 

53.3 

58.3 

58.4 

58.4 

53.9 

59.5 

61.0 

61.6 

62.2 

62.5 

62.5 

62.5 

62.8  ~ 

62.5 

62.6 

62.6 

65.4 

65.9 

6  8.0 

68.8 

69.4 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

63.7 

69.4 

71.7 

72.8 

73.3 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.1 

74.2 

74.2 

70.3 

71.5 

74.4 

75.9 

76.6 

77.2 

77.4 

77.4 

77.4 

77.5 

77.6 

77.6 

71.8 

72.6 

75.5 

77.2 

78.  I 

78.8 

79.1 

79. 1 

79.1 

79.2 

79.5 

79.5 

72.9 

73.7 

76.9 

79.2 

80.5 

81.4 

61.7 

81.7 

81.7 

81.8 

92.0 

82415 

73.5 

74.6 

79.  3 

81.4 

82.8 

34.1 

84.7 

84.7 

84.9 

85.1 

35.3 

85.3 

75.  1 

76.2 

80.4 

33.8 

85.3 

86.  7 

87.3 

37.3 

87.5 

87.6 

37.8 

87.8 

76.2 

77.6 

91.3 

85.8 

87.5 

89.2 

90.3 

90.3 

90.8 

90.9 

91.1 

91.1 

76.  7 

76.1 

32.6 

87.2 

39.1 

90.9 

91.9 

91.9 

92.5 

92.3 

93.1 

93.1 

'  7779 

78.4 

8  5T5- 

5  9  •  6 

*91.4 

"93.3 

94.5 

94.6 

"  "95.3  " 

"95  .  "6  " 

954  9 

9579 

77.0 

73.4 

93.9 

88.9 

91.8 

93.9 

95.5 

95.6 

96.6 

97.9 

97.4 

98.0 

77.0 

79.4 

93.9 

88.9 

92.2 

94.2 

95.6 

95.9 

96.9 

97.3 

98.2 

99.9 

77.0 

78.4 

63.9 

83.9 

92.2 

94.2 

95.8 

95.9 

97.0 

97.4 

98.3 

100.0 

0-2-102 


I 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIB 

USAFETAC;  ASHEVILLE  NC  '  "  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

TTATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME !  K .  1.  SAWYER  AF3  HI  PFRtOrTOF  'RECORD:  AUG  7 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH!  DEC  HOURS!  09-1 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  . ‘  GE  “  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GF  GF  GE  GE  Cl 

FEET  7  6  5  A  3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/A  1  3/A  5/8  1/, 


NO 

CEIL 

2 A.  3 

2  A .  A 

2  A.  7 

25. 

.1 

25.7 

25.7 

'25.8 

25.9 

25.9 

25. 

9 

25.9 

25.9 

25, 

GE 

20000 

'  2  9  H 

28.9 

29.  A 

29. 

,7 

30.3' 

30.3 

30.  A 

30.5 

30.5 

30. 

5 

30.5 

30.5 

30, 

GE 

13000 

29,1 

29.2 

29.7 

30. 

1  0 

30.6 

30.6 

30.8 

30.9 

30.9 

30. 

9 

30.9 

30.9 

30, 

'GE 

16000 

29.  A 

29.5 

2  9.a 

30. 

,2 

30.9 

30. 9 

31.0 

3  i.  i 

31.1 

31. 

1 

31.1 

31 . 1 

31, 

GE 

IAOOO 

30.2 

30.3 

30.8 

31. 

,1 

31.7 

31.7 

31.3 

31.9 

31.9 

31 . 

9 

31.9 

31.9 

31, 

GE 

12000 

31.3 

31.  A 

31.6 

32, 

,2 

32.8 

32.8 

32.9 

33.0 

33.0 

33. 

0 

33.0 

33.0 

33, 

GE 

10000 

33.2 

33.4 

33.9 

34  < 

,  2 

34.8 

3  A .  3 

3  A  .  9 

35.1 

35.1 

35. 

1 

35.1 

35.1 

35. 

GF 

9000 

3  A .  0 

3A.2 

3A.6 

3A. 

,9 

35.6 

35.6 

35.9 

35.9 

35.9 

35. 

9 

35.9 

35.9 

35, 

GE 

9000 

35.  B 

36.0 

36.6 

36. 

,9 

37.5 

37.5 

"37.7 

37.8 

37.8 

37. 

8 

3t.e 

37.8 

37, 

GE 

7000 

36.5 

36.7 

37.2 

37. 

,5 

38.2 

38.2 

38.4 

38.5 

38.5 

38. 

5 

38.5 

38.5 

33. 

GE 

6000 

37.0 

37.3" 

3  7.8 

39, 

,2 

"33.8 

38.8  " 

39.0 

39.  1 

39.  1 

39. 

1 

39.1 

39.1 

39. 

GE 

9000 

33.5 

38.  « 

39 ,  A 

39, 

,7 

AO.  3 

AO. 3 

AO. 5 

AO. 6 

AO. 6 

AO. 

6 

AO. 6 

AO.  6 

40. 

GE 

4590 

39.0 

39.  A 

AO.  0 

AO, 

,  A 

A  1 . 3 

A1.3 

Al  .6 

A 1 . 7 

A 1 . 7 

Al. 

7 

A 1 . 7 

A1.7 

41, 

GF 

4000 

39.7 

AO  .  0 

AO. 9 

Al. 

,  3 

A  2 . 2 

42.3 

42.6 

42.7 

42. 7 

42. 

7 

42. 7 

42.7 

42, 

GE 

3500 

AO.  1 

AO. A 

A  1 .  A 

Al. 

,9 

A2.9 

A  3 . 0 

A3.  A 

A3.  7 

A3. 7 

43. 

7 

A3. 7 

43.7 

43. 

GE 

3000 

AO. 9 

A1.2 

A 2. 2 

42, 

,  7 

A  3. 9 

44.1 

A  A  .  5 

AA.7 

A  A .  6 

AA. 

8 

AA,  8 

44.3 

44, 

GE 

2500 

A  A  ,  2 

A  A  •  5 

45.7 

A6 , 

,3 

A  7 , 8 

48.4 

49.0 

49. 2 

49. 6 

49. 

7 

A9.7 

49.7 

49, 

GE 

2000 

50.9 

51.5 

53.1 

5  A , 

,0 

55.7 

56.3 

57.5 

57.8 

56.5 

88. 

9 

58.9 

58.9 

59. 

GF 

1900 

"52.9 

53.5 

66.5 

56, 

.  7 

53.7 

59.  A  " 

60.3 

61.3 

62.0 

62. 

6 

62.6 

62.6 

62. 

GE 

1500 

57.1 

57.8 

60.2 

61. 

,5 

63.9 

6  A  ,  6 

66 . 6 

67.  A 

68.6 

69. 

5 

69.5 

69.5 

69, 

GE 

1200 

59.  A 

60.1 

63.0 

6A. 

,6 

67.  A 

68.3 

70.2 

71.5 

72.8 

73. 

7 

74. 0 

74.1 

74. 

GE 

1000 

60.  A 

61.3 

64.2 

66, 

,  1 

69.  1 

70.0 

72.2 

73.7 

75.2 

76. 

1 

76.8 

76.9 

77, 

GE 

900 

61.2 

62.3 

65.3 

67. 

,2 

70.2 

71.2 

73.5 

75.3 

76.9 

78. 

1 

78.7 

78.8 

79. 

GE 

BOO 

61. A 

62.  S 

66.0 

69. 

,  f 

71.1 

72.2 

75.1 

76.9 

78.7 

80. 

1 

81.0 

81.1 

81, 

GE 

700 

61.5 

63. 1 

66.5 

68. 

.5 

71.8 

72.9 

76.6 

78.9 

81.3 

83. 

2 

BA.  3 

84.5 

65. 

GE 

600 

61.5 

63.1 

66.6 

'  68. 

,  7  " 

72.5 

73.5 

‘  78.0 

80.6 

83. A 

85. 

6 

86.8 

87.1 

87, 

GF 

500 

61.5 

63.1  ' 

66.7 

68, 

r?- 

72.7 

73 . 8 

'  73.3 

"81.3 

84.  A 

86. 

9 

88.5 

09.0 

90, 

GE 

AOO 

61.6 

63.2 

66.9 

69. 

,0 

73.1 

74. 3 

73.8 

81.8 

85. A 

88. 

1 

90.0 

90.8 

92, 

GF 

3  bo" 

61.6 

63.2 

66.9 

69, 

,0 

73.1 

7A.  A 

"73.9 

82.6 

86.5 

89. 

A 

91  .4 

92.3 

94, 

GE 

200 

61.6 

63.2 

66.9 

69. 

,0 

73.1 

7  A  .  A 

78.9 

82.8 

86.8 

89. 

9 

92.8 

93.7 

95, 

GE 

100 

61.6 

63.2 

66.9' ' 

69. 

^0" 

73.1 

74.4 

73.9 

82.8 

36.9 

90. 

0 

93.0 

93.9 

96, 

GF 

000 

61.6 

63.2 

"66.9 

69. 

0 

7  3.1" 

74.4 

78.9 

32.8 

86.9 

90. 

0 

93.0 

93.9 

96. 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


D  -  2  -  103 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


JT  ATI  ON  name  ! 
T  TO  UTCS  ♦ 


K. 

5 


I. 


SARYER  AF'g  Ml 


PER  1 00  OF  RE  CORO:  AUTTTS  -  JUL  86 
month:  DEC  hours:  09-11 


v  • 

GE 

9 

GE 

_ 3 _ 

VISIBILITY  IN 

Gt  '  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

7 

25.1 

25 1  7 

25.7 

25.8 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

4 

29.7 

30". '3 

30.3 

30.4 

30.5 

30.5 

30.5 

30.5 

30.5 

30.5 

30.5 

30.5 

30.5 

T 

30.9 

39.6 

30.6 

30.8 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

30.2 

39.9 

30.9 

31.0 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31  .  1 

31.7 

31.7 

31.3 

31.9 

31.9 

31.9 

31.9 

31.9 

31.9 

31.9 

31.9 

31.9 

i 

32.2 

32.8 

32.8 

32.9 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

34.2 

34".  8 

34.3 

34.9 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

34.9 

35.6 

35.6 

35.8 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

34.9 

37.5 

37.5 

37.7 

37.6 

3  7.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.3 

37.4 

38.2 

38.2 

38.4 

33.5 

38.5 

38.5 

38.5 

38.5 

33.5 

38.5 

38.5 

38  .  5 

1. 

I 

3».2 

33.3 

33.8 

39.0 

39.  1 

39.  1 

39.1 

39.1 

39.  1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

4 

39.7 

49.3 

40.3 

40.5 

49.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

LJ 

4  0.4 

41.3 

41.3 

41.6 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.3 

42.2 

42.3 

42.6 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

t> 

41.9 

42.9 

43.0 

43.4 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

42.7 

43.9 

44.1 

44.5 

44.7 

44.6 

44.8 

44.8 

44.3 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

7 

4  o ,  3 

47.3 

48.4 

49.0 

49.  2 

49.6 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.  7 

49.7 

49.7 

t 

54.3 

55.7 

56.3 

57.5 

57.8 

58.5 

88.9 

58.9 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

>*> 

55.7 

53.7 

59.4 

60.3 

61.3 

62.0 

62.6 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

v' 

61.5 

63.9 

64.6 

66.6 

67.4 

68.6 

69.5 

69.5 

69.5 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

64  •  6 

67.4 

63.3 

70.2 

71.5 

72.8 

73.7 

74.0 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

• 

66.  1 

69.  1 

70.0 

72.2 

73.7 

75.2 

76.  1 

76.8 

76.9 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

6  7.2 

79.2 

71.2 

73.5 

75.3 

76.9 

73,  1 

78.7 

78.8 

79.2 

79.5 

79.5 

79.5 

| 

6  4,1 

71.1 

72.2 

75.1 

76.9 

78.7 

80.  1 

81.0 

81 . 1 

81.5 

61.7 

81.9 

81.9 

1 

64.5 

71.8 

72.9 

76.6 

78.9 

81.3 

33.2 

84.3 

84.5 

85.2 

85.6 

85.9 

85.9 

63.7 

72.5 

73.5 

78.0 

80.6 

83.4 

85.6 

66.8 

87.  1 

87.7 

88.2 

88.5 

88.5 

*7 

66  •  ’3 

72. 7 

73. 8 

73.3 

81.3 

34.4 

86.  9 

88.5 

89.0 

90. 1 

90.5 

91.1 

91.2 

6  9.0 

73.1 

74.3 

73.3 

81.3 

35.4 

98,  1 

90.0 

90.8 

92.0 

92.8 

93.4 

93.8 

h 

69.9 

73.1 

74.4 

73.9 

82.6 

36.5 

39.4 

91.4 

92.3 

94.0 

94.7 

95.4 

96.0 

■f 

49.0 

73.  1 

74.4 

73.9 

82.8 

86.8 

89.9 

92.8 

93.7 

95.7 

96.6 

97.4 

98.5 

69.0 

73.1 

74.4 

73.9 

32.8 

36.9 

99.0 

93.0 

93.9 

96.0 

97.0 

98.1 

100.0 

•• 

69.0 

73.1 

74.4 

78.9 

•  It* 

32.8 

86.9 

90.0 

93.0 

93.9 

96.0 

97.0 

98.1 

100.0 

930 


0  -  2  -  103 
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OPERATING  LOCATION  "ft"  _ _ PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  V 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  "  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUM3EP: 

727435 

STATION  NAME:  K. 

I.  SAWYER  AF3 

MI 

PERIOD 

OF  RECORD:  A 

— 

— 

LSI 

TO  UTCS 

♦  5 

— 

— 

- 

— 

month: 

DEC 

HOURS: 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FFET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/3 

NO 

CEIL 

25.1 

"25.2 

25.8 

26.1  " 

2673 

2  6.3 

26.5 

26.5 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

GE 

20000 

28.4 

28.  5 

29”.  1 

2  9.5 

29.7 

”29.7 

”2  9. ”8 

29.8 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

GE 

18000 

29.1 

29.2 

29.9 

30.2 

30.4 

30.4 

30.5 

30.5 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

OF 

16000 

29.1 

29.2 

29.9 

30.2 

30.4 

30.4 

30.5 

30.5 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

GE 

14000 

30.4 

30.5 

31.2 

31.5 

31.7 

31.7 

31.8 

31.8 

31.9 

31.9 

31.9 

31.9 

GE 

12000 

31.2 

31.3 

32.0 

32.4 

32.6 

32.6 

32. 7 

32.7 

32.8 

32.3 

32.8 

32.8 

GE 

10000 

33.5 

33.8 

'  34.5 

34.3 

35.1 

35.1 

35.2 

35.3 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

OE 

9000 

33.9 

34.  1 

34.3 

35.2 

35.4 

35.4 

35.5 

35.6 

35.3 

35.8 

35.8 

35.8 

GE 

9000 

36.9 

2*3  •  1 

26.0 

37.2 

37.4 

37.4 

37.5 

37.6 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

GE 

7000 

36. 8 

3  7.0 

37.7 

33.1 

38.3 

33.3 

38.4 

38.5 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

GE 

6000 

37.4 

37.6 

36.4 

38.7 

38.9 

3B.9 

39.0 

39.1 

39.4 

39.4 

39.4 

39.4 

OE 

5000 

38.3 

33.5 

39.4 

39.3 

40.0 

40.0 

40.1 

40.2 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

GE 

4500 

38.6 

3  8.8 

39.7 

40.  1 

40.3 

40.3 

40.5 

40.6 

41.0 

41.0 

41.0 

41.0 

GE 

4  000 

40.1 

40.3 

41.3 

4  1.3 

42.0 

42.0 

42.3 

2 .4 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

GE 

3500 

40.6 

40.9 

41.9 

42.5 

42.7 

42.7 

42.9 

43.0 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

GE 

3000 

42.6 

42.8 

43.9 

44.6 

45.2 

45.2 

45.4 

45.6 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

GF 

2500 

46.7 

47.1 

48. 6 

49.6 

50.  3 

50.6 

51.0 

51.2 

51.7 

51.8 

51.8 

51.8 

GE 

2000 

51.4 

52.0 

54.0 

54. 9 

55.9 

56.2 

57.1 

57.6 

58.5 

58.6 

53.6 

58.6 

GE 

1  BOO 

52.9 

53.5 

55.9  " 

57.0 

5871” 

56.4 

59.5 

60.0 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

GE 

1500 

58.3 

53.9 

62.2 

63.7 

65.4 

65. e 

67.6 

68.7 

69.3 

70.0 

70.0 

70.0 

GE 

1200 

60.3 

61.0 

65.2 

66.3 

63.8 

69.4 

71.4 

72.6 

73.7 

74.0 

74.0 

74.0 

OE 

1000 

61.8 

62.7 

67.5 

69.1 

71.3 

71.3 

74.3 

75.8 

77.5 

78.0 

78.5 

78.5 

GE 

900 

62.5 

6  3.3 

68.3 

70.  1 

72.5 

73.0 

75.  6 

77.2 

79.0 

79.5 

80.0 

80.0 

GE 

BOO 

62.8 

63.7 

63.6 

71.1 

73.8 

74.4 

77.5 

79.  1 

81.0 

81.5 

82.6 

82.6 

GE 

700 

63.0 

63.9 

69.1 

71.7 

74.7 

7  5.6 

79.  1 

31.2 

83.3 

83.9 

85.3 

85.3 

GE 

600 

63.0 

64.0 

69.4 

71.9 

74.9 

75.8 

79.8 

82.3 

84.9 

86.0 

87.6 

87.6 

GE 

500 

63.0 

64.4 

69.8 

72.4 

75. 8 

76.  7 

81.1 

83.8 

36.9 

88. 1 

90.1 

90.4 

GE 

400 

63.3 

64.7 

70,  1 

72.7 

76.  1 

77.0 

81.5 

84.3 

37.7 

39.2 

91.4 

91.7 

GE 

300 

63.3 

64,7 

70.  1 

72.7 

76.1 

77.0 

8175“ 

557r 

”“58.5 

91.0 

97. 2 

”93.5” 

GE 

200 

63.3 

64 . 7 

70.1 

72.7 

76.1 

77.0 

81.5 

35.  1 

69.0 

91.2 

93.7 

94.0 

GE 

100 

63.3 

54.7 

70.  1 

72.7 

76. 1 

77.0 

81.5 

85. 1 

89.0 

91.2 

93.7 

94.0 

GE 

000 

63.3 

64.7 

70.1 

72 .7 

T6.T 

77.0” 

81.5 

85.  1 

89.0 

91.2 

93.7 

94.0 
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OPERATING  LOCATION  «A”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISI 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  ~  ~  .  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

“STATION  NUMBER!  727435  STATION  NAME:'  K.  I.  SAWYER  AFTTI  PER  lOCTOF  RECORD:  AUG 

_ LST  TO  UTC!  »  5 _ _  MONTH!  DEC  HOURS!  15- 

CEILING .  . vismLiTY*iN*STATUTE  MILES 


IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

1 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1 

NO 

CEIL 

25.6 

25.9 

26.0 

2673 

26 .3 

26.5 

26.6 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

2 

GE 

20000 

30.1 

30.4 

30.6 

31.3 

31 . 3 

31.4 

31.5 

31.7 

31.7 

31.8 

31.8 

31.8 

3 

GE 

18000 

31.1 

31.4 

31.6 

32.3 

32.3 

32.4 

32.5 

32.7 

32.7 

32.8 

32.8 

32.8 

3 

GE 

16000 

31.2 

31.5 

31.7 

32.4 

32.4 

32.5 

32.6 

32.8 

32.8 

32.9 

32.9 

32.9 

3, 

GE 

14000 

32.0 

32.4 

32.6 

33.2 

33.2 

33.3 

33.4 

33.7 

33.7 

33.8 

33.8 

33.8 

3 

GE 

12000 

34.2 

34.5 

34.8 

35.5 

35.5 

35.6 

35.7 

35.9 

35.9 

36.0 

36.0 

36.0 

3' 

GE 

10000 

36.7 

37.0 

37.3 

38.0 

33.0 

36.1 

33.2 

38.4 

39.4 

38.5 

38.5 

38.5 

3' 

GE 

9000 

36.8 

37.1 

37.4 

38.1 

33.1 

38.2 

38.3 

38.5 

38.5 

38.6 

38.6 

38.6 

3 

GE 

8000 

33.9 

39.2 

3°.6 

40.2 

40.3 

40.4 

40.5 

40.8 

40.8 

40.9 

40.9 

40.9 

41 

GE 

7000 

39.9 

40.2 

40.5 

41.3 

41.5 

41.6 

41.7 

41.9 

41.9 

42.0 

42.0 

42.0 

V 

GE 

6000 

40.9 

41.2 

41 .8 

42.6 

42.8 

42.9 

43.0 

43.2 

43.2 

43.3 

43.3 

43.3 

4 

GE 

8000 

41.2 

4  1.8 

~42.2 

4  2 .9 

43.3 

43.4 

4  3.5 

43. e 

43.8 

44.0 

44.0 

44.0 

4‘ 

GE 

4*00 

41.4 

41.7 

42.4 

43.  1 

43.7 

43.8 

43.9 

44. 1 

44.1 

44.3 

44.3 

44.3 

4‘ 

GE 

4000 

42.7 

43.0 

43.7 

44.4 

45.1 

45.2 

45.4 

45.8 

45.3 

46.0 

46.0 

46.0 

41 

GE 

3500 

44.0 

44  .  * 

45.1 

45.8 

45.5 

46.6 

46.8 

47.2 

47.2 

47.4 

47.4 

47.4 

4 

GE 

3000 

45.8 

46.2 

47.  u 

47.7 

43.5 

48  •  6 

46.8 

49.2 

49.2 

49.5 

49.5 

49.5 

V 

GE 

2500 

50.3 

50.9 

51.9 

52.7 

53.4 

53.5 

54.0 

54.4 

54.4 

54.6 

*4.7 

54.7 

5' 

GE 

2000 

55.3 

56.0 

57.3 

58.7 

59.9 

60.  1 

61 . 1 

61.6 

61.6 

62.2 

62.5 

62.5 

6; 

GE 

leoo 

58.7 

59.5 

61.7 

62.6 

64.0 

64.2 

65.2 

65.7 

65.7 

66.2 

66  •  6 

66  •  6 

61 

GE 

1500 

62.3 

63.8 

66.3 

67.2 

69.0 

69.5 

70.3 

71.6 

71.9 

72.5 

73.1 

73.1 

7 

GE 

1200 

66.0 

67.4 

70.8 

71.6 

73.9 

74.4 

76.2 

77.2 

77.5 

78.1 

78.8 

73.8 

7 

GE 

1000 

67.3 

69.2 

72.3 

73.9 

76.2 

76.8 

76.8 

79. B 

30.2 

30.9 

81.6 

81.6 

3: 

GE 

900 

68.3 

69.3 

73.4 

74.5 

77.0 

77.6 

79.3 

80.8 

81.4 

82.3 

83.0 

83.1 

e: 

GE 

800 

66.7 

70.3 

74.0 

75.1 

77.5 

78.3 

80.5 

81.6 

32.6 

93.7 

84.7 

84.8 

8' 

GE 

700 

68.9 

70.6 

74.4 

75.5 

78.2 

79.2 

81.8 

93.5 

84.6 

85.9 

87. 1 

87.3 

8 

GE 

600 

69.0 

70.9 

74.  7 

75.9 

73.9 

80.0 

82.7 

84.5 

86.3 

87.7 

89.0 

89.2 

8' 

GE 

500 

69.0 

70.9 

74. 7 

76.3 

79.4 

30T4 

33.5 

85.4 

88.0 

89.6 

91.4 

91.7 

9; 

GE 

400 

69.0 

70.9 

74.3 

76. 1 

79.5 

80.5 

83.8 

86.5 

89.4 

91.4 

93.2 

93.7 

9' 

GE 

300 

69.0 

70.9 

74.8 

76.  1 

79.5 

30.5 

83.9 

37.3 

90.9 

92.9 

95.4 

95.8 

9( 

GE 

200 

69.0 

70.9 

74.6 

76.1 

79.5 

80.5 

93.9 

B  7.  3 

91.0 

93.1 

95.7 

96. 1 

9 

GE 

100 

69.0 

70.9 

74.3 

76. 1 

79.5 

80.5 

33.9 

87.3 

91.3 

93.4 

96.0 

96.5 

9 

GF 

000 

69.0 

70.9 

74.8 

76.  1 

79.5 

80.5 

83.9 

87.3 

91.3 

93.4 

96.0 

96.5 

9 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


FROM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

5TA  TI ON  NAMES  K. 

I.  SAWYER  AF  3 

MI 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  78  - 

JUL  88 

• ' 

:  ST 

TO  UTCS 

♦  5 

— 

— 

- - 

MONTHS 

DEC 

HOURS: 

15-17 

/ 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

• 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

•  \ 

9 _ 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

i  J/4 

1 

3/9 

5/8 

1/2 

3/8 

1/9 

0 

"O 

26.3 

2673 

'  26.5 

26.6 

26.3 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

3i".  y- 

31.3 

31.9 

31.5 

31.7 

31.7 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.9 

32.3 

32.3 

32.9 

32.5 

32.7 

32.7 

32.8 

32.8 

32.8 

32.6 

32.6 

32.8 

32.8 

7 

32.9 

32.9 

32.5 

32.6 

32.8 

32.8 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

33.2 

33.2 

33.3 

33.9 

33.  7 

33.  7 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

35.5 

35.5 

35.6 

35.7 

35.9 

35.9 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

\ 

3  6  ,  0 

38 .0 

3eTT 

33.2 

38.9 

38.9 

38.5 

38.5 

38.5 

38.5 

38.5 

36.5 

38.5 

'♦ 

38.1 

38.1 

38.2 

33.3 

38.5 

38.5 

38.6 

38.6 

38.6 

33.6 

39.6 

38.6 

38.6 

5 

90.2 

9  3.3 

90.9 

90.5 

90.6 

90.3 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

80.9 

90.9 

r; 

91.3 

91.5 

91.6 

91.7 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

82.0 

82.0 

92.6 

92.8 

92.9 

93.0 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

83.3 

83.3 

■> 

92.9 

93.3 

93.9 

93.5 

93. e 

93.3 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

88.0 

84.0 

93.  1 

93.7 

93.8 

93.9 

99.  1 

99.  1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

88.3 

88.3 

7 

99.9 

95.1 

95.2 

95.9 

95.3 

95.3 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

86.0 

86.0 

1 

95.o 

96.5 

96.6 

96.3 

97.2 

97.2 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.8 

87.8 

'J 

97.7 

93.5 

98.6 

98.8 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

89.5 

49.5 

9 

52.7 

53.9 

53.5 

59.0 

59.9 

54  •  4 

59.6 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

58.7 

58.  7 

► 

5  8.7 

59.9 

60.  1 

61.1 

61.6 

61.6 

62.2 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.6 

62.6 

7 

6? .  6 

69.0 

69.2 

65.2 

65.7 

65.7 

66.2 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

J 

67.2 

69.0 

69.5 

70.3 

71.6 

71. 9 

72.5 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

71.6 

73.9 

79.9 

76.2 

77.2 

77.5 

78.1 

78.8 

73.8 

73.9 

78.9 

79.0 

79.0 

> 

73.9 

76.2 

76.8 

78.3 

79.8 

30.2 

80.9 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.8 

81.8 

'♦ 

79.5 

77.0 

77.6 

79.8 

80.8 

31.9 

82.3 

83.0 

83.1 

83.2 

83.2 

83.8 

83.8 

0 

75.1 

77.5 

78.3 

80.5 

81.6 

32.6 

83.7 

89.7 

89.8 

89. 9 

89.9 

85.2 

85.2 

4 

75.5 

73.2 

79.2 

31.8 

33.5 

39.6 

85.9 

87.  1 

87.3 

87.6 

87.7 

88.0 

88.1 

7 

75.9 

73.9 

80.0 

82.7 

89.5 

86.3 

67.7 

69.0 

89.2 

89.6 

89.7 

89.9 

90.1 

7 

76.0“' 

79.9 

30T4 

83.5 

85.9 

88.0 

89.6 

91.9 

91.7 

92.0 

92.9 

93.1 

93.3 

7 

76.  1 

79.5 

80.5 

83.3 

86.5 

39.9 

91.9 

93.2 

93.7 

99.7 

99.8 

95.1 

95.3 

76.  1 

79.5 

80.5 

83.9 

37.3 

90.9 

92.9 

95.9 

95.8 

96.9 

97.2 

97.5 

98.0 

76.1 

79.5 

30.5 

83.9 

o  7 . 3 

91.0 

93.1 

95.7 

96. 1 

97.2 

97.5 

98.2 

99.0 

76.1 

79.5 

80.5 

83.9 

87.3 

91.3 

93.9 

96.0 

96.5 

97.5 

97.0 

98.9 

100.0 

•  < 

76.  I 

79.5 

80.5 

83.9 

87.3 

91.3 

93.9 

96.0 

96.5 

97.5 

97.8 

98.9 

100.0 

_  ...  •  — 

- . - 

-  —  — - 

- -  -  - 

•  ■  — 

- - 

—  - - - - 

-  - 

-  - - 
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OPERATING  LOCATION  "A"  _  _  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISi 

USAFFTAC.  ASHEVILLE  NC  ~  FROM  HOURLY  03SERVATI0NS 

"STATION  NUM8ERS  727435  STATION  NAME!  K.  I.  SAWYER  AF  8  liT  "  PERIOD  OF  RECORDS  AUG 

_ LST  TO  UTCS  ♦  5 _ _  MONTHS  DEC  HOURS:  13- 

CEILING  .  *  vis tBIL.1  TY  IN  STATUTE  MILES* 


IN 

FEET 

GE 

7 

GF 

6 

GE 

5 

“  geT 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

"  GE 
l  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

lu  >r 

O  >s 

GE 

5/e 

1 

NO 

CEIL 

27.6 

2  776  ' 

2  7.6 

27.8 

27.8 

2778 

“27.0 

26.  1 

28.  1 

28.1 

28.1 

28. 1 

; 

GE 

20000 

32.0 

32.0 

32.0 

32.3 

32.4 

32.4 

32.4 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

GE 

13000 

32.6 

32.6 

32.6 

32.3 

33.1 

33.1 

33.1 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

GE 

16000 

32.6 

32.6 

32.6 

32.3 

33.1 

33.1 

33.1 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

GE 

14000 

33.5 

33.5 

33.5 

33. n 

34.  1 

34.  t 

34.1 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

GE 

12000 

34.5 

34.6 

34.7 

34.9 

35.3 

35.3 

35.3 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

OF 

10000 

36.3 

36.5 

36.6 

36  •  d 

37 .1 

37. 1 

37.1 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

GE 

9000 

36.9 

37.0 

37.1 

37.3 

37.6 

37.6 

37.6 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.3 

GE 

3000 

33.1 

33.2 

33.3 

33.5 

38.3 

36.6 

33.3 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

GE 

7000 

33.8 

38.9 

39.1 

39.6 

40.0 

40.0 

40.0 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

/ 

GE 

6000 

39.6 

39.7 

39.9 

40.4 

40.9 

40.9 

40.9 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

/ 

GE 

5000 

41.0 

41.1 

41.4 

41.9 

42.5 

42.5 

42.5 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

/ 

GE 

4500 

41.5 

41.3 

42.2 

42.7 

43.2 

43.2 

43.2 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

/ 

GE 

4000 

43.0 

43.3 

43.7 

44.2 

44.7 

44.7 

44.9 

45.2 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

1 

GE 

3500 

43.9 

44.2 

44.5 

45.1 

45.6 

45.6 

45.3 

46.0 

46.  1 

46.1 

46.  1 

46.1 

/ 

GE 

3000 

46.8 

47.1 

47.4 

48.1 

43.6 

43.6 

48.9 

49.2 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

4 

GE 

2500 

51.6 

51.9 

52.3 

5  2.9 

53.7 

53.7 

54.0 

54.3 

54.3 

54.9 

54.9 

54.9 

t 

GF 

2000 

53.3 

53.7 

59.4 

60.2 

61.3 

61.3 

62.0 

62.5 

63.0 

63.3 

63.3 

63.3 

GF 

1300 

61.2 

61.6 

62.4 

63.3 

64.5 

64.5 

65.5 

66.0 

66.6 

66.9 

66.9 

66.9 

< 

GE 

1500 

o5. 6 

66.0 

66.9 

63.0 

69.2 

69.6 

71.0 

71.9 

72.6 

72.9 

73.0 

73.0 

"i 

GE 

1200 

63.3 

6  p.2 

70.4 

71.6 

73.2 

73.5 

75.2 

76.  1 

76.9 

77.2 

77.4 

77.4 

< 

GE 

1000 

70.5 

71.1 

72.3 

7  3.  7 

75.3 

76.  1 

73.1 

79.  1 

80.1 

90.6 

80.9 

30.9 

f 

GE 

900 

71.2 

71.9 

73.2 

74.  7 

77.  1 

77.4 

79.4 

31.0 

31.9 

82.5 

82.7 

82.7 

f 

GE 

300 

71.6 

72.5 

7  3.3 

75.5 

73.0 

73.3 

80.4 

32.3 

83.5 

84.3 

84.9 

84.9 

V 

GE 

700 

72.2 

73.0 

74.3 

76.0 

73.6 

7  3.9 

81.4 

33.9 

85.4 

86.1 

87. 1 

87.2 

f 

GE 

600 

72.3 

73.1 

74.4 

76.2 

79.1 

79.5 

82.3 

85.  1 

86.8 

e7.7 

89.0 

89. 1 

* 

GE 

500 

72.  3 

73.1 

74.5 

76.5 

79.6 

80.1 

93 .  1 

86.2 

88.  3 

39.8 

91.1 

91.2 

C 

GE 

400 

72.4 

73.2 

74.7 

76.  7 

79.3 

80.5 

83.9 

87.4 

90.  1 

91.8 

93.4 

93.8 

C 

GE 

300 

72.4 

73.2 

74 . 7 

76.7 

79.3 

ffo75 

84.2 

90.9 

93.0 

94.9 

95.3 

« 

GE 

200 

72.4 

73.2 

74.7 

76.7 

79.8 

30.5 

84.2 

88.2 

91.3 

93.8 

95.9 

96.2 

c 

GE 

100 

72.4 

73.2 

74.7 

76.7 

79.3 

80.5 

64.2 

88.2 

91.3 

94.0 

96.3 

96.7 

c 

GE 

000 

72.4 

73.2 

74. 7 

76.7 

7979" 

30.5 

84.2 

88 . 2 

91.3 

94.0 

96.3 

96.7 

<: 

TOTAL  NUMBER  CF  OBSERVATIONS  930 
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PERCENTAGE  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 
,  '  FROM  hourly  observations 

T  ION  "NAME :  K.  I.  SAWYER"  AF8  hT  .  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  -~JUL  38 

TO  UTC!  +  5 _  MONTH:  DEC  HOURS:  13-20 


VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  '  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE 


4 

_ 3 _ 

2  1/2 

_ 2 _ 

_l  1/2 

11/4 

1 

3/4 

5/e 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

27.  8 

27.3 

2  72a 

2  7.8 

28.1 

28.  1 

28.1 

23.1 

28. 1 

28.1 

28.1 

28.1 

28.1 

32.3 

32.4 

32.4 

32.4 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.3 

33.1 

33.1 

33.1 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

32.3 

33.1 

33.1 

33.1 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

3  3.* 

34.  1 

34.1 

34.1 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

34.9 

35.3 

35.3 

35.3 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

36.3 

37.1 

37.1 

37.1 

37.  3 

37.  3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

3  7.3 

37.6 

37.6 

37.6 

37.8 

37.3 

37.8 

37.8 

37.3 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

3  3.5 

33.8 

38.6 

33.3 

3q .  0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.4 

40.0 

40.0 

40.0 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

4C.4 

40.9 

40.9 

40.9 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

4  1.7 

42.5 

42.5 

42.5 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

4  2.7 

43.2 

43.2 

4  3.2 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

44.2 

44.7 

44.7 

46.9 

45.2 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

44.1 

45.6 

45.6 

45.8 

46.0 

46.  1 

46.1 

46.  1 

46. 1 

46.  1 

46.  1 

46.1 

46.1 

4  - .  1 

43.6 

43.6 

48.9 

49.2 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

4  2.9 

53.7 

53.7 

54.0 

54.3 

54.3 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

4  0 . 2 

61.3 

61.3 

62.0 

62.5 

63.0 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.  3 

64.5 

64.5 

65.5 

66.0 

66.6 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

63.0 

69.2 

69.6 

71.0 

71.9 

72.6 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

71.6 

73.2 

73.5 

75.2 

76.  1 

76.9 

77.2 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

73.7 

75.3 

76.1 

73.1 

79.  1 

30.1 

30.6 

80.9 

30.9 

80.9 

30.9 

80.9 

80.9 

74.7 

77,1 

77.4 

79.4 

81.0 

81.9 

82.5 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

76.5 

73.0 

7e.3 

80.4 

62.3 

33.5 

34,3 

84.9 

84.9 

§5.  1 

er.T 

85.1 

85.1 

76.0 

73.6 

73.9 

31.4 

33.9 

85.4 

86.  1 

87.  1 

87.2 

87.3 

87.4 

37.4 

87.4 

76.2 

7  9.1 

79.5 

82.3 

85.1 

86.8 

87.7 

89.0 

89.1 

39.4 

89.5 

89.5 

39.5 

76.5 

79,6 

30.  1 

83.1 

86.2 

88.  3 

89.8 

91.1 

91.2 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

76.  7 

79.8 

80.5 

83.9 

87.4 

90.  1 

91.8 

93.4 

93.8 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

IhTT 

T97b 

80.5 

84.2 

88-fr 

90  79 

'93.0 

-  9 

95.3 

96.T 

96.3 

W.T 

96.9 

76.7 

79.8 

80.5 

84.2 

38.2 

91.3 

93.8 

95.9 

96.2 

97.3 

97.6 

98.0 

98.9 

76.7 

79.3 

80.5 

84.2 

88.2 

91.3 

94.0 

96.3 

96.7 

97.8 

98.2 

98.6 

100.0 

76.  7 

79.8 

80.5 

84.2 

'88.2 

91.3 

94.0 

96.3 

96.7 

97.8 

98.2 

98.8 

100.0 

OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  V I S I B I 

USAFETaC,  ASHEVILLE  NC  “  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

727435 

STATION  NAME 
LST  TO  UTC: 

:  K. 
♦  5 

I.  SAWYER 

A  F  3 

Ml 

PERIOD 

month: 

OF  RECORD:  AUG  78 
OEC  HOURS*.  21-23 

CEILING 

VISIBILITY 

IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GF 

GE 

GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE  GE 

FEET 

7 

6 

5  4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/2  1/2 

NO 

CEIL 

26.1 

26.2 

25.3 

26  •  3 

26.6 

"2  6.6 

26.7 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

26. 

GE 

20000 

29.5 

29.6 

29.7 

24.  7 

29.9 

29.9 

30.0 

30.1 

30.1 

30.  1 

30. 1 

30.1 

30. 

CP 

18000 

29.9 

30.0 

30.1 

30.  1 

30.3 

30.3 

30.4 

30.5 

30. 5 

30.5 

30.5 

30.5 

30. 

GE 

16000 

30.0 

30.  1 

30.2 

30.2 

30.4 

30.4 

30.5 

30.6 

30.6 

3C .  6 

30.6 

30.6 

30. 

GE 

14000 

30.4 

30.5 

30.6 

30.6 

30.9 

30.9 

31.0 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31. 

GE 

12000 

31.2 

31.3 

31.4 

31.4 

31.6 

31.6 

31.7 

31.3 

31.6 

31.3 

31.8 

31.8 

31. 

GE 

10000 

33.9 

34.0 

34.1 

34.1 

34.4 

34.4 

34.5 

34.6 

34.6 

34.6 

34.6 

34.6 

34. 

GE 

9000 

34.1 

34.2 

34.3 

34.3 

34.6 

34.6 

34.7 

34.8 

34.8 

34.8 

34.o 

34.  e 

34. 

GF 

8000 

34.8 

34.9 

35.1 

35.1 

35.6 

35.6 

35.8 

35.9 

35.9 

35. R 

35.9 

35.9 

35. 

GE 

7000 

35.6 

35.7 

35.8 

35.9 

36.5 

36.5 

36.7 

36.8 

36.6 

36.3 

36.8 

36.8 

36. 

GE 

6000 

35.7 

35. '« 

35.9 

36.0 

36.6 

36.6 

36.9 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37. 

GE 

6000 

37.7 

37.5 

38.1 

38.2 

3-3.7 

33.7 

39.  0 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39. 

Gr 

4500 

38.3 

3  3.4 

38.6 

38.  7 

39.6 

39.6 

39.9 

40.0 

40.0 

40.0 

40.1 

40.1 

40. 

GE 

4000 

40.4 

40.5 

40.8 

40.9 

41.7 

41.7 

42.0 

42.2 

42.2 

42.2 

42.3 

42.3 

42. 

GE 

3500 

42.2 

42.3 

42.6 

42.8 

6  3.7 

43.7 

44.3 

44.4 

44.4 

44.4 

44.5 

44.5 

44. 

GE 

3000 

44.1 

44.2 

44.6 

45.1 

46.2 

46.3 

47.1 

47.2 

47.2 

47.2 

47.3 

47.3 

47. 

GE 

2500 

49.7 

49.9 

50.9 

51.4 

53.0 

53.4 

54.2 

54.5 

54.5 

54.6 

54.7 

54.7 

54. 

GF 

2000 

S*  t  7 

5*  ,  o 

58.3 

5,6.3 

60.9 

61.3 

62.7 

63.2 

63.3 

63.5 

63.7 

63.7 

63. 

OF 

1  800 

59.4 

59.6 

61.1 

61.6 

63.8 

64.2 

65.9 

66.6 

66.7 

66.9 

67.0 

67.0 

67. 

GE 

1500 

63.9 

64.3 

66. C 

66*6 

69. 1 

69.6 

71.7 

72.6 

72.  7 

73.0 

73.  3 

73.3 

73. 

GE 

1200 

65.9 

66.  3 

68.1 

68.7 

71.7 

72.4 

74.5 

75.4 

75.5 

75.9 

76.2 

76.2 

76. 

GE 

1000 

66.9 

67.3 

69.4 

70.4 

73.4 

74.1 

76.5 

77.3 

77.4 

77.8 

78.2 

78.2 

78. 

GE 

900 

67.5 

68.0 

70.  1 

71.2 

74.7 

75.4 

78.0 

7  3.9 

79.0 

79.5 

79.8 

79.8 

79. 

GF 

800 

67.4 

66,3 

70.6 

71.6 

75.5 

76.  1 

78.9 

80.0 

30.6 

81.2 

81.9 

81.9 

82. 

GE 

700 

66.2 

68.7 

71.1 

72.4 

76.  1 

76.8 

80.  1 

81.7 

82.9 

64.1 

84.8 

84.8 

84. 

GE 

600 

68.7 

69.4 

71.7 

73.  1 

77.4 

73.1 

81. 6 

83.5 

84.9 

86.5 

87.7 

e7.7 

87. 

GE 

500 

6°.  3 

69.5 

72.2 

73.7 

73.1 

78.8 

82.3 

84.9 

37.0 

98,9 

90.3 

90.4 

90. 

GE 

400 

68.9 

69.6 

72.5 

74.0 

78.4 

79.5 

63.4 

85.6 

37.7 

89.7 

91.3 

91.4 

91. 

GE 

300 

68.9 

69.6 

72.5 

74.0 

73.7 

79.9 

84.6 

87.1 

39.8 

92.0 

94.0 

94.1 

94. 

GE 

200 

63.9 

69.6 

72.5 

74.0 

76.7 

79.9 

84.6 

87.1 

90.2 

93.3 

95.6 

95.3 

96. 

GE 

100 

68.9 

69.6 

72.5 

74.0 

78.7 

79.9 

84.6 

87.1 

90.2 

93.5 

96.0 

96.2 

97. 

GF 

000 

68.9 

"  69.6 

72.5 

74.  J 

73. 7 

79 . 9 

84.0 

87.  1 

90.2 

93.5 

96.0 

96.2 

97. 

t  t  <  • 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _ 930 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

OF  CEILING 

VERSUS 

VISIBILITY 

FROM 

HOURLY 

OBSEPV AT  I GNS 

TY 

.  '  J  A  M  fc  :  K. 

I.  SAWYER  AF3 

M  1 

PERIOD 

OF  RECORD: 

AUG  78  - 

JUL  88 

itc: 

+  5 

month: 

OEC 

hours: 

21-23 

■nr 

■■ 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

1 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

!§§» 

[.. 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/3 

1/4 

0 

EH, 

.3 

2676 

26.6 

26.7 

26.8 

26.6 

26.3 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

•  7 

29.9 

29.9 

30.0 

30.1 

30.1 

30.  1 

30.1 

30.1 

30.1 

30. 1 

30.  1 

30.1 

SI® 

>.  1 

39.3 

30.3 

30.4 

30.5 

30.6 

30.5 

30.5 

30.5 

30.5 

30.5 

30.5 

30.5 

■.?  •• 

30.4 

30.4 

30.5 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

HI 

39.9 

30.9 

31.0 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

.6 

31.6 

31.6 

31.7 

31.8 

31.6 

31.3 

31.8 

31.8 

31 .8 

31.3 

31.8 

31.8 

3; 

- 

.  1 

34.4 

34.4 

34.6 

34.6 

34.6 

34.6 

34.6 

34.6 

34.6 

34.6 

34.6 

34.6 

..  3 

34.6 

34.6 

34.7 

34.3 

34.8 

34.8 

34.8 

34. e 

34.8, 

34. a 

34.8 

34.8 

1/ 

1 

36.6 

35.6 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

m 

,  0 

36.5 

36.5 

36.7 

36.8 

36.6 

36.3 

36.8 

36.3 

36.8 

36.3 

36.8 

36.8 

n 

»  .  0 

36.6 

36.6 

36.9 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37. C 

37.0 

37.0 

37.0 

3' 
3  , 

.3 

3  3.7 

36.  7 

39.0 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.  1 

39.1 

39.1 

.  .  7 

39.6 

39.6 

39.9 

40, C 

40.0 

40.0 

40.1 

40.1 

40.  1 

40.1 

40.1 

40.  I 

3 

41.7 

41.7 

42.0 

42.2 

42.2 

42.2 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

U' 

43.7 

43.7 

44.3 

44.4 

44.4 

44.4 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

<♦.: 

.  1 

46.2 

46.3 

47.  1 

47.2 

47.2 

47.2 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

4  4 

47 

63.9 

53.4 

54.2 

64.5 

54.5 

64.6 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

-.3 

69.9 

61.3 

62.7 

63.2 

63.3 

63.6 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

•  *1 

63.3 

64.2 

65.9 

66.6 

66.7 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67. C 

67.0 

67.0 

f>  < 

*  ’’ 

49.1 

69.6 

71.7 

72.6 

72.7 

73.0 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

'-I 

.  7 

71.7 

72.4 

74.5 

75.4 

75.5 

75.9 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.5 

76.5 

76 

• 

73.4 

74.1 

76.5 

77.3 

77.4 

77.9 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

76.4 

78.4 

■> 

74.7 

75.4 

74.0 

79.9 

79.0 

79.5 

79.8 

79.3 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

7  c 

.  '■ 

75.5 

76.1 

78.9 

80.0 

40.6 

81.2 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.2 

82.2 

7  1 

.  - 

7  6.  1 

76.8 

30.  1 

31.7 

32.9 

84.1 

84.8 

34.3 

84.9 

34.9 

85.1 

85.1 

.  1 

77.4 

73.1 

81. 6 

83.5 

84.9 

86.5 

87.7 

e7.7 

37.8 

67.8 

88.0 

86.0 

3<* 

.  7 

75.1 

78.8 

82.9 

34.9 

97.0 

88.9 

90.3 

90.4 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

.  1 

73.4 

79.5 

eo.4 

85.6 

37.7 

89.7 

91.3 

91.4 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

93 

.  ) 

73.7 

79.9 

34.6 

37.1 

39.8 

92.0 

94.0 

94.1 

94.8 

94.9 

95.2 

95.6 

91 

. 

79.7 

79.9 

84.6 

87.1 

90.2 

93.3 

95.6 

95.8 

96. S 

97.0 

97.5 

98.7 

9*, 

•  9 

79.7 

79.9 

84.6 

67.1 

90.2 

93.5 

96.0 

96.2 

97.2 

97.4 

98.4 

100.0 

97 

97 

.  J 

74.7 

79.9 

84.6 

87.  1 

90.2 

93.6 

96.0 

96.2 

97.2 

97.4 

98.4 

100. 0 

97 

•  •  •  • 

1 

0  -  2  - 

107 

1 

L 

/ 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILIT' 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  "  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STAT  ION  NUMBERS  727436  STATION  NAMES  K  .~f7~SAwYER_  AF 3" M I  '  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  i 

L ST  TO  UTC :  *  5  MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  GE  GE  GE  GF  "  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE 


FEET 

7  __ 

6 

_ 5 _ 

4 

3 

2  1/2 

_ 2 _ 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/3 

1/2 

NO 

CEIL 

26.1 

26.3 

26.5 

26.7 

26.9 

26.9 

27.0 

27.2 

27.2 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

GE 

20000 

29.3 

29.5 

29.  gt 

30.0 

30.2 

30.2 

30.4 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

30.7 

GE 

13000 

29.9 

30.0 

30.3 

30.5 

30.7 

30.3 

30.9 

31.9 

31.1 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

Gc 

16000 

30.  1 

30.2 

30.4 

30.  7 

30.9 

30.9 

31.0 

31.2 

31.2 

31.3 

31.3 

31.3 

31.3 

GE 

14000 

30.7 

30.3 

31  .  1 

31.3 

31.5 

31.6 

31.7 

31.3 

31.9 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

GE 

12000 

31.6 

31.7 

32.1 

32.3 

32.6 

32.5 

32.7 

32.3 

32.3 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

GE 

10000 

32.4 

73.4 

33.9 

34.1 

34. 3 

34.4 

34.5 

34.7 

34.7 

34.8 

34.  P 

34.9 

34.6 

GE 

'J0  00 

33.3 

33.9 

34.2 

34.4 

34.7 

34.7 

34.9 

35.0 

35.1 

35.1 

35.2 

36.2 

35.2 

Gc 

3000 

35.1 

35.3 

35 . 6 

'36.3 

36.  1 

36.2 

16. 3 

36.5 

36.5 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

GE 

7000 

35.9 

76.0 

36  • 

36.  7 

37.0 

37.1 

37.3 

37.4 

37.5 

37.0 

37.6 

37.6 

37.6 

GE 

6000 

36.3 

36.5 

36.9 

37.2 

37.5 

37.6 

37.8 

37.9 

38.0 

39.1 

38.  1 

33.1 

33.  1 

OF 

8000 

37.7 

37.9 

33.3 

33.  7 

39.0 

39.1 

39.3 

39.5 

39.6 

39.6 

39.7 

39.  7 

39.  7 

OE 

4000 

3  J .  3 

3  ■< .  5 

39.0 

39.3 

39.7 

39.9 

40.1 

40.2 

40.3 

40.4 

40.4 

40.4 

40.5 

Gr 

4000 

40.0 

40.2 

40.7 

41.1 

41.5 

41.7 

42.0 

42.2 

42.3 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

GE 

3500 

41.0 

41.3 

41.3 

42.3 

42.7 

42.9 

43.3 

43.5 

4  3  •  6 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

(•  — 

U  _ 

3000 

43.1 

43.4 

44.0 

44.6 

45.3 

45.4 

45.9 

46.1 

46.2 

46.3 

46.3 

46.3 

46.4 

GE 

2500 

47.7 

4-5.1 

49.0 

49.5 

59.5 

50.3 

51.4 

51.7 

51.9 

62.1 

52.1 

52.1 

52.2 

GF 

2000 

G?  •  S 

54.2 

55.7 

56.4 

57.8 

58.2 

69.4 

59.9 

60.3 

60.6 

60.7 

6C .  7 

60.7 

GE 

1900 

56.  7 

57.2 

53. 6 

69.6 

61.2 

61.6 

6  3.0 

63.6 

64.0 

64.4 

64.4 

64.4 

64.5 

GE 

1500 

61.3 

62.4 

64.5 

65.4 

67.4 

6  7.9 

69.6 

70.6 

71.3 

71.7 

71.3 

71.3 

71.9 

GE 

1200 

64.1 

64.8 

67.4 

6H.4 

70.  7 

71.3 

73.4 

74.5 

75.1 

75.6 

76.8 

75.9 

76.0 

GE 

1000 

65.  8 

66  •  ? 

69.0 

70.3 

72.7 

73.3 

76.7 

7  7.0 

77.9 

79.4 

78.9 

7«.  8 

73.9 

GF 

900 

66.2 

67.0 

69.9 

71.2 

7  3.6 

74.4 

77.1 

73.5 

79.4 

90.  1 

80.5 

80.5 

80.  7 

GE 

300 

66  •  6 

67.5 

70.5 

71.9 

74.7 

75.4 

73.3 

79.9 

31.3 

32.1 

82.8 

82.8 

33.0 

GE 

700 

67.0 

63.0 

71 .0 

72.6 

75.6 

76.4 

79.8 

81.9 

83.7 

84.9 

85.6 

35.7 

86.0 

GE 

600 

67.3 

•  3 

71.5 

73.  1 

76.5 

77.3 

61.2 

93.5 

95.6 

86.9 

88.0 

83.1 

89.5 

GF 

500 

6  7.4 

63.5 

71.3 

73.6 

77.2 

76.1 

82.2 

64  •  8 

37.3 

93.9 

90.3 

90.6 

91.3 

GF 

400 

67.4 

6  -H  ■  7 

72.1 

73.6 

77.6 

78.6 

82.9 

36.3 

38.5 

90.4 

91.9 

92.2 

93.1 

GE 

300 

67.6 

6  3.7 

‘  7  2.1 

71.3 

7777 

~T8T3~'' 

~3T7T  ' 

'T575 

39.9 

92.0 

9  3.9 

94.2 

95.3 

GE 

200 

67.6 

6c  •  7 

72.1 

73.3 

77.  8 

73.8 

83.5 

86.9 

90.3 

92.7 

95.0 

95.4 

96.  7 

GE 

100 

67.6 

68.7 

72.1 

7  3.  c 

77.3 

73.8 

63.5 

36.9 

90.4 

92.9 

95.2 

95.6 

97.0 

GF 

•  •  • 

000 

67.6 

6  S  •  7 

72.1 

7  3.3 

77.8 

73. 3 

8  3. 5 

36.9 

90.4 

92.9 

95.2 

96.6 

97.0 

TOTAL  NUMBER  CF  OBSERVATIONS  7440 


!) 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

from  hourly  observations 


1.  name:  k. 

Ii.TC:  ♦  5 

I.  SAwYER  AFB 

MI 

PER  100 

month: 

OF  RECORD:  AUG 
DEC  HOURS:  ALL 

73  - 

JUL  88 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

■» 

3 

2  1/2 

_ 2 _ 

I  1/2 

1  1/4 

t 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

■) .  7 

26.9 

2679 

2  7.0 

27.2 

27.2 

27.3 

27.3 

2  7.3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

; . ) 

30.2 

30.2 

30.4 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

30.  7 

30.7 

30.7 

30,7 

•  J 

30.7 

30.8 

30.9 

31.0 

31 . 1 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

.  r 

30.9 

30.9 

31.0 

31.2 

31.2 

31.3 

31.3 

31.3 

31.3 

31.3 

31.4 

31.4 

. 

31.5 

31.6 

31.7 

31.8 

31.9 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

■ , 

32.5 

32.5 

32.7 

32.8 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

33.0 

33.0 

•  •  i 

34 . 3 

34.4 

34.6 

34.7 

34.7 

34.3 

34.8 

34.8 

34.6 

34.9 

34.9 

34.9 

-.4 

34.7 

34.7 

34.9 

35.0 

35.1 

35.1 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

•  i 

36  .  I ' 

36.2 

"36,3" 

36.5 

36.5 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6  " 

36.6 

36.7 

36.7 

.  7 

37.0 

37.1 

37.3 

37.4 

37.5 

37. b 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

•  ,  > 

37.5 

37.6 

37.8 

37.9 

38.0 

39.1 

38.  1 

39.1 

39.  1 

38.  1 

38.1 

3e.  1 

.  7 

39.0 

39.1 

39.3 

39.5 

39.6 

39.6 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

1 

39.7 

39.9 

40.1 

40.2 

40.3 

40.4 

40.4 

40.4 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

L.  1 

41.5 

41.7 

42.0 

42.2 

42.3 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.5 

42.5 

' .  3 

42.7 

42.9 

43.3 

43.5 

43.6 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

43.8 

43.8 

45.3 

45.4 

45.9 

46.1 

46.2 

46.3 

46.3 

46.3 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

•  •  •> 

59.5 

50. 3 

51.4 

51.7 

51.9 

52.1 

52.1 

52.1 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

5  7 . 0 

58. 2 

59.4 

59.9 

60.3 

60,6 

60.7 

6C.  7 

60.7 

60.7 

60.8 

60.8 

l'  •  ) 

61.2 

6176  '  " 

63.0 

63.6 

64.0 

64.4 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

>.4 

67.4 

67.9 

69.8 

70.6 

71.3 

71.7 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

■  .4 

70.7 

71.3 

73.4 

74.5 

75.1 

75.6 

75.8 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

;  .  * 

72.7 

73.3 

75.7 

77.0 

77.8 

7.9.4 

78.8 

78.9 

79.9 

7e.9 

79.0 

79.0 

L  a  .) 

73.5 

74.4 

77.  1 

78,  5 

79.4 

SO.  1 

80.5 

80.5 

80.  7 

80.7 

80.8 

80.8 

: .  > 

74.7 

75.4 

78.3 

79.9 

91.3 

32.1 

82.8 

82.6 

83.0 

93.0 

83.2 

83.2 

.  % 

75.6 

76.4 

79.8 

81.9 

83.  7 

84.8 

65.6 

85.7 

86.0 

86.2 

86.4 

86.4 

\  #  i 

76.5 

77.3 

81.2 

93.5 

85.6 

86.9 

89.0 

93.  1 

89.5 

89.6 

88.8 

88.9 

4  ,  o 

77.2 

78.  1 

82.2 

84.  8 

97.  3 

83.9 

90.3 

90.6 

91.3 

91.4 

91.7 

91.8 

;  .  > 

77.6 

76.6 

82.9 

95.8 

88.5 

90.4 

91.9 

92.2 

93.1 

93.  3 

93.6 

93.8 

i  #  ^ 

"7777“ 

777! - 

“ST7T 

"  "“3576“ 

"  99.9 

92.0 

93.9 

94.2 

95. "7 

9775" 

9670“ 

96.4 

*  •  >J 

7  7  .  u 

73. P 

83.5 

86.9 

90.3 

92.7 

95.0 

95.4 

96.  7 

97.2 

97.8 

98.6 

I  m 

77.8 

73.9 

83.5 

86.9 

90.4 

92.9 

95.2 

95.6 

97.0 

97.6 

98.6 

100.0 

‘  ,  I 

77.6 

76.8 

8  3.5 

86.9 

90.4 

92.9 

95.2 

95.6 

97.0 

97.6 

98.7 

100.0 

0  -  2  -  108 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBIL 

USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  ' 

viimber: 

727436 

STATION  NAMF!  K. 

I.  SAWYER  AFB 

HI 

period 

OF  RECORD!  AUG 

.  78 

— 

LST 

TO  UTC ! 

_♦  5 

...  -  ... 

- - 

MONTH! 

ALL  HOURS!  ALL 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GF 

GF 

GE 

GE 

GE 

GE 

OE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/3 

1/2 

NO 

CEIL 

3  3.9 

39.3 

39.8 

40.1 

40.5 

40.6 

4  0.7 

40.8 

40.9 

41.0 

41.0 

41.0 

41.1 

OF 

20000 

43.9" 

44.4 

45.0 

46.3 

46 . 3 

“‘45.9 

46.0 

46.2 

46.2 

46.3 

46.4 

46.4 

46.4 

GE 

18000 

44.2 

44.7 

46.3 

45.7 

46.2 

46.3 

46.4 

46.6 

46  •  6 

46.7 

46.6 

46.8 

46.6 

GE 

16000 

44.4 

44.9 

45.5 

45.3 

46.3 

46.4 

46.6 

46.7 

46.8 

46.3 

46.9 

46.9 

47.0 

GE 

14000 

45.2 

45.7 

46.3 

46.7 

47.  1 

4  7.3 

47.4 

47.6 

47.6 

47.7 

47.8 

47.8 

47.3 

GE 

12000 

46.4 

46.9 

47  •  6 

47.9 

43.5 

48.6 

48.3 

48.9 

49.0 

49.1 

49.1 

49.1 

49.2 

GE 

10000 

46.7 

49.2 

60.0 

5  0.4 

50.9 

51.1 

51.2 

51.4 

51.5 

51.5 

51.6 

51.6 

51.7 

GE 

9000 

49.2 

4  9.8 

50,5 

50.9 

51.5 

51.6 

51.3 

52.0 

52.0 

52.1 

52.2 

52.2 

52.2 

GE 

8000 

61.3 

51.8 

52.7 

53.  1 

53.7 

53.9 

54.1 

54.3 

54.3 

54.4 

54.5 

54.5 

54.5 

GE 

7000 

52.4 

53.0 

53.9 

64.3 

65.0 

55.1 

55.4 

55.6 

55.6 

55.  7 

55.8 

55.8 

55.8 

GE 

6000 

53.3 

5  3.9 

54.6 

55.3 

56.0 

56.  1 

56.4 

56.6 

56.  7 

56.7 

56.8 

56.8 

56.9 

GF 

6000 

56.1 

55.6 

86.8 

57.4 

58.1 

58.3 

58.6 

53.8 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.1 

GE 

4600 

56.1 

66.9 

57.9 

58.5 

59.3 

59.5 

59.8 

60.0 

60.  I 

60.2 

60.2 

60.2 

60.3 

GE 

4000 

SP,  2 

59,0 

60.2 

60.  a 

61.8 

62.0 

62.3 

62.6 

62.7 

62.8 

62.3 

62.9 

62.9 

GE 

3600 

59.6 

60.4 

61.6 

62.3 

63.3 

63.5 

63.9 

64.1 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.5 

GE 

3000 

61.8 

62.6 

63.9 

64.7 

65.8 

66.0 

66.5 

66.8 

66.9 

67.0 

67.0 

67.  1 

67.1 

GE 

2600 

64.4 

65.3 

66.3 

67.6 

63 .9 

69.2 

69.7 

70,0 

70.2 

70.3 

70.4 

70.4 

70.5 

GE 

2000 

67.7 

63.7 

70.4 

71.4 

72.9 

73.3 

74.0 

74.5 

74.7 

74.9 

75.0 

75.0 

75.1 

GE 

1600 

66.9 

69.6 

71  .7 

72. 7 

74.4 

74.8 

75.6 

76.  1 

76.3 

76.5 

76.6 

76.6 

76.7 

GE 

1600 

71.2 

72.3 

74.4 

75.5 

77.4 

77.9 

78.9 

79.6 

79.9 

80.2 

60.4 

80.4 

80.5 

GE 

1200 

72.3 

73.9 

76.2 

77.4 

79.5 

BO.  0 

81.2 

32.0 

32.4 

82.7 

B2.9 

83.0 

33.1 

GE 

1000 

73.8 

75.0 

77.4 

78.  7 

81.0 

81.5 

82.9 

83.3 

34.3 

84.6 

84.9 

35.0 

85.2 

GF 

900 

74.3 

75.6 

78.1 

79.5 

81.9 

92.5 

33.9 

34.9 

36.4 

35.8 

86.1 

86.2 

66.4 

GF 

600 

74.8 

76.1 

78. 7 

30.2 

32.7 

83.3 

34.9 

86.0 

36.6 

87.1 

37.5 

87.5 

87.7 

Gc 

700 

75.2 

76.5 

79.2 

80 .  H 

•33.5 

84.2 

85.9 

37.1 

87.8 

88.4 

83.9 

83.9 

89.2 

GE 

600 

75.5 

76.8 

79.6 

81.3 

34.3 

85.1 

86.9 

83.3 

89.2 

89.8 

90.3 

90.4 

90.7 

GF 

500 

75.7 

7  7.1 

30.1 

31.9 

95.1 

86.0 

83.  1 

39.3 

90.8 

91.6 

92.3 

92.4 

92.8 

Gr 

400 

75.9 

77.3 

80.3 

32.2 

35.5 

86.5 

89.0 

90.9 

92.1 

93.0 

93.8 

94.0 

94.4 

GE 

300 

76.9 

77.4 

80.5 

£  2  «  4 

85.9 

86.9 

89.6 

9i. e 

93.4 

94.5 

R5.5 

95.7 

96.  * 

GE 

2C0 

75.9 

77.4 

80.5 

82.4 

36.0 

87.1 

89.8 

92.2 

94.0 

95.3 

96.5 

96.7 

97.6 

GE 

100 

75.9 

7  7.4 

n0 . 5 

82.4 

36.0 

87.1 

89.3 

92.2 

94.0 

95.4 

96.6 

96.9 

97.8 

GE 

000 

76.0 

7  7.4 

30.5 

82.4 

36.0 

87. 1 

89.8 

9  2.2 

94.0 

95.4 

96.6 

96.9 

97.8 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS!  37667 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


ION  N AMF 5  K. 

I.  sahyer  afb 

MI 

period 

OF  RECORD:  AUG  78  - 

JUL  F6 

j  TO  UTC  j_ 

+  5 

— 

— 

month: 

ALL  HOURS:  ALL 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/3 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

f  40.1 

40.6 

40.6 

40.7 

40.3 

40.9 

41.0 

41.0 

41.0 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

46.3 

~45.3 

45.9 

46.0 

46.2 

46.2 

46.3 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.5 

46.5 

4  6.7 

46.2 

46.3 

46.4 

46.6 

46.6 

46.7 

46.8 

46.8 

46.8 

46.3 

46.9 

46.9 

*  4  *5  *  3 

46.3 

46.4 

46.6 

46.  7 

46.3 

46.8 

46.9 

46.9 

47.0 

47.0 

47.0 

47/0 

46.7 

47.  1 

47.3 

47.4 

47.6 

47.6 

47.7 

47.8 

47.8 

47.8 

47.3 

47.9 

47.9 

47.9 

4  3.5 

48.6 

48.3 

48.9 

49.0 

49.1 

49.1 

49.1 

49.2 

49.2 

49.2 

49.3 

'■0.4 

50.9 

“51.1 

51 . 2 

51.4 

51.5 

51.5 

51.6 

51.6 

51.7 

51.7 

51.7 

51.8 

60.9 

51.5 

51.6 

51.3 

52.0 

52.0 

52.1 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.3 

52.3 

63.1 

53.7 

53.9 

54.1 

54.3 

54.3 

54.4 

54.5 

54.5 

54.5 

54.6 

54.6 

54.6 

64.3 

55.0 

55.1 

55.4 

55.6 

55.6 

55.7 

55.8 

55.8 

55.8 

55.9 

55.9 

55.9 

•  3 

56.0 

56.  1 

56.4 

56.6 

56.  7 

56.7 

56.8 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

57.0 

">  7  •  4 

5  3 .1 

53/3 

53.6 

53.8 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.1 

59.1 

59.2 

59.2 

^  a  •  s 

59.  3 

59.5 

59.8 

60.0 

60.  1 

60.2 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

60.4 

60.4 

6  0.3 

61.  e 

62.0 

62.3 

62.6 

62.7 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

42.3 

63.3 

63.5 

63.9 

64.1 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

64. 7 

65.8 

66.0 

66.5 

66.8 

66.9 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

4  7.6 

63.9 

69.2 

69.  7 

70.0 

70.2 

70.3 

70.4 

70.4 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

71.4 

72.9 

73.3 

74.0 

74.5 

74.7 

74.9 

75.0 

75.0 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

t  72.7 

74.4 

74.8 

75.6 

76.  1 

76.3 

76.5 

76.6 

76.6 

76.7 

76.8 

76.8 

76.9 

76.6 

77.4 

77.9 

78.9 

79.6 

79.9 

80.2 

80.4 

80.4 

80.5 

80.6 

80.6 

80.7 

77.4 

79.5 

30.0 

31.2 

32.0 

82.4 

62.7 

82.9 

83.0 

83.1 

63.2 

83.2 

83.3 

74.  7 

31.0 

31.5 

82.9 

33.3 

34.3 

34.6 

84.9 

35.0 

85.2 

.  65.3 

85.3 

85.4 

7  ).6 

81.9 

82.5 

33.9 

34.9 

•35.4 

35.8 

86.1 

36.2 

66.4 

86.4 

86.5 

86.6 

’0.2 

32.7 

33.3 

84.9 

86.0 

36.6 

87. 1 

37.5 

87.5 

87.7 

87.3 

87.9 

88.0 

■)9.H 

3  3.5 

04.2 

85.9 

87.1 

87.8 

88.4 

83.9 

83.9 

89.2 

89.3 

89.4 

89.5 

•1.3 

34.3 

85.1 

66.9 

83.3 

89.2 

89.8 

90.  3 

90.4 

90.7 

90.9 

91.0 

91.1 

'1.9 

35.1 

“86.0 

33.1 

39.8 

90.3 

91.6 

92.3 

92.4 

92.8 

93.0 

93.1 

93.3 

2.2 

85.5 

36.5 

89.0 

90.9 

92.1 

93.0 

93.8 

94.0 

94.4 

94.6 

94.9 

95.0 

.2.4 

e5.9 

36.9 

69.6 

91. e 

93.4 

94.5 

95.5 

95.7 

96.3 

96.6 

96.9 

97.  1 

•'2.4 

36.0 

37.1 

e9. 8 

92.2 

94.0 

95.3 

96.5 

96.7 

97.6 

98.0 

98.6 

99.0 

'2.4 

35.0 

87. 1 

69,3 

92.2 

94.0 

95.4 

96.6 

96.9 

97.8 

98.3 

99.1 

99.9 

-2.4 

36.0 

37.1 

89. 3 

92.2 

94.0 

95.4 

96.6 

96.9 

97.8 

98.3 

99.1 

100.0 

'766  7 


0-2-109 
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OPERATING  LOCATION  "A" _ _ PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER:  727436 

STATION 
LST  TO 

NAME:  K. 
UTC:  ♦  5 

I.  SAWYER 

AF8  MI 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: 
JAN  HOURS: 

AUG  7 
ALL 

HOURS 

(LST ) 

CLEAR . .  SCATTERED 

BROKEN 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  .  TOTAL 

OBSCURATION 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

14 .6 _ 

J4.3  _ 

_ 15.5 

47.7 

7.8 

71.1 

8.3 

930 

03-05 

13.9 

14.6 

14.2 

50.4 

7.0 

71.6 

7.1 

930 

06-03 

3.9 

16.6 

13.9 

47.2 

3.4 

74.5 

7.6 

930 

09-11 

3.0 _ 

20.6 

23.9 _ 

43.8 

8.7 

76.3 

10.0 

930 

12-14 

3.1 

21.0 _ 

27.5 

40.2 

8.2 

75.9 

7.2 

930 

15-17 

2.2 

22.7 

26.2 

42.0 

6.9 

75.2 

5.9 

930 

13-20 

7.3 

20.6 

21.9 

42.4 

7.8 

72.0 

fc.l 

930 

21-23 

12.6 

14.7 

16.9 

47.1 

8.5 

72.5 

0.8 

930 

ALL 

HOURS 

3.0 

13.0 

20.0 

45.0 

7.0 

73.0 

7.0 

7440 

month: 

FEB  HOURS: 

ALL 

00-02 

16.6 

14.6 

14.6 

46.4 

7.3 

6B  •  6 

5.8 

549 

03-06 

15.0 

16.6 

17.0 

43.2 

3.2 

69.4 

7.  7 

849 

06-03 

_ 9.6 _ 

19 .3 _ 

20.5 

41.2 

__  9  .  2 

70.9 

6*6 

849 

09-11 

3.2 

19.6 

27.8 

39.3 

9.7 

77.  3 

7.7 

84  9 

12-14 

2.2 

19.4 

30.0 

42.2 

6.  1 

78.3 

7.9 

849 

15-17 

1.9 

20.3 

30.7 

42.3 

4.8 

77.9 

5.3 

949 

19-20 

3.4 

25.6 

22.6 

43.9 

4.5 

71.0 

4.8 

849 

21-23 

11.1 

22.0 

15.9 

45.7 

5.3 

66.9 

6.5 

849 

ALL 

HOURS' 

7.9 

19.7 

22.4 

43.1 

6.9 

72.4 

6.5 

6792 

D 


3 


T 


T 


4 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
“FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

■  \  N  “nAME  !  K.  I.  SAWYER  AfT~mT  ~~  PER  no  OF  RECORD:  AUG  78  -  "JOU  88 
uTC!  ♦  5 _ _ _ _  MONTH!  JAN  HOURS  :  ALL 


AIRWAY  CLASSES 

BROKEN  OVERCAST  TOTAL  GT  PARTIAL  TOTAL 

_ OBSCURATION  1/2 _ OBSCURATION  OBS 


IS. 5 

47.7 

7.8 

71.1 

8.3 

930 

1 A .  2 

50.4 

7.0 

71.6 

7.1 

930 

13.9 

47.2 

_  8.4 

74.5 

7.6 

930 

23.9 

43.8 

8. 7 

76.3 

10.0 

930 

27.5 

40.2 

8.2 

75.9 

7.2 

930 

2o.2 

42.0 

6.9 

75.2 

5.9 

930 

21.5 

42.4 

7.3 

72.0 

6.1 

930 

16.9 

47.1 

6.5 

72.5 

o.B 

930 

20.0 

45.0 

7.6  " 

7  3.0 

7.0 

7440 

month: 

FEB  HOURS: 

ALL 

14. B 

46.  ' 

7.3 

68.6 

5.8 

849 

17.0 

43.2 

3.2 

68.4 

7.7 

849 

20.5 

41.2 

9.2 

70.9 

6  •  6 

849 

rc 

• 

<\r 

39.8 

9.7 

77.3 

7.7 

84  9 

B9.0 

42.2 

6.1 

76.3 

7.9 

849 

30. 7 

42.3 

4.8 

77.9 

5.3 

849 

72.6 

43.9 

4.5 

71.0 

4.8 

849 

15.9 

45.7 

5*3 

66.9 

6.5 

849 

22.4 

43.1 

6.9 

T2. 4 

6.6 

6T9'2 

"  0  “  3  -  1  .  ,  .  '  '  '  J 


h 


OPERATING 

LOCATION 

"A" 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF 

SKY  COVER 

USAFETAC, 

ASHEVILLE 

NC 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER!  727435 

station 
LST  TO 

NAME:  K. 
UTC :  +  5 

I.  SAWYER  aeb  mi 

PERIOD  OF  RECORD: 
MONTH:  MAR  HOURS: 

AUG  7 
ALL 

AIRWAY  CLASSES 

HOURS 

(LST) 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKEN 

OVERCAST  TOTAL  GT 

OBSCURATION  1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

21.0 

_ 15.4 

_ _ 14.7 

41.6 

7.3 

63.7 

5.2 

930 

03-05 

17.8 

15.5 

_ 14.2 

43.8 

8.7 

66.7 

5.7 

930 

06-08 

8.4 

22.2 

19.0 

42.0 

8.4 

69.5 

8.1 

930 

09-11 

5.5 

19.7 

25.9 

40.4 

8.5 

74.3 

8.7 

930 

12-14 

3.1 

22.7 

25.2 

42.9 

b.l 

74.2 

6.0 

930 

_  I.?.- II 

3.  1 

25.3 

23.4 

41.7 

_ 6.5 _ 

71.6 

4.9 

930 

18-20 

4.7 

27.7 

19.0 

_ 4 1.5 

7.0 

67.5 

4.3 

930 

21-23 

19.0 

21.1 

13.4 

39.0 

7.4 

59.9 

4.2 

930 

ALL 

HOURS 

10.0 

21,0 

19,0 

41.0 

7.0 

68.0 

5.0 

7440 

month: 

APR  HOURS: 

ALL 

00-02 

25.4 

20.4 

34.9 

4*4 

54.1 

2.3 

900 

03-05 

?2 . 6 

20.9 

15.2 

34.7 

6.7 

56.6 

4.1 

900 

06-08  _ 

3.7 

_ 26.6 

_ 24.4 

_ 33.7  . 

6.7 

64.8 

4.2 

900 

09-11 

7.3 

24.4 

26.9 

_ 36.4 

4.9 

68.2 

4.2 

900 

12-14 

4 . 4_ _ 

26.4 

2  7. 9 

38.8 

2.6 

69.1 

3.3 

900 

_ 15-17 _ 

_ 4j6 _ 

32.2 

24.2 

36.7 

2.3 

63.2 

2.4 

900 

ia-20 

5.0 

32.1 

24.3 

35.9 

2.7 

62.9 

2.3 

900 

21-23 

16.3 

28.9 

16.3 

_ 33. 9 

4.1 

54.3 

3.1 

900 

ALL 

HOURS 

11.8 

26.5 

21.8 

35.6 

4.3 

61.7 

3.3 

7200 

3 


2 


i 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF 

SKY  COVER 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION 
L  ST  TO 

name:  k 

UTC:  +  5 

.  I.  SAWYER 

AFB  MI 

PERIOD  OF  RECORD: 
month:  mar  HOURS: 

AUG  78 
ALL 

AIRWAY  CLASSES 

r  te  re  o 

SPOKEN 

OVERCAST 

TOTAL 

08  SCUR  A  T ION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

08S 

15.4 

14.7 

41.6 

7.3 

63.7 

5.2 

930 

L6.5 

14.2 

43.8 

8.7 

66.7 

5.7 

930 

::  2 . 2 

19.0 

42.0 

8.4 

69.5 

8.1 

930 

: ) .  7 

25.9 

40.4 

9.5 

74.8 

8.7 

930 

’  T .  7 

25.2 

42.9 

6.1 

74.2 

6.0 

930 

'  "3  •  3 

23.4 

41.7 

6.5 

71.6 

4.9 

930 

7.7 

19.0 

.  41.5 

7.0 

67.5 

4.3 

930 

.1.1 

1 3 .4 

39.0 

7.4 

59.9 

4.2 

930 

n.p 

19.0 

41.0 

7.0 

68.0 

5.0 

7440 

.  _  . 

MONTH:  APR  hours: 

ALL 

1  :.4 

14.9 

34.9 

4.4 

54.1 

2.3 

900 

15.2 

34.7 

6.7 

56.6 

4.1 

900 

24.4 

33.7 

6.7 

64.6 

4.2 

900 

26.9 

36.4 

4.9 

68.2 

4.2 

900 

’  .  4 

27.3 

38.8 

2.6 

69.1 

3.3 

900 

:  7  .  2 

24.2 

36.7 

2.3 

63.2 

2.4 

900 

, : .  l 

24.3 

35.9 

2.7 

62.9 

2.3 

900 

'  ••> .  7 

16.3 

33.9 

4.1 

54.3 

3.  1 

900 

L  '*  ft) 

21.8 

35.6 

4.3 

61.7 

3.3 

72Q0 

OPERATING  LOCATION  "A"  _ _ PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM' HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER:  727435 

STATION 
LST  TO 

name:  k. 

UTC:  +  5 

I.  SAWYER 

AFB'  Ml 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: 
MAY  HOURS: 

AUG  78 
ALL 

AIRWAY  CLASSES 

HOURS 

(LST) 

CLEAR  SCATTEREO 

BROKEN 

OVERCAST 

TOTAL 

OBSCURATION 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

26.6 

23.9 

16.5 

30.0 

3.  1 

49.6 

2.8 

930 

03-05 

19.6 

28.4 

19.1 

29.0 

3.9 

52.0 

2.9 

930 

06-08 

3.6 

27.7 

30.0 

31.3 

2.4 

63.7 

2.8 

930 

09-11 

7.8 

26.5 

_ 31.7 

32.7 

1.3 

65.7 

2.6 

930 

12-14 

4  •  6 

30.1 

31.1 

34.0 

.2 

65.3 

2.5 

930 

15-17 

3.2 

34.3 

32.6 

29.6 

.3 

62.5 

2.2 

930 

18-20 

4.0 

37.1 

31.0 

27.1 

.9 

58.9 

1.9 

930 

21-23 

11.9 

3  7.3 

24.0 

24.1 

2.7 

50.8 

1.9 

930 

ALL 

HOURS 

10.0 

30.0 

26.0 

29.0 

1.0 

58.0 

2.0 

7440 

month: 

JUN  hours: 

ALL 

00-02 

26.  1 

20. 1 

17.0 

26.1 

2.7 

45.8 

1.6 

900 

03-05 

16.  1 

35.3 

20 . 8 

24.9 

2.9 

48.6 

1.2 

900 

06-08 

10.0 

3  3.2 

27.2 

22.9 

1.7 

51.3 

1.9 

900 

09-11 

4.3 

38.9 

33.0 

22.1 

1.2 

56.3 

1.0 

900 

12-14 

1.8 

35.1 

36.3 

26.  3 

.4 

63.1 

.7 

900 

15-17 

1.1 

33.3 

40.7 

24.6 

.3 

65.6 

.7 

900 

13-20 

4.2 

38.1 

32.  7 

24.2 

.8 

57.7 

.9 

900 

21-23 

B  •  4 

39.1 

26.  1 

25.2 

1.1 

52.4 

1.6 

900 

ALL 

HOUR'S 

9.  1 

3578 

1972 

2471 

r.4 

'  55.2 

1.2 

7200 

0-3 


'3 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


TION  NAMES  K. 
TO  UTCS  *  5 

I.  SAWYER 

AFB  Ml 

. . PERIOD 

month: 

OF  RECORD: 
MAY  hours: 

AUG  78 
ALL 

AIRWAY  CLASSES 

n  BROKEN 

OVERCAST 

TOTAL 

OBSCURATION 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

:  16.5 

30.0 

3.1 

49.6 

2.8 

930 

15.1 

29.0 

3.9 

52.0 

2.9 

930 

30.0 

31.3 

2.4 

63.7 

2.8 

930 

31.7 

32.7 

1.3 

65.  7 

2.6 

930 

31.1 

34.0 

.2 

65.3 

2.5 

930 

3? .  6 

29.6 

.3 

62.5 

2.2 

930 

31.0 

27.1 

.9 

58.9 

1.9 

930 

24.0 

24.1 

2.7 

50.8 

1.9 

930 

26.0 

29.0 

1.0 

53.0 

2.0 

7440 

MONTH: 

JUN  HOURS: 

ALL 

17.0 

26.1 

2.7 

45.3 

1.6 

900 

20.3 

24.9 

2.9 

48.6 

1.2 

900 

27.2 

22.9 

1.7 

51.3 

1.9 

900 

33.0 

22.1 

1.2 

56.3 

1.0 

900 

36.3 

26.3 

.4 

63.1 

.7 

900 

40.7 

24.6 

.  3 

65.6 

.7 

900 

32.7 

24.2 

.8 

57.7 

.9 

900 

26. T 

25.2 

1.1 

52.4 

1.6 

900 

20.2 

24  rs 

1.4 

'  55.2 

1.2 

7200 

9  -  3  - 

3 

1 

♦ 

_ _ 

_  _  . 

OPE R AT IN G  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  CF  SKY  COVER 
~  ~  ‘  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER!  727435  STATION  NAME :  K.  I.  SAWYER  AFB  Ml  PERIOD  OF  RECORD:  AUG 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS*. ALL 


AIRWAY  CLASSES 

HOURS  CLEAR  SCATTERED  BROKEN OVERCAST  TOTAL  OT  PARTIAL  TOTAL 

(LSTJ _ OBSCURATION  1/2  OBSCURATION  08S 


00-02 

25.9 

35.7 

16.0 

20.1 

2.3 

38. A 

3.  A 

930 

03-05 

18.5 

37. A 

21.1 

20.6 

2. A 

AA.  1 

6.5 

930 

06-08 

7.3 

38.  A 

31.0 

20.2 

2.6 

5  3.3 

7.5 

930 

09-11 

5  •  3 

39.6 

33.1 

21.  A 

.A 

5  A .  9 

2.8 

930 

12-lw 

i.i 

39.5 

37.8 

21.6 

59.3 

1.6 

930 

15-17 

.3 

36.5 

A  1 . 9 

20.6 

.2 

62.6 

1.1 

930 

18-20 

.  1  ?  2 

45.4 

33.3 

19.5 

.  1 

53.  A 

1.6 

928 

21-23 

7.0 

A7.6 

2  A  ,  3 

20.1 

.5 

A6.  A 

3.0 

927 

ALL 

HOURS 

8 . 0 

AO.O 

29.0 . 

20.0  ' 

1.0 

51.0 

3.0 

7A35 

MONTH: 

AUG  HOURS: 

ALL 

00-02 

26.9 

25.6 

15.7 

25.3 

6  •  6 

A  7 . 5 

5.6 

930 

03-05 

21.6 

26.3 

15.  A 

2  7. 5 

8.7 

51.6 

6.5 

930 

06-0e 

A. 9 

36.9 

2A.2 

23.7 

5.3 

53.2 

9.0 

930 

09-11 

A.  3 

_ 30.6 

_ 35.  1 _ _ 

_ 28.2 

1. 8 

65.1 

A. 2 

930 

12-14 

2.  A 

30,  A 

A  0.5 

26.5 

.2 

67.2 

1.7 

930 

15-17 

1 .  A 

38.6 

33.2 

26.7 

.  1 

60.0 

1.3 

930 

18-20 

2. 8 

A3. 1 

29.1 

2  A.  5 

.A 

5A.  1 

1.5 

930 

21-23 

1 A .  6 

36.0 

19.9 

25.1 

2.6 

A  7  .  A 

3.5 

930 

ALL 

HOURS 

9.9 

33.3 

26.6 

26.5 

3.2 

56.  A 

A. 2 

7440 

D  - 

3  -  A 

OPERATING  LOCATION  »A“ _ PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 

USAFE T AC  t  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  72  74  35 

STATION  NAME:  K. 
LST  TO  UTC:  +  5 

I.  SAWYER  AFB  MI 

PERIOO 

month: 

OF  RECORD: 
SEP  HOURS: 

AUG  7 
ALL 

HOURS 

(LST) 

CLEAR  " SCATTERED  " 

BROKEN 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

24.3 

22.2 

_ 14.0^ _ 

_ 33.7 

5.9 

53.4 

5.2 

900 

03-05 

19.6 

24 . 9 

14.4 

34.6 

6.6 

55.6 

5.8 

900 

06-03 

5.1 

29.4 

2  7.4 

33.1 

4.9 

65.4 

8.8 

900 

09-11 

4 .6 

26.4 

32.2 

34.2 

2.6 

69.0 

5.3 

900 

12-14 

2.6 

25 . 4 

35.0 

36.1 

.9 

72.0 

2.8 

900 

15-17 

l.“ 

2  3.6 

3  7.0 

31,9 

#  « 

69.  7 

2.4 

900 

18-20 

3.  3 

3  3.9 

30.7 

29.2 

2.9 

62.9 

2.1 

900 

21-23 

13.  1 

28.3 

17.7 

30.9 

5.0 

53.6 

3.4 

900 

ALL 

HOURS 

9.0 

27.0 

2  6.0 

32.0 

3.0 

62.0 

4.0 

7200 

MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


00-02 

15.4 

18.1 

17.7 

45.9 

2.9 

66.6 

5.3 

930 

03-05 

13.  1 

17.8 

18.0 

4  7 .2 

3.9 

69.0 

6  •  6 

930 

06-08 

6.0 

23.5 

26.1 

40.6 

3.7 

70.4 

7.6 

930 

09-11 

3.3 

22.5 

32.5 

38.7 

3.0 

74.2 

4.9 

930 

12-14 

1.3 

22.2 

33.4 

40.4 

2.2 

76.0 

2.5 

930 

15-17 

2.3 

23.4 

33.1 

40.4 

.6 

74.3 

1.9 

930 

1 5-20 

4.5 

27.7 

23.9 

43.1 

.8 

67.  7 

2.9 

930 

21-23 

14.2 

19.7 

17.2 

47.2 

1.7 

66.1 

4.0 

930 

ALL 

HOURS 

7.6 

21.9 

25.2 

43.0 

2.4 

70.6 

4.5 

7440 

T 


-  Jl 


fr A T I 0 N  name:  K.  I.  SAWYFR  afb'mi 
♦  5 


percentage  frequency  of  occurrence  of  sky  cover 
"from  hourly  observations 


T  TO  UTC 

broken 


PER IOO  OF  RECORD:  AUG  78  -  JUL  86 
MONTH!  SEP  HOURS:ALL 


I-  0 


AJRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL  GT 

OBSCURATION  1/2 


PARTIAL 

OBSCURATION 


TOTAL 

OBS 


.  f 

14 .0 

33.7 

5.8 

53.4 

5.2 

900 

> 

14.4 

34.6 

6.6 

55.6 

5.8 

900 

» 

27.4 

33.1 

4.9 

65.4 

8.8 

900 

• 

32.2 

34 . 2 

2.6 

69.0 

5.3 

900 

• 

35.0 

36. 1 

.9 

72.0 

2.8 

900 

J 

37.0 

31.9 

_ ,8 

69 . 7 

2.4 

900 

30.7 

29.2 

2.9 

62.3 

2.1 

900 

17.7 

30.9 

5.0 

53.6 

3.4 

900 

2a.D 

32 . 0 

3.0 

62.0 

4.0 

7200 

i 

! 

month: 

OCT  HOURS: 

ALL 

A 

c 

17.7 

45.9 

2.9 

66  •  6 

5.3 

930 

1 

1H.0 

47.2 

3.9 

69.0 

6.6 

930 

* 

26.1 

40.6 

3.7 

70.4 

7.6 

930 

32.5 

38.7 

3.0 

74.2 

4.9 

930 

33.4 

40.4 

2.2 

76.0 

2.5 

930 

33.1 

40.4 

.8 

74.3 

1.9 

930 

23.9 

43.1 

.8 

67.  7 

2.9 

930 

j- 

17.7 

47.2 

1.7 

66.1 

4.0 

930 

- 

25.2 

4370  ~ 

2.4 

70.6 

4.5 

7440  ‘ 

— 

- - - 

0  -  T  - 

5  “  " 

! 

-  -  -  • 

OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRO''1  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATW  NUMBER:  T27439  STTfTON'NAMT:  K~.  TTSAWYE R  AF B  HI  ”  PERIOD  OF  RECORD:  AUG 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  NOV  HOURS:ALL 


AIEHAY  CLASSES 


MGUk  S 

(LST) 

CLRAR 

SCATTERED 

BROKEN 

OVERCAST 

TOTAL 

IJHSCURAT  ION 

ST 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL' 

DBS 

00-02 

13.0 

12.:; 

17.1 

52.  B 

4.3 

74.2 

6.2 

900 

03-05 

12.2 

12.2 

16.0 

54.0 

5.6 

75.6 

6.3 

900 

06-08 

6.4 

16.0 

1  7.9 

50.6 

7.1 

75.6 

6.1 

90  C 

09-  1 1 

2.6 

15.9 

26.9 

4  7.6 

7.1 

61.6 

5.9 

900 

12-1*. 

1.9 

17.1 

29.0 

46.4 

5.6 

81.0 

4.6 

90Q 

15-17 

1  .9 

19.1 

2  5.3 

46.  1 

3.9 

79.0 

5.1 

900 

1  3-20 

S .  6 

19.9 

22.3 

43.1 

4.1 

74.6 

3.4 

300 

2  1  -  2  3 

1 0 . 6 

16.6 

17.7 

51.2 

4.0 

72.9 

4.4 

9  00 

ALL 

HOURS 

7.0 

16.9 

2  1.0 

49.0 

5  •  3 

76.0 

5.0 

7  200 

month:  dec  hours:  all 


0  C  -  0  2 

li. ■* 

10.6 

17.0 

5  1.5 

9.5 

73.0 

7.1 

9  30 

03-36 

11.2 

14.1 

15,4 

40.9 

6 . 4 

74.7 

5.4 

9  30 

06-9  6 

17.3 

16.6 

50  •  s 

7.3 

74.4 

7.6 

<30 

09-  1  1 

3 .  7 

13.4 

■>  »  -> 
v.  \J  •  \j 

43.5 

3 . 4 

74,0 

'0.0 

93C 

12-14 

3.  9 

1  4 . 1 

2‘.  3 

44.0 

6.9 

79.1 

6.7 

q  jn 

14-17 

l .  1 

’2.7 

20.0 

4  0,0 

4  .  3 

76.2 

6.0 

9  3” 

14-20 

5 . 2 

21.1 

20.9 

44.3 

*' .6 

73.9 

4.4 

930 

21-23 

9 .  • 

14.4 

15.6 

49.9 

10.3 

75.3 

4.5 

9  30 

ALL 

H'-'r-  s 

m  1 

17.1 

21.1 

4  9 . 9 

.7  ■> 

%  *- 

76.  3 

6.7 

744  0 

}  -  6 


* 


PERCENTAGE  FREQUENCY  C1F  OCCURRENCE  of  sky  cover 
from  hourly  observations 


' at  I  on  NAMES  K. 

>r  to  ijtcs  +  5 

I.  SAWYER 

AFB  MI 

PERIOD 

MONTHS 

OF  RECORDS 
NOV  HOURS S 

AUG  78 
ALL 

AIRWAY  CLASSES 

r"j  iROKcN 

OVERCAST 

TOTAL 

GT 

PARTIAL 

TOTAL 

— 

- - 

OBSCURATION 

1/2  OBSCURATION 

OBS 

17.  1 

52.  9 

6.3 

76.2 

6.2 

9  00 

16.0 

56.0 

5.6 

75.6 

6.0 

900 

17.0 

50.6 

7.1 

75.6 

6.1 

900 

26.9 

67. 6 

7.1 

61.6 

5.9 

900 

29.0 

46  •  4 

5.6 

81.0 

4.6 

900 

2.5 .  3_ 

_ 66.  9 

3.9 

79.0 

5.1 

900 

22.3 

69.1 

6.1 

76.6 

3.6 

900 

17.7 

61.2 

6.0 

72.9 

6.6 

900 

21.0 

69.0 

6  •  0 

76.9 

6.0 

7200 

MONTH S 

DEC  HOURS s 

ALL 

17.0 

51.5 

9.5 

79.0 

7.1 

930 

i  IB.  6 

50.9 

8.4 

76.7 

5.6 

930 

16.6 

50.6 

7.3 

76.6 

7.6 

930 

26.0 

63.5 

9.6 

>9.0 

10.0 

930 

2<\  3 

66.0 

6.9 

79.1 

6.7 

930 

2  ).  0 

60.9 

6  .  3 

76.2 

6.0 

930 

20.9 

66.3 

9.6 

73.9 

6.6 

930 

.  16.6 

69.9 

10.3 

75.9 

6.5 

930 

21.1 

66.9 

9.2 

76.  3 

6.  7 

7660 

OPERATING 

LOCATION  "A" 

PERCENTAGE  FREOUE 

NCY  OF  0CCURk2>»CC  OF 

SKY  COVER 

USAFETAC, 

ASHEVILLE  NC 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  727435 

STATION 
.  LST  TO 

name:  k. 

UTC:  +  6 

I.  SAWYER 

AFB  MI 

PERIOD  OF  RECORD: 
MONTH:  ALL  HOURS: 

AUG 

ALL 

HOURS 

( LST ) 

CLEAR  SC 

ATT ERE 0 

BROKEN 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  ~  TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTA 

CBS 

O0-02 

20.6 

20.2 

15.9 

33. 0 

5.3 

69.2 

4.9 

1095 

03-06 

16.7 

22.1 

16.7 

3B.4 

6.1 

61.2 

5.4 

1095 

06-oa 

7._2  _ _ 

26  jp _ 

23.6 

3o. B 

_ 6.6 

66.1 

6.5 

1095 

09-11 

4.6 

25.3 

29.6 

35.7 

4.8 

70.1 

5.6 

1095 

12-14 

2.7 

25.7 

31.  R 

36.6 

3.3 

71.7 

4.1 

1095 

15-17 

2.1 

2R.1 

31.7 

35.3 

2.8 

69.3 

3.3 

1095 

1R-20 

4.3 

31.1 

26.0 

35.3 

3.4 

64.7 

3.0 

109  5 

21-23 

12.9 

27.3 

1  3 . 3 

36.6 

4.4 

59.8 

3.9 

1095 

ALL 

HOURS 

9.0 

76 . 7 

24.3 

36.6' 

4.5 

65.3 

4.6 

3766 

0-3 


7 


V 


r 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


/ION  N AHt :  K. 

■  TO  UTC:  +  5 

1 . 

I.  SAWYER 

A F 3  MI 

PERIOD  OF  RECORD: 

month:  all  hours: 

AUG  76 
ALL 

p  i\ L>  Ok.  f  n 

i 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

C.T 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

DRS 

IB.  0 

38.0 

5.3 

59.2 

4.9 

10959 

IS. 7 

33.4 

6.1 

61.2 

5.4 

10959 

2  3 ,  &  __ 

3b, «  ... 

.  . 6.6  .. 

66.1 

6.5 

10959 

2°.  6 

35. 7 

4.8 

70. 1 

5.6 

10959 

31.9 

36.6 

3.3 

71.7 

4.1 

10959 

31.7  _____ 

35 . 3 

2.8 

69.  ? 

3.3 

10959 

25.0 

35.3 

3.4 

64.7 

3.0 

10957 

18.3 

36.6 

4.4 

59.9 

3.9 

10956 

OF.  3 

36.6 

4.5 

65.3 

4.6 

87667 

0-3 


7 
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PART  E 


_ TEMPERATURE  AND  RELATIVE  HUMIDITY  SUMMARIES 

TEMPERATURE— CUMULATIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (PDF). 

THESE  TABLES  ARE  CREATED  FR'JM  SUMMARY  OF  DAY  DATA  AND  GIVE  CUMULATIVE 

_ PDF  FCR  MAXIMUM.  MINIMUM,  AND  MEAN  TEMPERATURES,  RESPECTIVELY.  DATA  IS 

SUMMARIZED  BY  MONTH  FOR  ALL  YEARS  COMBINED.  TOTALS  ARE  GIVEN  FOR  THE  WHOLE 
YEAR_.  DATA  IS  DISPLAYED  USING  5-OEGREE  FAHRENHEIT  INCREMENTS  (GE  0,  GE  5, 

GE  10,  ETC)..  THERE  IS  ONE  SPECIAL  THRESHOLD  FOR  "GE  33"  OEGREES.  MEANS, 
STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  GIVEN. 

NOTE  1.  BEGINNING  IN  JANUARY  1946,  DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES 

CAME  ROUTINELY  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  ON  AwS  FORMS  10/10A  OR  FROM  AUTOMATED 
DATA  COLLECTION  FROM  ALL  USAF-OPE R ATED  STATIONS.  REFER  TO  THE  "STATION  HISTORY 
PAGE  FOR'  DETAILED  INFORMATION  ON  REPORTING  PRACTICES. 


MONTHLY  TEMPERATURES. 

ALSO  F’OM  SUMMARY  OF  DAY  DATA,  THE  TAfiLFS  GIVF  MONTHLY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMP 
ERATURES  BY  MONTH  AND  BY  YEAR.  THE  YEARLY  AMOUNT  ONLY  APPEARS  WHEN  ALL  MONTHS 
FOR  THAT  YEAR  ALSO  APPFAR.  MONTHLY  RECORD  TEMPERATURES  (MAX  AND  MIN)  ARE  GIVEN 
ALONG  WITH  TOTAL  OBSERVATIONS.  AN  ASTERISK  ( * )  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH 
FOB  WHICH  LESS  THAN  90X  OF  DATA  ARE  AVAILABLE. 

MEAN  MONTHLY  temperature. 

ALSO  FROM  SUMMARY'  OF  DAY  DATA,  GIVES  MONTHLY  MEAN  TEMPERATURE  BY  MONTH, 

FOR  ALL  MONTHS,  AND  FOR  ALL  YEARS.  AN  ASTERISK  ( * )  INDICATES  A  VALUE  FQf?  A 
MONTH  FOR  WHICH  LESS  THAN  90S  OF  DATA  ARE  AVAILABLE. 

DRY  BULB,  ’WET  BULB,  AND  DEW  POINT  TFMPFR ATUKE S . 

THESE  TABLES  ARE  CREATED  CRUM  HOURLY  OBSERVAT I GNS— DATA  IS  SUMMARIZED: 

-  by  EIGHT  3-HOUR  STANOARD  TIME  PERIODS  for  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  by  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  GIVEN. 

THE  MEAN  NUMBER  OF  H<">! wITH  TEMPERATURFS  FOR  VARIOUS  THRESHOLDS  ALSO 
APPEAR  AS  SPECIFIED  IN  EACH  SUMMARY  AND  IN  ACCORDANCE  WITH  AFM  83-29, 
"ENGINEERING  WEATHER  DATA,"  AND  AWSP  105-66,  "METEOROLOGICAL  TECHNIQUES. " 

NOTE'  l'.”  ■  W  InTeT  we  T  Tut  3"  AN0~D6 W  POINT  MEAN  TEMPERATURES  FOR  VERY  COLD  STATIONS 
MUST  BE  USED  WITH  CAUTION.  WHEN  THE  DRY  BULB  TEMPERATURE  IS  BELOW  -36  DEGREES 
F,  WET  1UL3  TEMPERATURES  ARE  NOT  REPORTED  (FMH-1B).  AS  A  RESULT,  WINTER  MEAN 
DEW  POINTS  (AND  MORE  FREQUENTLY,  WINTER  MEAN  WET  BULB  TEMPERATURES)  ARE 
ACTUALLY  LOWER  THAN  SHOWN  IN  THE  TABLES.  IN  SOME  HOUR  GROUPS,  IN  FACT, 

MEAN  WET  BULB  TEMPERATURES  MAY  ACTUALLY  BE  SHOWN  AS  EXCEEDING  THE  MEAN  DRY 
‘  BULB ' TEMPERATURES. ' 


E 


1 


2 


TEMPERATURE  CONVERSION!  F  =  1.8C  ♦  32 


C  =  K  -  273.0  {BEFORE  5  APRIL  77) 

C  =  K  -  273.2  (SINCE  5  APRIL  77) 

RELATIVE  HOmTQ IT  Y—CUMUL A  Tl  VE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF). 

CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THESE  TABLES  GIVE  POF  OF  RELATIVE 

HUMIDITY  FOR  lov,  INCREMENTS.  MEANS' ANO  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  ALSO  PROVIDED. 

THE  DATA  IS  SUMMARIZED  AS  FOLLOWS: 

-  BY  EIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  3 Y  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMB I  NED). 


BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED) 


OPERATING 

USAFETAC. 

LOCATION  • 
ASHEVILLE 

A* 

NC  "  ' 

_ C  U MU L A  T  I V  E  PERC E  NT A  GE 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
FROM  SUMMARY  OF 

OF  MAXIMUM  TEMPERJ 
DAY  DATA 

FT  AT  TON  NUMBER!  727435  STATION  NAME  5  K. 

LST  to  'JTC :  J-05 

I.  SA8YE  r 

AEB  MI 

PERIOD 

MONTHS 

OF  RECO* 
ALL  Ht 

TEMP 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

(DFG- 

F) 

Gc 

Too* 

. 

.1 

.2 

GE 

95 

.2 

1.1 

.2 

GE 

90 

.7 

2.3 

3.9 

1.9 

.3 

GE 

85 

2.6 

7.6 

13.2 

7.6 

1.7 

GE 

90 

.  3 

8.0 

17.7 

33.5 

23.1 

5.9 

.6 

GF 

75 

2.1 

15.1 

33.3 

56.6 

42.0 

15.1 

2.7 

GE 

70 

5.6 

26.4 

53.2 

77.8 

64.9 

27.3 

6.6 

GE 

65 

.  1 

10.3 

39.9 

70.9 

90.8 

82.6 

44.2 

13.5 

GE 

60 

.9 

16.8 

52.9 

84.9 

98.2 

94.1 

63.3 

25.8 

GE 

55 

.  1 

1.9 

26.6 

65.3 

93.9 

99.7 

99.4 

81.2 

41.3 

GF 

50 

.6 

5.7 

38.3 

73.3 

98.7 

100.0 

100.0 

94.0 

59.9 

G^ 

46 

.2 

1.9 

11.2 

53.7 

91.2 

99.9 

99.1 

76.8 

GE 

40 

2.3 

6.0 

2  2.  7 

69.  1 

96.9 

100.0 

100. C 

89.4 

GE 

35 

7.6 

13.9 

40.5 

34.3 

99.o 

96.3 

GE 

33 

12.3 

18.6 

49.8 

i  j  9  •  4 

99.9 

98.3 

GE 

30 

20.0 

2  7.5 

61.9 

95.5 

100.0 

99.9 

GE 

25 

’3.4 

45.5 

00.3 

93.7 

100.0 

GE 

20 

52.1 

64.6 

90.4 

99.8 

GE 

15 

69. 6 

79 , 7 

9  7.2 

100.0 

GE 

10 

03.  1 

90.0 

99.2 

GC 

5 

91.9 

96.1 

100,0 

1 

Gc 

0 

9  7.3 

99.8 

Gc 

-5 

99. 3 

09. 5 

GE 

-10 

9  9.9 

100.0 

r,p 

-16 

10C.0 

mean 

19.9 

23.3 

32.6 

-t" 

• 

o 

60.9 

70.2 

75.3 

72.3 

63.6 

52.7 

so 

10.39 

10.45 

9.90 

12.34 

12.45 

9.31 

8.07 

8.2  7 

9.71 

10.59 

TOTAL  DBS 

911 

84  5 

930 

916 

961 

930 

961 

930 

900 

930 

F  -  1  -  1 


M I VE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  MAXIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM"  SUMMARY  OF  0 A Y  DATA 

v J E!  K.  I.  SAWYER  AF8  MI  PERIOD  OF  RECORD:  5701-5712,5804-5810,591 1-8807 

::  +05  _  _ _  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

VJ— 

.2  ~ 

. . 

..... 

...» 

— 

.6 

.2 

1.1 

.2 

.1 

.7 

2.3 

3.9 

1.9 

.3 

.8 

2.6 

7.6 

13.2 

7.6 

1.7 

2.8 

.3 

8.0 

17.7 

33.5 

23.1 

5.9 

.6 

7.6 

2.1 

16.1 

33.3 

56.6 

42.0 

15.1 

2.7 

14.2 

5.6 

26.4 

53.2 

77.8 

64.9 

27.3 

6.5 

22.3 

10.3 

39.9 

70.9 

90.8 

32.6 

44.2 

13.5 

.8 

30.0 

16.8 

52.9 

84.9 

98.2 

94.1 

63.3 

25.8 

2.2 

37.3 

26.6 

65.9 

93.9 

99.7 

99.4 

81.2 

41.3 

5.0 

.4 

43.6 

38.3 

79.3 

98.  7 

100.0 

100.0 

94.0 

59.9 

12.1 

.7 

49.8 

53.7 

91.2 

99.9 

99.1 

76.8 

21.7 

1.2 

55.5 

69.1 

96.9 

100.0 

100.0 

89.4 

35.9 

3.4 

61.2 

84.3 

99.o 

96.3 

57.0 

13.3 

68.4 

l9 , 4 

99.9 

98.3 

67.2 

21.5 

72.1 

16.5 

100. 0 

99.9 

79.8 

32.0 

76.9 

9  ;.7 

100.0 

93.1 

54.7 

84.3 

’9.8 

97.3 

75.4 

90.3 

1  3  3.0 

99.3 

88.6 

94.7 

99.7 

95.7 

97.4 

100.0 

98.5 

98.9 

99.9 

99.7 

100.0 

99.9 

100.0 

100.0 

**J 

o 

60.9 

o 

• 

rv 

75.8 

72.8 

63.6 

52.7 

37.2 

25.2 

48.8 

12.34 

12.45 

9.81 

8.07 

8.27 

9.71 

10.59 

9.77 

8.78 

21.99 

916 

961 

930 

961 

930 

900 

930 

900 

912 

11029 
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OPERATING  LOCATION  'A*  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  MINIMUM  TEMPERA! 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  '  "  '  "  '  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMRFR:  727435  STATION  NAME:  K.  TZ  SARYER  AF3  MI 

L ST  TO  UTC:  +05 


PERIOD  OF  RECORC 
MONTH!  ALL  HOL 


TEMP 

I  DEG- 

FT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

GE 

70 

.5 

.6 

GE 

65 

.3 

1.3 

7.0 

3.2 

1.7 

.1 

GE 

60 

1.5 

7.7 

23.4 

17.6 

5.6 

.6 

GE 

55 

.  1 

5.9 

18.9 

46.5 

39.2 

15.1 

1.9 

GE 

50 

1.3 

13.0 

41.0 

70.1 

64.5 

30.9 

6.5 

OE 

45 

4.3 

26.2 

63,7 

96.2 

83.0 

51.6 

17.0 

OF 

40 

.  3 

9.9 

4  2.0 

82.9 

96.0 

95.2 

71.7 

31.1 

GE 

35 

•  6 

2.9 

20.7 

61.7 

94.3 

99.8 

99.2 

86.  7 

49.0 

GE 

33 

.2 

.9 

4.9 

28.3 

69.  1 

96.6 

99.9 

99.9 

92.3 

59.5 

GE 

30 

1.4 

3.7 

10.  1 

44.7 

83.0 

99.4 

100.0 

100.0 

97.9 

77.0 

OF 

05 

6.4  " 

7.8 

26.  0 

70.4 

95.0 

ioo.o 

99.3 

94.0 

GE 

20 

12.7 

17.0 

42.5 

84.4 

99.5 

100.0 

98.6 

GE 

15 

23.  1 

37.2 

56.3 

9279 

Too.o 

99.7 

GE 

10 

36.0 

41.3 

69.4 

97.3 

100.0 

GE 

5 

49.8 

54.2 

78.0 

99.2 

GE 

0 

63.3 

65.4 

86.3 

99.9 

OF 

-5 

76.2 

77.5 

94.1 

100.0 

GE 

-TO 

9.6,3 

69.4 

96.9 

GE 

-15 

93.  1 

95.2 

99.4 

GE 

-20 

97.7 

93.  7 

99.7 

GE 

-25 

99.9 

99.9 

100.0 

GE 

-30 

100.0 

100.0 

1 

1 

3 

5 

7 

8 

q 


9 

10 


MEAN 

4.3 

_ 5.9 

15.1 

23.3 

38.3 

4  7.4 

53.7 

52.1 

45.0 

35.7 

2 

so 

12.77 

1  3. 14 

12.44 

9.96 

9.24 

8.04 

7.27 

7.49 

8.86 

8.37 

9 

TOTAL  GBS 

911 

843 

930 

916 

961 

930 

961 

930 

900 

930 

•  •  • 

E  -  2  -  2 
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CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  of  OCCURRENCE  OF  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

from  Summary  of  oay  data 


T4TI0N  NAME:  K. 

I.  SAWYER 

AF8  MI 

'  PERIOD 

Of  record:  T7 

01-5712759 

04-5610 ,5911 

ST  TO  UTC: 

♦  05 

— 

-  ..  -  -  . 

MONTH: 

ALL 

HOURS: 

ALL 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

•JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

, 

~s— 

.6“ 

. . . 

.i 

.3 

1.3 

7.0 

3.2 

1.7 

.1 

1.2 

1.5 

7.7 

23.4 

17.6 

5.6 

.6 

4.8 

.1 

5.8 

18.9 

46.5 

39.2 

15.1 

1.9 

10.9 

1.3 

13.0 

41.0 

70.1 

64.6 

30.9 

6.5 

.2 

19.3 

4.3 

26.2 

63.7 

36.2 

63.0 

51.6 

17.0 

.7 

.  1 

26.4 

.3 

9.9 

42.0 

82.9 

96.0 

96.2 

71.7 

31.1 

5.0 

vr  " 

37.0 

2.9 

20.7 

61.7 

94.3 

99.8 

99.2 

86.7 

49.0 

11.2 

.9 

44.6 

4.6 

28.3 

69.  1 

96.6 

99.9 

99.8 

92.3 

59.5 

16.2 

2.3 

48.2 

10.  1 

44.7 

83.0 

99.4 

100.0 

100.0 

97.9 

77.0 

30.9 

6.9 

55.3 

26.0 

70.4 

95.0 

100.0 

99.3 

94.0 

56.3 

15.5 

64.9 

42. 3 

84.4 

99.5 

100.0 

99.6 

72.8 

28.4 

72.0 

56.3 

'"92.') 

100.0 

99.7 

84.9 

44.6 

77.9 

60.4 

97.3 

100.0 

92.4 

60.3 

83.5 

75.0 

99.2 

97.1 

71.7 

87.8 

56.3 

99.9 

98.9 

83.7 

91.7 

04.1 

100.0 

99.9 

91.9 

95.1 

06.  9 

100.0 

97.7 

97.5 

99.4 

99.3 

98.9 

99.7 

99.9 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 


15.1 

23.3 

38.3 

47.4 

53.7 

52.1 

o 

• 

35.7 

24.5 

12.0 

30.5 

12.44 

3.96  9.24 

8.04 

7.2  7 

7.49 

8.86 

8.37 

9.49 

11.72 

19.75 

930 

916 

961 

930 

961 

930 

900 

930 

900 

912 

11029 

E  -  2  -  2 
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OPERATING  LOCATION  »A*_  CUMULATIVE  percentage  frequency  of  occurrence  of  mean  temperatu 

IJSAEETAC,  ASHEVILLE  ‘NC  ‘  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER!  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFB  MI  PERIOD  OF  RECORO: 


L  ST 

TO  UTC : 

+05 

month: 

ALL 

HOUR 

TEMP 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

N 

(DEG- 

-F) 

“gE 

Q*n 

.  — — — — 

. . .  "  ' 

.  2 

GE 

so 

.3 

1.9 

.3 

GE 

75 

.6 

2.3 

3.4 

4.6 

1.6 

GE 

70 

.  1 

2.9 

10.3 

25.5 

17.3 

4.7 

.3 

OF 

65 

.2 

3.7 

26.7 

42.9 

41.0 

12.6 

1.3 

r,E 

60 

2.6 

1S.1 

47.2 

76.9 

45.8 

23.6 

4.7 

GE 

55 

6.2 

31.0 

69.1 

94.9 

86.3 

43.3 

13.3 

GE 

50 

.4 

11.4 

47.6 

87.0 

99.5 

93. 1 

69.0 

27.4 

1 

GE 

65 

.  I 

1.7 

22.6 

66.2 

97.4 

100.0 

99.9 

36. 0 

46.5 

7 

GE 

40 

.5 

5.6 

40.3 

34.5 

99.9 

1  00.0 

96.1 

69.5 

16 

r-  r 

f  u 

34 

. 

3. 1 

14.6 

51.3 

95.8 

190.0 

99. e 

3«.9 

34 

GE 

S3 

2.1 

5.1 

21.4 

70.6 

97. 8 

99.  e 

9  3.5 

45 

GE 

30 

6 . 5 

9.4 

32.6 

31.0 

99.9 

100. c 

97.3 

59 

GE 

25 

15.5 

20.9 

51.7 

92.9 

100. C 

99.7 

78 

GE 

20 

27.7 

36.  1 

67.3 

97.7 

100.0 

39 

Gc 

15 

4  3.2 

51.3 

SO.  6 

99.6 

96 

Gr 

10 

60. 3 

45.0 

91.6 

100.0 

93 

GE 

ts 

74.3 

SI  .  6 

96.  I 

99 

GE 

0 

°  4  .  *t 

°  0 .  S 

95.9 

100 

GE 

13.5 

9c.  6 

19.9 

GE 

-10 

S3.  7 

°9. 2 

100.0 

r~  - 
\J  1 

-15 

9  9 .  6 

1  00 . 0 

CT 

-?o 

99.0 

r 

j  : 

100.0 

'  "  •'  - 

-  - 

•  —  - 

ME  AN 

12.2 

14.7 

24.1 

37.9 

4  9.3 

59.0 

64.9 

62.7 

54.6 

4  4  «  5 

31 

SO 

11.20 

11.12 

10.22 

^ .  66 

9.36 

3.01 

6.36 

0.97 

9.43 

3.55 

9. 

TOTAL  OSS 

911 

84  3 

930 

916 

961 

930 

96l 

930 

900 

930 
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I*ULATIVE  PERCENT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  MEAN  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
I  FROM  SUMMARY  OF  DAY  OATA 


A  Lit 


I 


1 


E :  < .  I >  SAWYER  AFE  MI . -  PER IOO  OF  RECORD:  5  701-5  712,5604-5810,5911-8807 

+05  MONTH:  ALL  HOURS:  all 


APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

.. 

— 

— .  . 

.2 

.0 

.3 

1.9 

.3 

.2 

.6 

2.8 

8.4 

4.6 

1.6 

1.5 

.  1 

2.9 

10.3 

25.5 

17.8 

4.7 

.3 

5.3 

.2 

8.7 

25.7 

52.9 

41.0 

12.6 

1.3 

12.1 

2.6 

18.1 

47.2 

76.9 

68,8 

28.6 

4.7 

20.3 

6.2 

31.0 

69.1 

94.9 

86.8 

48.3 

13.3 

.2 

29.7 

11.4 

47.6 

67.0 

99,5 

98.1 

69.0 

27.4 

1.4 

.2 

37.5 

22.6 

66.2 

97.4 

IOO,- 0 

99.9 

88.0 

46.5 

7.3 

.4 

44.9 

40.3 

84.5 

99.9 

1  00.0 

9e.l 

69.5 

16.1 

1.1 

52.1 

51.6 

^5.8 

190.0 

99.8 

88.9 

34.7 

3.3 

59.3 

70.6 

97.8 

99.8 

93.5 

45.1 

7.5 

62.7 

-'1.0 

95.9 

100.C 

97.3 

59.1 

13.4 

67.3 

>2.9 

100.  C 

99.7 

78.6 

30.5 

74.7 

17.7 

100.0 

89. 7 

49.3 

31.1 

>9.6 

96.1 

67.1 

86.9 

.  10.9 

98.9 

31.7 

91.3 

99.7 

92.0 

95.5 

100.0 

96.9 

97.7 

99.3  99.1 

100.0  99.8 

100. 0 
100,0 
100.0 


17.9 

49.8 

59.0 

64.9 

62.7 

54.6 

44,5 

31.1 

18.6 

39.9 

'.6  6 

9.36 

i .  0 1 

6.86 

6.97 

8.43 

8.55 

8.93 

9.78 

20.45 

916 

961 

930 

961 

930 

900 

930 

900 

912 

11029 
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OPERATING 

LOCATION  'A' 

MONTHLY 

MAXI  MUM 

TEMPERATURES  IN 

FAHRENHEIT 

UEAFETAC, 

ASHEVILLE  NC 

FROM 

Summary 

OF  04 Y  0 

ATA 

STATION  NUMBER!  727435 

STATION  NAME:  K.  I. 

SAWYER 

A F 13  Ml 

PERIOD  01 

L  ST 

TO  UTC: 

*05 

month:  Al 

YEAS 

JAN 

FLFS 

MAP, 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

57 

36* 

6  1 

5  2 

79 

80 

90 

83 

93 

31 

53 

778 

PI 

37 

9  6 

94 

31 

59 

oO 

3Q 

38 

r  0, 

73 

77 

84 

68 

84 

87 

61 

44 

52 

6  1 

66 

63 

90 

.36 

9  3 

87 

62 

->  * 

38 

8  3 

72 

vO 

89 

p  6 

Q  b 

80 

63 

3  6 

32 

6  2 

70 

81 

102 

99 

.8  6 

79 

64 

6  0 

67 

6  9 

73 

92 

91 

92 

.8  7 

80 

65 

39 

3.3 

6? 

78 

66 

90 

S3  5 

93 

74 

66 

3  3 

19 

9  6 

62 

3  3 

9  2 

95 

3  7 

36 

67 

66 

3  3 

6  3 

70 

76 

34 

36 

8  4 

82 

68 

3) 

61 

61 

93 

77 

<n 

90 

90 

81 

69 

6  0 

33 

51 

55 

94 

so 

67 

93 

32 

70 

36 

62 

4  0 

76 

95 

94 

91 

86 

50 

71 

31 

46 

4  2 

6  3 

78 

91 

12 

>:7 

37 

7? 

97 

3  5 

4  3 

60 

91 

8  4 

H  0 

04 

69 

7  3 

67 

39 

V? 

73 

7  m 

•3  3 

93 

95 

RA 

76 

37 

6  C 

c  r. 

71 

80 

32 

93 

31 

76 

75 

4  ^ 

62 

46 

63 

35 

•3  7 

96 

69 

7  3 

76 

31 

S  5 

c  ) 

7  6 

73 

87 

5  5 

43 

94 

77 

26 

37 

6  3 

79 

P,4 

•i  O 

99 

»s 

72 

78 

77* 

1?  9 

4h 

67 

ft  6 

84 

8  3 

,1,0 

PC 

79 

26 

3  J 

70 

76 

38. 

3  7 

8.1 

84 

50 

4  ? 

35 

49 

3  1 

RR 

92 

91 

6  7 

81 

=»1 

4  > 

56 

f,  7 

70 

60 

79 

91 

81 

78 

52 

2 : 

37 

49 

77 

hi 

33 

Sr 

:'4 

65 

?  1 

36 

62 

4  5 

6  9 

70 

R  •? 

9S 

92 

91 

96 

S4* 

5  3 

42 

6  J 

79 

•3.3 

83 

c  7 

7  3 

85 

3  5 

67 

-  1 

73 

83 

79 

83 

6  3 

33 

8  6 

4  /? 

31 

60 

7  8 

9  1 

SO 

9  3 

J  7 

76 

87 

62 

6  3 

/  -V 

P.4 

95 

91 

94 

^  6 

P  4 

•33 

3  ^ 

4  5 

so 

67 

71 

n? 

101 

L 


3 


n 


‘tJ'ITHLY  MAXIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM~$UMMaRY  OF" DAY  DATA 

r:  rfriTTUTEf  AfB  Ml  PER  I 00  OF  RF CORO:  570 1-5712,5604-581 0 ,5911-8807 


05 

.  . 

month: 

ALL  HOURS:  ALL 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

70 

80 

90 

88 

93 

81 

68 

55 

34* 

93* 

77* 

"ST - 

"37 

86 

94 

31  ' 

71 

. 

314* 

45 

48 

48* 

73 

77 

34 

88 

84 

87 

81 

54 

48 

ee 

66 

"  88 

90 

86 

93 

87 

79 

64 

"54 

93 

72 

90 

89 

86 

0  3 

80 

78 

53 

57 

90 

70 

81 

102 

99 

86 

79 

30 

56 

39 

“  102 

73 

9? 

91 

92 

87 

.30 

75 

63 

37 

92 

73 

86 

90 

85 

93 

74 

79 

66 

41 

93 

6? 

83 

92 

95 

87 

36 

79 

47 

40 

95 

70 

76 

34 

96 

84 

82 

73 

67 

47 

86 

a3 

- 77 - 

38  "■ 

90 

90 

81 

30 

58  - 

41 

. . 90 

55 

94 

90 

37 

93 

32 

67 

58 

40 

94 

76 

35 

94 

91 

86 

80 

72 

55 

44 

94 

6  3 

79 

91 

32 

87 

87 

78 

54 

36 

91 

60 

91 

84 

80 

34 

69 

67 

46 

34 

91 

73 

74 

33 

93 

95 

86 

75 

51 

41 

95 

71 

80 

32 

93 

81 

76 

68 

60 

40 

93 

63 

85 

37 

96 

89 

73 

68 

69 

40 

96 

.'6 

73 

87 

95 

95 

94 

80 

52 

36 

95 

70 

84 

38 

99 

96 

72 

66 

55 

38 

99 

6T 

06 

"84 

■"  93 

89 

80 

76 

68 

-  3? 

'  89 

70 

76 

38 

87 

61 

84 

65 

55 

44 

68 

31 

8.9 

92 

91 

67 

81 

67 

52 

38 

92 

70 

80 

79 

91 

31 

78 

63 

66 

36 

91 

77 

61 

33 

38 

94 

85 

72 

56 

57 

88 

66 

70 

88 

95 

92 

91 

76 

55“ 

32 

95 

6  J 

79 

33 

83 

87 

78 

64 

50 

46 

87 

73 

83 

79 

83 

83 

83 

69 

50 

29 

83 

7  3 

91 

30 

95 

«7 

78 

72 

54 

43 

95 

.3  4 

.35 

91 

94 

96 

84 

69 

60 

39 

94 

67 

91 

"97  —  " 

101 

- 

. 

101* 

E  -  3  -  1A 

7  P 


OPERATING 
USAFFT AC, 

LOCATION  'A* 
ASHEVILLE  NC 

_ _  ,  MONTHLY 

MAXIMUM 

FROM 

TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  NUM3FR:  727436 

station  name:  k.  i. 

SAWYER 

5 

□D 

3 

PER  1 00 

OF  RFC! 

-  - 

LST  TO  UTC :  +05 

-  -■ 

month: 

ALL  1 

YEAR 

JAN 

FEB  MAR _ APR 

MAY 

JUN  JUL  AUG 

SEP 

OCT 

GREATEST 

47 

55 

68 

34 

102 

101 

95 

94 

31 

TOTAL  03S 

71  1 

930 

■730 

961 

930 

900 

930 

THE  GREATEST  VALUE  OF  102  OCCURRED  ON  06/30/63 


NOTE.:  *T"MF  VALUE  IS  tVASFEJ  0N  A  MONTH  WITH  LF5S  Than  90?*  OF  THE  OATA  available  fc 


E  =~I  “15 


MONTHLY  MAXIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  OATA 

PERIOO  UF  RECORD!  5  7  0 1  -”5  71 2, 58  04-5  8 1 0 , 5 9 1 1-8 8 0  7 
MONTH!  ALL  HOURS:  ALL 


nA«E:  K.  I.  SAWYER  AFB  Ml" 
!TC:  +05 


102  OCCURRED  ON  06/30/63 


ASFD  ON TS:  MONTH  WTT"H"T.FSS  THPT  90?  OF  THE  OATA  AVAILABLE  FOR  TWF  MONTH 


4 


OPERATING 

LOCATION  'A* 

MONTHLT 

MINIMUM 

TEMPERATURES  IN 

FAHRENHEIT 

USAFFTAC, 

ASHEVILLE  NC 

FROM 

SUMMARY  OF 

OAY  OATA 

STATION  NUMBER:  727435 

STATION  NAME:  K.  I 

.  S  AhYER 

A f 6  Ml 

PERIOD 

OF  RECORD 

LST 

TO  UTC 

:  +05 

month: 

ALL  HOU! 

TEAR 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

57 

-24* 

-13 

-12 

5 

22 

31 

40 

40 

23 

25 

58 

10* 

17 

20 

40 

36 

30 

27 

59 

60 

-7 

-8 

-12 

20 

36 

39 

37 

33 

23 

61 

-18 . 

- 1 5 

1 

14 

25 

34 

43 

42 

23 

23 

62 

-21 

-20 

-21 

9 

26 

29 

40 

38 

33 

24 

63 

-27 

-20 

-  1  5 

13 

23 

34 

43 

33 

28 

29 

64 

-12 

-13 

-3 

-3 

26 

25 

43 

36 

26 

21 

65 

-25 

-20 

-12 

6 

27 

30 

36 

36 

21 

18 

66 

-25 

-  25 

-4 

15 

21 

34 

43 

42 

33 

12 

67 

-21 

-23 

-13 

1? 

21 

37 

34 

33 

30 

23 

68 

-22 

-14 

-3 

9 

19 

34 

35 

33 

35 

19 

69 

-10 

-14 

-2 

17 

22 

31 

41 

40 

36 

12 

70 

-19 

-25 

-5 

13 

21 

31 

42 

37 

31 

22 

71 

-19  ~ 

-23 

-12 

7 

23 

31 

40 

30 

32 

28 

72 

-24 

-21 

-22 

2 

25 

27 

32 

33 

27 

14 

73 

-17 

-14 

n  " 

7 

24 

36 

39 

38 

28 

29 

74 

-21 

-20 

-15 

5 

19 

36 

42 

38 

23 

18 

75 

-11 

-16 

-7 

4 

29 

34 

40 

43 

24 

21 

76 

-13 

-a 

-10" 

14 

18 

34 

42 

32 

28 

19 

77 

-20 

-13 

‘S 

6 

23 

33 

41 

36 

37 

22 

78 

-14 

-15 

-T4  ' 

17 - 

24 

31 

38 

38 

31 

22 

79 

-17 

-30 

6 

22 

33 

40 

37 

31 

21 

50 

-13 

-16 

-16 

13 

31 

32 

43 

45 

29 

23 

81 

-B 

-21 

19 

22 

39 

41 

40 

30 

19 

32 

-24 

-14 

-13 

6 

30 

32 

47 

38 

31 

25 

83 

-4 

-5 

-3 

16 

16 

35 

39 

48 

33 

26 

34 

-18 

1 

-14 

17 

24 

41 

40 

36 

30 

18 

35 

-12 

-22 

-4 

14 

28 

34 

38 

42 

31 

24 

p6 

-9 

-12 

-5 

17 

21 

25 

40 

37 

32 

27 

87 

-3 

5 

10 

26 

35 

42 

44 

34 

20 

83 

-18 

-15 

-14 

1  6 

24 

32 

37 

E  -  3  2  A 


1 


A 


MONTHLY  MINI  MUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
PS.qm  5UMMj ry  OF  DAY  RATA 

T  I  Jf~  NA“t  :"Kn."  SAHY6R“AF't  Ml - - PERIOD  OF  RECORD":  5T6 1 -57T2  ,5504-5810,5911-8807 


TO  UTC : 

*05 

— — . . . 

- - 

month: 

ALL  HOURS:  ALL 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

-lc’ 

5 

22 

31 

40 

40 

23 

25 

0 

0* 

-24* 

10* 

17 

29  "" 

40 

36 

3C 

27 

10* 

-6 

4 

-6* 

-12 

- 3-  ..... 

TO 

36 

39 

37 

33 

23 

12 

-14 

-14 

1 

1 4 

25 

34 

43 

42 

23 

23 

5 

-8 

-18 

-21 

9 

26 

2  9 

40 

38 

33 

24 

17 

-13 

-21 

-  1  0 

18 

23 

34 

43 

33 

28 

29 

12 

-n 

~  -27 

-3 

-3 

26 

25 

43 

36 

26 

21 

3 

-10 

-13 

-12 

6 

27 

30 

36 

36 

21 

10 

13 

-3 

-25 

15" 

21 

34 

43 

42 

33 

12 

4 

/ 

-9 

-25 

-13 

13 

21 

37 

34 

33 

30 

23 

2 

-  14 

-23 

-3 

9 

19 

34  “ 

35 

33 

35 

19 

15 

-17 

-22 

-2 

17 

22 

31 

41 

40 

36 

12 

5 

-4 

-14 

_  C 

13 

21 

31 

42 

37 

31 

22 

7 

-9 

-25 

-12 

7 

23 

31 

40 

30 

32 

28 

6 

-4 

-23 

-  2  2 

2 

25 

27 

32 

33 

27 

14 

2 

-17 

-24 

ir 

7 

24 

36 

39 

38 

28 

29 

9 

-17 

-17 

-13 

5 

19 

36 

42 

38 

23 

18 

9 

3 

-21 

-  7 

4 

29 

34 

40 

43 

24 

21 

4 

-11 

-16 

-10 

14 

18 

34 

42 

32 

28 

19 

-5 

-23 

-23 

S 

6 

23 

33 

41 

36 

37 

22 

2 

-13 

-20 

-14 

n 

24 

31 

38 

38 

31 

22 

-3 

’-8 

-15 

-  c. 

6 

22 

33 

40 

37 

31 

21 

-2 

-6 

-30 

“  1  5 

13 

31 

32 

43 

45 

29 

23 

12 

-7 

-18 

n 

19 

22 

39 

41 

40 

30 

19 

4 

-4 

-21 

-i  ■» 

6 

30 

32 

47 

38 

31 

25 

1 

-3 

-24 

-3 

16 

16 

35 

39 

4  3  " 

33 

26 

16 

-20 

-20 

-14 

17 

24 

41 

40 

36 

30 

18 

0 

-6 

-18 

-4 

T4 

28 

34 

38 

42 

31 

24 

-1 

-9 

-22 

-3 

17  ~ 

21 

25 

40 

37 

32 

27 

3 

0 

-12 

3 

10 

26 

35 

42 

44 

34 

20 

9 

-6 

-8 

-14 

16 

24 

32 

37 

-T9* 

E  -  3  -  2A 

J 


OPERATING  L0C_A  T  I  GN_  •  A  •  MONTHLY  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  ’  ~  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION 

number: 

727435 

STATION  NAME:  K.  I. 
LST  TO  UTC :  +05 

SAWYER 

AF  8  MI 

PERIOD 

month: 

OF  RECOR 
ALL  HOI 

YEAR 

JAN 

FEB  MAR  _  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

LEAST 

-27 

-30 

-22 

-3  17 

25 

32 

30 

21 

12 

TOTAL  OBS 

9T6  961 

9  30 

961 

930 

THE  LEAST  VALUE  UF  -30  OCCURRED  ON  02/17/79 


note:  *THF  VALUE  IS  3ASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90v  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR 


MONTHLY  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FPOM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


ICIN  NAME:  K.  I.  SAWYER  AF 8  MI 
UTC:  *05 


PERIOD  OF  RECORD:  5701-5712,5864-5810,5911-8807 
month:  ALL  HOURS:  ALL 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


ANNUAL 


-3 

17  25 

32  30  21  12 

-6  -23  -30 

i tO  9T6 

“951  9T0 

961  930  900  930 

900  912  11029 

r  -30 

OCCURREO  ON 

02/17/79 

0  iASED  On  a 

MONTH  WITH  LESS 

Than  96*  of  the  data  available 

FOR  THE  MONTH 

E  - 

3-28 

- — 

- — . . 

— 

-  - 

3RENHEIT 

Period 

month: 

OF  RECORD 
ALL  HOUI 

OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

- - 

— - - — 

MONTHLY  MEAN 
FROM 

TEMPERATUR 

SummaRV  of 

!ES  IN  F At 
DAY  DATA 

STATl3T~NUM9FR:  727435 

STATION  NAME 
LST  TO  UTCS 

:  K.T 
♦  05 

.  SAWYER 

AF8  MI 

YEAR 

JAN 

FEfi 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

57 

9* 

15 

23 

39 

49 

60 

66 

62 

53 

44 

59 

4  1  * 

^6 

54 

63 

62 

55 

46 

59 

60 

18 

19 

17 

39 

'  50 

89 

63 

64 

56 

46 

61 

1  1 

21 

23 

33 

49 

61 

67 

66 

53 

46 

62 

10 

11 

27 

37 

55 

5* 

62 

63 

52 

48 

63 

5 

6 

24 

40 

43 

63 

67 

60 

55 

54 

64 

20 

17 

21 

33 

54 

53 

66 

60 

53 

44 

65 

10 

10 

16 

36 

52 

67 

59 

60 

50 

43 

66 

'  3 

16 

~  2  7 

35 

46 

63 

69 

6  3 

55 

44 

67 

16 

9 

24 

33 

44 

60 

6  3 

60 

56 

42 

6fi 

14 

12 

26 

40 

47 

58 

63 

62 

59 

48 

69 

17 

17 

20 

39 

49 

33 

6*5 

66 

57 

41 

70 

7 

1  1 

21 

39 

46 

60 

66 

63 

55 

46 

71 

7 

1  3 

19 

35 

45 

62 

60 

60 

57 

51 

72 

U 

10 

19 

31 

54 

5  6 

61 

60 

50 

39 

73 

16 

15 

32 

36 

44 

59 

63 

65 

54 

49 

74 

12 

10 

22 

33 

4  6 

57 

06 

62 

49 

42 

75 

15 

18 

22 

32 

55 

61 

67  . 

65 

50 

45 

76 

10 

21 

24 

40 

46 

62 

64 

64 

53 

39 

77 

3 

15 

30 

41 

58 

53 

66 

59 

55 

43 

76 

12 

1  1 

22 

34 

52 

58 

62 

63 

56 

43 

79 

7 

7 

2  3 

36 

46 

59 

66 

60 

55 

40 

30 

14 

13 

22 

39 

54 

59 

66 

65 

54 

40 

HI 

16 

20 

29 

39 

47 

60 

65 

64 

53 

42 

82 

4 

12 

2  3 

35 

57 

56 

67 

61 

55 

46 

83 

20 

23 

27 

34 

45 

61 

70 

68 

59 

45 

34 

9 

25 

19 

41 

43 

62 

63 

65 

53 

43 

35 

13 

1  3 

28 

41 

51 

56 

61 

El 

55 

45 

86 

1  5 

16 

2  7 

4  2 

53 

56 

67 

61 

55 

45 

37 

22 

27 

33 

46 

56 

66 

69 

64 

59 

39 

38 

1 1 

1  1 

24 

39 

54 

63 

69 

E  -  4  -  I A 


I 


MONTHLY  MEAN 
FROM 

FTn  NAME:  K.  I.  SAhYER 
TO  UTC:  +  05 

TEMPERATURES  IN  FAHRENHc 
SUMMARY  OF  DAY  DATA 

aF6  mT . 

IT 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  5701-5712, 5304- 
ALL  HOURS:  ALL 

5810,5911-8807 

•JAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

i  33 

39 

49 

60 

66 

62 

53 

44 

30 

16* 

42* 

~4l* 

*♦6 

54 

63 

62 

55 

46 

53* 

23 

26 

25* 

:  17 

39 

50 

59 

63 

64 

56 

46 

34 

15 

40 

2  3 

3S 

49 

61 

67 

66 

59 

46 

3? 

18 

41 

■>  *» 

37 

55 

53 

62 

63 

52 

48 

34 

19 

40 

•  ?*. 

40 

49 

63 

67 

60 

55 

54 

35 

1  3 

39 

« i 

33 

54 

59 

66 

60 

53 

44 

33 

16 

40 

»  ,> 

k 

36 

52 

57 

59 

60 

50 

43 

31 

24 

38 

<>  i 

35 

46 

63 

69 

63 

55 

44 

30 

20 

40 

?4 

33 

44 

60 

63 

60 

56 

42 

27 

20 

39 

?  -i 

40 

47 

58 

63 

62 

59 

48 

31 

19 

40 

70 

39 

49 

53 

65 

68 

57 

41 

30 

20 

40 

71 

39 

46 

60 

66 

63 

55 

46 

31 

18 

39 

1  > 

35 

45 

62 

60 

60 

57 

51 

31 

20 

38 

1  > 

31 

54 

56 

61 

60 

50 

39 

29 

14 

36 

>  ? 

36 

44 

59 

63 

65 

94 

49 

31 

18 

40 

0? 

33 

46 

57 

66 

62 

49 

42 

32 

23 

38 

'>7 

32 

55 

61 

67 

65 

90 

45 

34 

17 

40 

74 

40 

46 

62 

64 

64 

93 

39 

27 

11 

38 

v) 

41 

56 

53 

66 

59 

55 

43 

31 

16 

40 

07 

34 

52 

5  9 

62 

63 

56 

43 

30 

14 

3P 

7  3 

36 

46 

59 

66 

60 

55 

40 

29 

24 

38 

?£ 

1 

39 

54 

59 

66 

65 

54 

40 

32 

19 

40 

l  '* 

39 

47 

60 

65 

64 

53 

42 

36 

21 

41 

i  1 

35 

57 

56 

67 

61 

55 

46 

31 

24 

39 

7  7 

34 

45 

61 

70 

69 

53 

45 

34 

12 

41 

1  'i 

41 

49 

62 

63 

65 

53 

48 

33 

21 

41 

2 

41 

51 

56 

61 

61 

55 

45 

23 

12 

39 

7  7 

42  ~ 

53 

56 

67 

61 

55 

45 

29 

25 

41 

3  J 

46 

56 

66 

69 

64 

59 

39 

33 

24 

45 

«'  •'* 

39 

54 

63 

69 

39+ 

— 

- - 

— 

— 

— 

--  -  ■ 

P  -  4  -  i  a 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC 


MONTHLY  MEAN  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  summary  of  day  oata 


STATION  NIJMHER: 

72 7 AOS 

STATION  NAME!  K.  ] 
L  ST  TO  UTC :  +  05 

SAHYER 

AFb  MI 

PFRIOD  nF  RECORD: 
month:  ALL  HOUR? 

YEAR 

JAN 

FE  H  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT  N 

MEAN 

12.2 

1 A  .  7 

24.  I 

37.9 

49.8 

59.0 

64.9 

62  •  7 

64.6 

44,5 

31. 

total  09S 

91  1 

933 

916 

961 

930 

961 

930 

900 

9  30 

9QI 

NOTE 


A T Hc  VALUE  rs  HASrO  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90"  OF  THE  OATA  AVAILABLE  FOR  T H | 


I 


-  - 

OPERATING 

'JSAFFTAC. 

LOCATION  "A" 
ASHEVILLE  NC “ 

.... 

DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER : 

72  7A  3r>  STATION  V  A  HE  t 

LST  TO  UTC:  * 

K.  I  . 

5 

Sawyer  afh  hi 

per  ion 

month: 

OF  RFCORD:  AUG  7 
JAN 

HOURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

CHS 

MEAN  NUMBER 
LE  0 

OF  HOURS 
LE  32 

WITH 

GE  66 

TEMPERATIJRFS 
GE  HO  GE 

00-0  2 

r? .  (F 

12.177 

9  30 

176 

^99 

0 

0 

03-0? 

11. A 

12.301 

9  3C 

19A 

913 

0 

0 

06-08 

1".9 

12.767 

930 

216 

912 

0 

0 

09-11 

12.2 

T?  .316 

930 

~  • 

171 

0 

0 

12-1a 

17.0 

10.391 

9  30 

67 

PfcO 

0 

0 

1  F  —  1  7 

1  7.  H 

10. 39 A 

•7  30 

A  A 

<61 

0 

0 

1  P  -  2  0 

1  A.  9 

11. 1 26 

"  9  To 

— 

110 

c 

0 

21-23 

12.7 

1 1 . 7-38 

9  30 

163 

H97 

0 

c 

ALL  1 

POIJPS 

13.6 

l  1  . 39 A 

7  A  A  0 

1130 

7120 

0 

0 

month: 

FEB 

00-02 

IA.3 

1  3  .  a  1  7 

HAS 

169 

786 

0 

0 

03-C6 

13.3 

1  <'.71  A 

ha  r 

J  - 

1  ?0 

793 

0 

0 

06-C8 

12.6 

13.996 

1  ?  7 

too 

0 

0 

09-11 

lF.o 

13.127 

PA'-) 

1  0  R 

767 

0 

0 

1 7-  1 A 

21.1 

11. HO 5 

NA'7 

. —  - 

30 

67? 

0 

0 

15-17 

22.  3 

11.703 

P,4') 

16 

653 

0 

c 

13-20 

19.7 

12.220 

8A9 

6  0 

706 

0 

0 

71-23 

"  16.3 

“  "TTToTil 

HA  ? 

. 

112 

767 

0 

0 

ALL 

HOURS 

16.7 

13.366 

6  792 

B62 

5933 

0 

0 

F  -  S  -  1  -  1 

/ 


DRY  3ULB  TEMPERATURE  SUMMARY 

'  "From  HouRrr observations 


STATION  NAMES 
LST  TO  UTC !  ♦ 

K .  I.  SAWYER  AF8 
5 _ 

MI 

PERIOD 

MONTHS 

OF  RECORDS  AUG  78  -  JUL 
JAN 

88 

TOTAL 

N  CBS 

MEAN 

NUMBER 
LF  0 

OF  HOURS 
LE  32 

WITH 
G6  65 

TEMPERATURES 
GE  80  GE 

OEG  F 
93 

TOTAL 

HOURS 

030 

176 

899 

0 

0  _  ' 

0 

930 

930 

- 

194 

913 

0 

0 

0 

930 

0  30 

219 

912 

0 

0 

0 

930 

930 

— 

171 

904 

0 

0 

0 

930 

030 

57 

R60 

0 

0 

0 

930 

030 

44 

851 

0 

0 

0 

930 

933 

- - - 

1  10 

804 

0 

0 

0 

930 

9  30 

163 

897 

0 

0 

0 

930 

744  0 

...  _.  .  . 

1130 

7120 

0 

0 

0 

7440 

MONTHS 

FE3 

‘!49 

169 

785 

0 

0 

0 

849 

- - - 

IPO 

793 

0 

0 

0  '■ 

849 

197 

800 

0 

0 

0 

849 

>>49 

108 

767 

0 

0 

0 

849 

649 

30 . 

672 

0 

0 

0 

849 

PA') 

- '  - 

16 

653 

0 

0 

0 

849 

049 

60 

706 

0 

0 

0 

849 

■449  ~ 

112 

757 

0 

0 

0 

849 

6792 

862 

5933 

0 

0 

0 

6792 

E  - 


5 


1 


l 


t 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC*  ASHEVILLE  NC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 

from  hourly  observations 


STATION  NUMBER :  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AF3  mF  PERIOO  OF  RECORO:  AUG  73 


- . . 

LST 

TO  UTC:  ♦  5 

- 

month: 

MAR 

HOURS 

MEAN 

STANOARO 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

LST 

DEVIATION 

08  S 

LF  0 

LE  32 

GE  65 

GE  30  GE 

00-02 

22  ..9 

10.866 

9  30 

46 

776 

0 

0 

03-05 

21.7 

11.364 

9  30 

58 

613 

0 

0 

06-00 

20.9 

11.554 

930 

73 

815 

0 

0 

09-11 

25.5 

10.177 

930 

13 

713 

0 

0 

12-14 

29.8 

10.268 

930 

1 

573 

1 

0 

15-17 

30.9 

10.515 

930 

0 

534 

1 

0 

ia-20 

9.969 

930 

1 

631 

0 

C 

21-23 

2  4.9 

10. 1 69 

930 

25 

744 

0 

0 

ALL 

HOURS 

25.6 

_ 1 1.152 

..  7440. _ 

217 

5606 

2 

0 

month: 

APR 

00-02 

34.4 

6.911 

900 

0 

392 

0 

0 

03-05 

33. 0 

ft  .825 

9C0 

0  - 

431 

0 

0 

06-03 

33.6 

5.828 

9  00 

0 

399 

0 

0 

09-11 

40.6 

10.362 

900 

0 

205 

21 

0 

12-14 

44.0 

12.277 

9C0 

0 

1 34 

73 

2 

15-17 

45.4 

12.543 

900 

0 

117 

62 

2 

16-20 

42.1 

11.301 

9QC 

0 

178 

36 

0 

21-23 

37.0 

9.505 

900 

318 

1 

0 

ALL 

- . . . -  - 

-  -  - 

HOURS 

38.9 

11.465 

7200 

0 

2174 

215 

4 

E 


5 


I 


2 


— 

DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 

from  hourly  observations 

ir.  name: 

;  utc:  ♦ 

K.  I.  SAWYER  AF 3  Ml 

5 

PER  1 00 

month: 

OF  RECORD:  AUG  78 
MAR 

-  JUL 

88 

tal 

,  ■  s 

MEAN  NUM3FP 
LF  0 

OF  HOURS 
LE  32 

WITH 
GE  65 

TEMPERATURES 
GE  30  GE 

OEG  F 
93 

TOTAL 

HOURS 

« \  i 

46 

776 

0 

o' 

0 

930 

ii) 

S3 

61  B 

0 

0 

0 

930 

>  jj 

73 

815 

0 

0 

0 

930 

'i.Kj 

13 

713 

0 

0 

0 

930 

<3  ) 

1 

5  73 

1 

0 

0 

930 

\i 

0 

534 

1 

0 

0 

930 

ojO 

1 

631 

0 

c 

o 

930 

i  X  ) 

25 

744 

0 

0 

0 

930 

■*  0 

217 

5606 

2 

0 

0 

7440 

MONTHS 

APR 

■xv? 

0 

392 

0 

0 

0 

900 

)r  ) 

0 

431 

0 

0 

0 

900 

' ~ ) 

0 

399 

0 

0 

0 

900 

*  f; 

0 

205 

21 

0 

0 

900 

“  *  C  0 

0 

134 

73 

2 

0 

900 

■) 

0 

117 

82 

2 

0 

900 

o  -jr* 

0 

17? 

38 

0 

0 

900 

•»co 

0 

~7Trt  -  ' 

'  ’  1 

-  '  0 .  ' 

<r 

""900' 

0 

2174 

215 

4 

0 

7200 

OPERATING 

USAFETAC,' 

LOCATION  "A" 

DRY  BULB 

TEMPERATURE 

SUMMARY 

ASHEVILLE  NC 

FROM  HOURLY 

OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER: 

727438  STATION  NAME: 

K.  I.  SAWYER  AFB 

Ml 

PERIOD 

OF  RECORD 

:  auG  7 

- - 

L  ST 

TO  UTC:  ♦ 

5 

MONTH: 

MAY 

HOURS 

MEAN 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN 

NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

L  ST 

deviation 

~  CJB“S 

LE  0 

LE  32 

GE  65 

GE 

1  •  •  •  • 

80  GE 

00-0? 

44.2 

■  9.TT6' 

930 

0 

107 

18 

0 

03-05 

4275 

9.524 

~ 930 

... - — - - 

0 

159 

11 

0 

06-08 

45.4 

9 .800 

93  0 

- - 

0 

82 

21 

0 

09-11 

94.5 

10.936 

930 

- - -  -  -  - 

0 

7 

176 

11 

12-14 

58.9 

12.492 

9  30 

0 

3 

326 

53 

15-17 

59.0 

12.455 

930 

0 

4 

346 

54 

19-20 

55  7T" 

11.426 

"930 

"  —  ■ 

'0 

5 

203 

20 

21-23 

48.3 

9 ,99  8 

930 

~~  . . 

0 

47 

64 

0 

ALL 

-  ’  — 

'  --  .  - 

HOURS 

51.0 

_ 12.471 _ 

_ 744  0 _ 

-  -  .  ... 

0 

414 

1165 

138 

. . . 

month: 

JUN 

00-02 

'53.2 

"8.667"~ 

900 

0 

5 

104 

0 

03-05 

51.3 

3.715 

900 

0 

3 

59 

0 

06-08 

54.7 

9.26b 

900 

0 

1 

109 

0 

09-11 

63.3 

9.024 

900 

0 

0 

379 

44 

12-14 

67.3 

9.635 

900 

0 

0 

550 

100 

15-17 

67.3 

~  9C0 

•  “  —  - 

-  . 

0 

0 

536 

99 

18-20 

64 . 0 

9 . 190 

900 

0 

0 

413 

46 

21-23 

57.3 

9.4  70 

900 

0 

0 

176 

5 

ALL 

•  ‘  •  - - 

- — 

- - - -  - 

.  .. 

HOURS 

59.3 

10.329 

7200 

0 

14 

2326 

294 

E  -  5  -  1 


3 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 

Prom  hourly  observations 


TION  name:  k.  I.  SawVer  afb~mI  '  "PERIOD  OP  RECORD:  SUIT 78"-  JULY'S 

TO  UTC:  +  5  MONTH!  MAY 


TOTAL 

U?S 

MEAN  NUMBER 
LE  0 

OF  HOURS 
LE  32 

WITH 
GE  66 

TEMPERATURES 
GE  80  GE 

OEG  F 
93 

TOTAL 

HOURS 

"  930  "  . .  . . .  ■ 

"  0 

107 

is 

0 

0 

930 

930 

0 

1 39 

11 

0 

0 

930 

930 

0 

82 

21 

0 

0 

930 

930 

3 

7 

176 

11 

0 

930 

930 

0 

3 

326 

53 

0 

930 

930 

0 

4 

346 

54 

0 

930 

9  30 

0 

5 

203 

20 

0 

930 

930 

0 

47 

64 

0 

0 

930 

7440 

0 

414 

1165 

138 

0 

7440 

-  - - - - - 

MONTH: 

JUN 

9  00 

0 

5 

104 

0 

0 

900 

900 

.  0 

8 

59 

0 

0 

"900 

900 

0 

1 

109 

0 

0 

900 

9C0 

0 

0 

379 

44 

0 

900 

900 

0 

0 

550 

100 

3 

900 

9C0 

0 

0 

536 

99 

6 

900 

900 

0 

0 

413 

46 

2 

900 

900 

0 

0 

176 

5 

0  " 

900 

7200 

0 

14 

2326 

294 

*  •  •  •  « 

11 

7200 

r 


1  <- 

-  t 


'i 


i 

I 

) 


OPERATING 

LOCATION  «AM 

ORY  BULB 

TEMPERATURE 

SL  «RY 

USAFETAC, 

ASHEVILLE  NC 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER! 

727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AF3 

LST  TO  UTC:  +  5 

MI 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORO:  AUG  78 
JUL 

HOURS 

MEAN 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  1 

L  ST 

DEVIATION 

OBS 

LE  0 

LF  32  i 

GE  65 

GE  80  GE  < 

00-02 

89.6 

7.599 

930 

0 

0 

"  i  iir 

2 

03-05 

57.5 

7.603 

930 

0 

0 

182 

0 

06-08 

60.4 

7.090 

930 

0 

0 

264 

2 

09-11 

69.7 

7.437 

930 

0 

0 

684 

'  ""  37 . 

12-14 

74.3 

S.446 

930 

0 

0 

811 

248  1 

15-17 

74.4 

8.541 

930 

0 

0 

810 

260  ; 

18-20 

70.9 

3.170 

923 

3 

0 

727 

142  1 

21-23 

64.2 

7.424 

92  7 

0 

0 

440 

21 

ALL 

HOURS 

66.4 

10.063 

7435 

0 

0 

4171 

762  A 

. . - 

-  -  _  .  .  - - 

month: 

AUG 

00-02 

58.1 

7.054 

930 

0 

0 

182 

0 

03-05 

56.6 

7.175 

930 

0 

0 

T3T 

1 

06-00 

57.5 

6.748 

930 

0 

0 

135 

0 

09-11 

65.4 

6.462 

930 

0 

0 

497 

16 

12-14 

70.0 

7.483 

933 

0 

0 

714 

-  -  - 

15-17 

70.5 

7.694 

930 

0 

0 

726 

120 

18-20 

66.9 

7.2T2 

930 

0' 

0 

575 

40 

2T-23 

“STTfF 

6.587 

933 

- 

0 

'797 

2 - 

ALL 

HOURS 

63.2 

0.851 

7440 

0 

0 

3257 

274 

•  •  •  • 


I 

1 

t 

I 

r 


r 

i 

i 


1 

ORY  BULB 

TEMPERATURE 

SUMMARY 

‘ 

FROM  HOURLY 

OBSERVATIONS 

rvriON  name: 
ST  TC  UTC :  ♦ 

K.  I. 

9 

SAWYER  AE3 

MI 

PERIOD 

month: 

OE  RECORD:  AUG  78  -  JUL 
JUL 

88 

|  TOTAL 

MEAN 

NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

OEG  F 

TOTAL 

'  DBS 

LE  0 

LE  32  GE  65 

GE  80  GE 

93 

HOURS 

'  910 

0 

6 

25  3 

. . 2 

0  '  ~ 

"  93’0  •" 

930 

0 

0 

182 

0 

0 

930 

q30 

0 

0 

264 

2 

0 

930 

910 

0 

0 

684 

37 

1 

970 

9  30 

‘  . .  ‘  '  -  - 

0 

0 

811 

248 

16 

930 

930 

— 

0 

0 

810 

260 

21 

930 

9  23 

0 

0 

727 

142 

10 

928 

92  7 

0 

0 

440 

21 

0 

927 

7439 

0 

0 

4171 

762 

43 

7435 

.  •• . - 

month: 

AUG 

930 

0 

0 

182 

0 

0 

930 

9  30 

0 

0 

131 

'  ~  1 

'  7) 

910 

910 

.  “ 

0 

0 

135 

0 

0 

930 

930 

0 

0 

4  97 

16 

0 

930 

"931 - 

■  0 

7T  4 

■ . 95 

0  ~ 

~970 

930 

- ‘ 

0 

0 

726 

120 

0 

930 

930 

0 

0 

575 

90 

0 

930 

9T3 

0 

"  TT  ■' 

"  797 

"2 

0 

970 

7440 

0 

0 

3257 

2  74 

0 

7440 

i - 


E  -  5  -  1 


4 


OPERATING  LOCATION  "A"  DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 

USAFE'TAC,  ASHEVTLLF'nC  '  “  FROM  HOUR C Y  OBSERVATIONS 

'STATTON- NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER_JfB_mT""  PER  I  GO  OF  RECORD:  AUG  78 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH!  SEP 


HOURS  MEAN  STANDARD  TOTAL  MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  0 

LST  '  DEVIATION  '  '“OB S’  “  '  ’’’  LE  0  LE  32  GE  65  GE  90  GE  9 


00-02  ’  51.2  9.748  9sTa  . “0  8  59  0 


03-05 

50.0 

8. 1ST  “ 

“900“ 

0 

19 

40 

0 

06-0« 

49.9 

3.467 

900 

0 

21 

36 

0 

09-11 

56.5 

7.950 

900 

0 

0 

157 

3 

12-14 

61.1 

9.349 

900 

0 

0 

298 

25 

15-17 

61.3 

9.611 

900 

0 

0 

315 

36 

18-20 

57.0 

TTfTaT 

900 

0 

0 

192 

9 

21-23 

52.7 

8.462 

900 

0 

0 

86 

0 

ALL 

HOURS 

55.0 

9.789 

7200 

0 

48 

1183 

73 

MONTH!  OCT 


00-02  40.1  “8.20T  “  “930  0  176  0  0  < 

03-05  397 2  97178  930  0  207  0  0  ( 

06-08  38.8  3.064  930  0  218  0  0  C 

09-11  43.7  '“’7.449“  “  930  "  0  57  1  0  ( 

1 2-14  ““4972  3.476  9Tv)  —  - . -g  •  ■  j  5  24  0  ( 

15-17  '48.6  “97845  930  0  19  41  0  < 

18-20  447  4  “  ""87036  930  0  49  5  0  ( 

21-23  4173  9,030  930  0  129  0  0  ( 

ALL  '  ““  “  ”  "’’’  '  ’  “ 

HOURS  43.0  8.959  7440  0  863  71  0  C 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 

FROM  HOURLY  observations 


An  name  : 

f  ?c:.: 

K. 

5 

I.  SAWYER  AFO  Ml 

PE  R  I  no 
month: 

OF  RECORD:"  AUG  78 
SEP 

-  JUL 

“88“ 

CiTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

OEG  F 

TOTAL 

l-S 

LE  0 

LE  32 

GE  65 

GE  80  GE 

93 

HOURS 

NOD 

0 

a 

59 

0 

0 

900 

'>f  J 

0 

19 

40 

0 

0 

900 

7  ,9  9 

0 

21 

36 

0 

0 

900 

-■>  > 

'  0 

0 

157 

3 

0 

700 

»i  00 

0 

0 

298 

25 

0 

900 

700 

0 

0 

315 

36 

0 

900 

<00 

““  "  ■  "  ■  0 

0 

192 

9 

0 

900 

->oo 

" 

0 

0 

86 

0 

0 

900 

7200 

0 

48 

1163 

73 

0 

7200 

■n 

—  ...  . 

MONTH: 

OCT 

0  30 

0 

176 

0 

0 

0 

930 

73  0 

0 

207 

0 

0 

0 . * 

930 

7  30 

0 

218 

0 

0 

0 

930 

7  30 

0 

57 

1 

0 

0 

930 

=  3\> 

0 

15 

“24 

0 

0  " 

930 

9  30 

— 

0 

19 

41 

0 

0 

930 

7  30 

0 

48 

5 

0 

0 

930 

<  >J 

0 

123 

0 

0 

0 

950 

7  440 

•  • 

0 

668 

71 

0 

0 

7440 

OPERATING  LOCATION  »A» 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


St  AT  I  ON  NUMBER:  727435  ST  AT  I  ON  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFB  MI  "  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  76  - 

L  ST  TO  UTC :  +  5  MONTH:  NOV 


HOURS 

MEAN 

STANOARO 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

OEG 

LST 

DEVIATION 

DBS 

LE  0 

LE  32 

GE  65 

GE  80 

GE 

93 

00-02 

30. i 

9.263 

900 

0 

537 

0 

0 

0 

03-05 

29.5 

9. 69  7 

900 

1 

560 

0 

0 

0 

06-08 

2S.9 

9.856 

‘  900 

9 

563 

0 

0 

0 

00-  1 1 

31.3 

9, 623 

900 

0 

615 

0 

0 

0 

12-  16 

35.2 

9.412 

900 

0 

361 

5 

0 

0 

15-17 

36.5 

9.563 

900 

0 

350 

7 

0 

0 

16-20 

32.  A 

8.810 

900 

0 

459 

0 

0 

0 

21-23 

30.5 

8.947 

900 

3 

523 

0 

0 

0 

ALL 

HOURS 

31.7 

9.601 

7200 

13 

3888 

12 

0 

0 

month:  dec 


00-02 

18.8 

10.906 

930 

64 

851 

0 

0 

0 

03-06 

18.1 

11.314 

~30 

663 

0 

0 

0 

06-08 

17.5 

11.677 

930 

87 

860 

0 

0 

0 

09-11 

18.7 

1 17080' 

930 

59 

856 

0 

0 

0 

12-14 

22.6 

9.298 

9  30 

"Tl 

80  3 

0 

0 

0 

15-17 

23.2 

9.191 

930 

7 

776 

0 

0 

0 

18-20 

20.6 

9.977 

930 

27 

83B 

0 

0 

0 

21-21 

I?.  2 

10. 448 

93  0 

4  8 

849- 

0 

0 

0 

ALL 

HOURS 

19.8 

10.712 

7440 

383 

6698 

0 

0 

0 

r 


E 


5 


1 


6 


r 


|  dry  bulb  temperature  summary 

l  '  ■  '  FROM' 'HOURLY"  OBSERVATIONS 

[STATION  NAME :  ITT  n  SAWYER  aTb  m'I  .  _  PERIOD  OF  RECORD :  AUG  79  -  JUL  83 

LET  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  NOV 


\  TOTAL 

1.  09  S 

MEAN  NUMBER 
LE  0 

OF  HOURS 
LE  32 

WITH  TEMPERATURES  DEG  F 
GE  65  GE  80  GE  93 

TOTAL 

HOURS 

900 

. .  0 

537 

0 

0 

0 

900 

900 

1 

560 

0 

0 

0 

900 

900 

9 

593 

0 

0 

0 

900 

|  900 

0 

515 

0 

0 

0 

900 

900 

0 

361 

5 

0 

0 

900 

,„0 

0 

350 

7 

0 

0 

900 

900 

0 

4  59 

0 

0 

0 

~  900 

900 

3 

523 

0 

0 

0 

900 

7200 

. .  13 

38  33 

12 

0 

0 

7200 

month: 

DEC 

9  30 

64 

851 

0 

0 

0 

930 

935 

39 

863 

0 

0 

■  '0 

930 

9  30 

3  7 

860 

0 

0 

9 

930 

939 

S9 

858 

0 

0 

0 

930 

930 

It 

.30  3 

0 

0 

. <y 

'  930 

930 

7 

776 

0 

0 

0 

930 

935 

27 

839 

0 

0 

0 

930 

'  ~7TTT 

48 

945 

'  . 0 

0 . 

0-  ' 

-97TT 

7440 

383 

6698 

0 

0 

0 

7440 

1 


OPERATING  LOCATION  "A"  DRY  9UL3  TEMPERATURE  SUMMARY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  ""  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATfON  NUMBER:  727435  STATION  NAME;  K.  I .SAWYER  AF3MI  “  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  7 6 


— 

— 

LST 

TO  UTC :  +  5 

month: 

ALL 

HOURS 

ME  AN 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

LST 

Deviation 

OSS 

Lt  0 

Lf  32 

GE  65 

GE  30 

GE 

9 

00-02 

36.7 

19.034 

10959 

455 

4538 

616 

2 

o 

1 

o 

S 

35.4 

1 3 . 903" 

10969 

513 

4771 

423 

1 

06-09 

36.0 

T9. 769 

10959 

671 

4641 

c66 

2 

09-11 

41.5 

22.003 

10959 

351 

4026 

1915 

161 

12-14 

46.0 

22.042 

10959 

99 

3421 

2902 

523 

1 

IF-  1  7 

46.6 

21.946 

1096  4 

67 

3304 

2964 

671 

7 

19-20 

437i 

TT  .Id  3 

1096  7 

193 

3749 

2153 

257 

i 

21-23 

33.9 

19.793 

1  09  5t, 

351 

4263 

1064 

29 

ALL 

HOURS 

40.6 

21.030 

17A67 

2605 

32  763 

12402 

1545 

5 

I 


r 


5 


1 


7 


ORX  SUL 3  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

i'  _I*  LAWYER  AFB^mT  PER  1 00  OF  RFCOROs  AUG  78  -  JUL  88 

!  jT^-  +  5_. .  ..  mouth:  all 


IT 

MEAN  NUMBER 
Lfc  0 

OF  HOURS  WITH 
Lf  32  GE  65 

TEMPERATURES  deg  f 
GE  80  GE  93 

TOTAL 

HOURS 

*  >9 

455 

4538 

616 

2 

0 

10959 

J  r>  •> 

813 

4771 

423 

1 

0 

10959 

t  ■  ) 

871 

468  1 

F6S 

2 

0 

10959 

4 

351 

4026 

1915 

161 

1 

10959 

" 

99 

3421 

2802 

523 

19 

10959 

•  } 

87 

3.38a 

2864 

571 

27 

10959 

? 

19  8 

3789 

2153 

257 

12 

10957 

t 

351 

4263 

1068 

28 

0 

10956 

i 

26C5 

32  763 

12402 

1585 

59 

87687 

OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FRQ'1  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  number:  727435  STATION  NAME  t  K.  I.  SAWYER  AF5  MI  PERIOD  OF  PECORD:  AUG  1 

L  ST  TO  UTC :  +  5  MONTH:  JAN 


HOURS 

MEAN 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

L  ST 

DEVIATION 

Of  s 

LE  3  2 

GF  50 

GF  67 

GE  73  GE 

00-02 

rr.c 

11. BO 3 

0  30 

920 

0 

0 

0 

33-05 

10.5 

11.026 

920 

924 

0 

0 

0 

06-0« 

10.0 

12.352 

9  33 

919 

0 

0 

0 

09-11 

11.2 

11.353 

02  0 

9  1  8 

0 

0 

0 

12-14 

15.1 

0.966 

9  30 

BO  7 

0 

3 

0 

1F-I7 

15.0 

9. 790 

0  3  3 

p  n  3 

0 

0 

0 

18-20 

13.5 

10. 700 

9  33 

900 

0 

0 

0 

71-23 

It.:* 

11.434 

o  n 

913 

0 

0 

0 

ALL 

HOURS 

12.4 

11.443 

74  3  h 

7293 

0 

3 

0 

month: 

FEB 

00-02 

13.3 

12.957 

<>49 

813 

0 

0 

0 

03-05 

1 2 . 3 

13.336“ " 

f >  4  ) 

6 1  2 

0 

0 

0 

06-OB 

11.7 

13.591 

cl  4  9 

317 

0 

0 

0 

09-11 

14. 3 

12.640 

64- 

798 

0 

0 

0 

12-14 

15.3 

10.069 

64  9 

74  3 

0 

0 

'O 

15-17 

1  3.  7 

10.716 

6  A  0 

732 

0 

0 

0 

18-2C 

17.4 

11 .4" 6 

!!4  0 

772 

0 

0 

3 

21-23 

1 5 . 0 

'  l2.f  7-1 

a40 

303 

0 

0 

0 

ALL 

HOURS 

15.  J 

12.631 

6701 

6200 

0 

0 

0 

WET  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


AT  I  QN  NAME: 
,T  TO  UTC :  + 

K.  I.  SAWYER  AF?  MI 

6 

PER  1 00 
MONTH: 

OF  record:  AIJG  78 
JAN 

-  JUL 

88 

TOTAL 

OF  S 

MEAN 

NUMBER 
LE  32 

OF  HOURS 
GE  50 

WITH 
GF  67 

TEMPERATURES 
GE  73  GE 

OEG  F 
80 

TOTAL 

HOURS 

930 

920 

0 

0 

0 

0 

930 

929 

926 

0 

0 

0 

0 

929 

930 

' 

919 

0 

0 

0 

0 

930 

929 

918 

0 

0 

0 

0 

929 

930 

897 

0 

0 

0 

0 

930 

93  0 

883 

0 

0 

0 

0 

930 

9  30 

909 

0 

0 

0 

0 

930 

9  30 

91-3 

0 

0 

0 

0 

930 

7  A  38 

7293 

0 

0 

0 

0 

74  38 

month: 

FEB 

C^Q 

813 

0 

0 

0 

0 

849 

o  4  ^ 

612 

0 

0 

0 

0 

849 

64  9 

617 

0 

0 

0 

0 

849 

84  H 

798 

0 

0 

0 

0 

848 

v>4 

74} 

0 

0 

0 

0 

849 

84  9 

732 

0 

0 

0 

0 

849 

8  49 

772 

0 

0 

0 

0 

849 

sir 

603 

0 

~D 

. r>~  " 

nr 

~W«T 

6791 

_ _  _ _ .....  _ 

6290 

0 

0 

0 

0 

6791 

-  5  -  2  -  1 


E 


4- 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
~  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBERS 

727435  STATION  NAME  S 

LST  TO  UTCS  + 

K.  I.  SAWYER  AF8  Ml 

5 

PERIOD 

MONTHS 

OF  RECORDS 
MAR 

AUG  78 

HOURS 

MEAN 

STANDARU 

TOTAL 

MEAN 

NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG 

LST 

DEVIATION 

03  S 

LE  32 

GE  50 

GE  6  7 

GE 

73  GE 

30 

•  •  • 

00-02 

?r.T 

10.475 

930 

332 

0 

0 

0 

0 

03-05 

20.3 

11.035 

930 

. 

64  8 

0 

0 

0 

0 

06-OB 

19.7 

11.238 

930 

846 

0 

0 

0 

0 

09-11 

23.5 

9.614 

930 

732 

0 

0 

0 

0 

12-  1 A 

26.5 

8.9C5 

930 

703 

5 

0 

0 

0 

15-17 

27.2 

9.915 

9  30' 

693 

6 

0 

0 

0 

13-20 

25.5 

8.976 

9  30 

74  9 

3 

0 

0 

0 

21-23 

23.1 

9. 719 

930 

•  - . 

902 

1 

0 

0 

0 

ALL 

HOURS 

23.4 

744  0 

6245 

15 

0 

0 

0 

MONTHS 

APR 

00-02 

31.8 

8.319 

900" 

512 

2° 

0 

0 

0 

03-05 

30.  « 

8.410 

900 

549 

19 

0 

0 

0 

06-03 

31.3 

6.263 

900 

532 

20 

0 

0 

0 

09-11 

35.9 

8.469 

900 

324 

63 

0 

0 

0 

12-14 

38.2 

9.133 

900 

259 

110 

2 

0 

r\ 

15-1  7 

33.4 

9.271 

900 

245 

112 

1 

0 

0 

18-20 

36.4 

9.057 

900 

. . 

332 

83 

0 

0 

0 

21-23 

33.5 

3.610 

900 

441 

45 

0 

0 

0 

ALL 

HOURS 

34.5 

9.170 

7200 

3194 

486 

3 

0 

0 

E  -  5  -  2  - 


2 


I 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  "HOURLY  OBSERVATIONS 


I  on  name: 

TO  UTC 5  + 

K.  I.  SAWYER  AFB  Ml 

5 

PERIOD 

month: 

OF  RECORD: 
MAR 

AUG  78 

-  JUL 

83“ 

THTAL 

fill  3 

MEAN 

NUMBER 
LE  32 

OF  HOURS 
GE  60 

WITH 
GE  67 

TEMPERATURES 
GE  73  GE 

DEG  F 
80 

TOTAL 

HOURS 

OOO 

332 

0 

0 

0 

0 

930 

9  30 

BAB 

0 

0 

0 

0 

930 

,0 

0 

, 

846 

0 

0 

0 

0 

930 

9  30 

7-32 

0 

0 

0 

0 

930 

■>30 

703 

5 

0 

0 

0 

930 

930 

683 

6 

0 

0 

0 

930 

•■09 

749 

3 

0 

0 

0 

930 

930 

302 

1 

0 

0 

0 

930 

0  4.4,  3 

62  46 

15 

0 

0 

0 

7440 

month: 

APR 

-no 

512 

29 

0 

0 

0 

900 

99  3 

549 

19 

0 

0 

0 

900 

^*00 

532 

20 

0 

0 

0 

900 

■)  00 

" 

324 

63 

0 

0 

0 

900 

3  3  3 

259 

110 

2 

0 

0 

“  900 

9  Co 

245 

112 

1 

0 

0 

900 

90  0 

332 

83 

0 

0 

0 

900 

590 

441 

45 

0 

0 

0 

900 

7200 

.  .  .  -  -  - 

3194 

466 

3 

0 

0 

7200 

E  - 


5  -  2 


2 


OPJR AT ING^ LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBERS  727435  STATION  NAME!  K.  I.  SAWYER  AF3  MI  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  73  - 


- - - 

LST 

TO  UTC!  +  5 

. .  . 

MONTH: 

MAY 

HOURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

03  S 

MEAN  NUMBER 
LE  32 

OF  HOURS 
r.E  50 

1  WITH  TEMPERATURES  DE 
GE  67  GE  73  GE  80 

00-02 

40.7 

9.182 

930 

197 

177 

0 

0 

C 

03-05 

39.6 

9. 1 94 

9  30 

232 

157 

0 

0 

c 

06-0H 

41.3 

3.794 

930 

133 

195 

1 

0 

a 

09-11 

47.  1 

3.790 

930 

34 

355 

16 

0 

0 

12-14 

49.1 

9.200 

930 

21 

4  38 

30 

2 

0 

15-17 

49.1 

9.393 

930 

20 

420 

26 

s 

0 

18-20 

46.9 

-777R-— 

930 

39 

354 

~nr 

0 

0 

21-23 

4  3.3 

9.190 

9  3C 

116 

246 

2 

0 

3 

ALL 

HOURS 

44.7 

9.791 

7440 

792 

7  342 

90 

7 

0 

MONTH: 

JUN 

00-02 

49.5 

3.299 

'  900 

8 

443 

17 

0 

0 

03-05 

43.2 

3.403 

900 

25 

39  3 

7 

0 

0 

06-08 

50.5 

7.566 

900 

4 

472 

a 

0 

0 

09-11 

55.1 

7.300 

900 

0 

696 

7B 

3 

0 

12-14 

56.3 

7.392 

900 

9 

756 

97 

12 

0 

15-17 

56.7 

7.361 

900 

0 

739 

98 

19 

0 

13-20 

55.1 

7.539 

900 

0 

665 

79 

11 

0 

71-2? 

5T79 

7.  762 

97T3 

1 

535 

35 

0 

0 

ALL 

- .  — - - 

- - -  - — . 

HOURS 

53.0 

3.  354 

7200 

38 

4704 

419 

45 

0 

E  -  5  -  2 


3 


( 


I 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


ION  name: 
TO  utc:  + 

K.  I.  SAWYER 
5 

AF3  MI 

PERIOO 

MONTH: 

OF  RECORD 
MAY 

:  AUG 

78 

-  JUL 

88 

TOTAL 

08S 

MEAN  NUMBER 
LE  32 

OF  HOURS 
GE  50 

WITH  TEMPERATURES 
GE  67  GE  73  GE 

DEG  F 
80 

TOTAL 

HOURS 

930 

197 

177 

0 

0 

0 

930 

9  30 

23  2 

157 

0 

0 

0 

930 

9  30 

133 

195 

1 

0 

0 

930 

930 

34 

355 

i6 

0 

0 

9to~~ 

930 

21 

438 

30 

2 

0 

930 

93  0 

20 

420 

26 

5 

0 

930 

930 

39 

354 

15  ~ 

0 

0 

”9  TO 

930 

116 

246 

2 

0 

0 

930 

7940 

792 

2342 

90 

7 

0 

7440 

month: 

JUN 

9  00 

8 

44  9 

i? 

0 

0 

900 

900 

25 

393 

. '  7  . "  ' 

0 

0 

907T" 

900 

' 

4 

472 

9 

0 

0 

900 

900 

0 

696 

78 

3 

0 

900 

900 

9 

756 

97 

12 

0 

"9M 

900 

-  -  -■■■ 

0 

739 

98 

19 

0 

900 

900 

0 

665 

79 

11 

0 

900 

T 

■T3T' 

35 

0 

~ 0 - 

— 900 

7200 

38 

4704 

419 

45 

0 

7200 

WET  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OsSERVATI OnS 


OPERATING  LOCATION  "A" 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K .  I.  SAWYER  AFB  Ml  PER  lOl)  OF  ReCORQ:  AUG  7 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH!  JUL 


HOURS 

MEAN 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

LST 

DEVIATION 

08  S 

LE  32 

GE  50 

GF  67 

GE  73  GE 

00-02 

56.2 

7.160 

930 

-g- 

“ . 752 

61 

3 

03-05 

54.7 

7.447 

930 

0 

702 

35 

2 

06-08 

56.8 

6.667 

930 

9 

793 

59 

3 

09-11 

61.7 

5.955 

930 

0 

910 

184 

25 

12-14 

63.4 

6.006 

930 

0 

920 

289 

51 

15-17 

63.4 

6.025 

930 

0 

919 

287 

56 

18-20 

62.0 

6.334 

926 

0 

901 

237 

40 

21-23 

59.0 

6.665 

927 

0 

846 

129 

13 

ALL 

HOURS 

59.6 

7.  318 

7435 

0 

6743 

1281 

197 

MONTH!  AUG 


00-02  55.5 .  7.222  '  930 .  0  735  43  0 

03-05  54.4  77402  93C  0  669  29  0 

06-03  55.1  7.013  930  '  ~  0  724  31  0 

09-11  59.7  5.956  930  '  ~~  0  883  115  14 

12-14  6174  67161  930  '  0 . “  896  191  25 

15-17  61.6  6.139  930  0  898  218  30 

18-20  60  71  67255“  929  '  0  879  153  lo 

‘  21-23  5774  67660  930  0  811  75  3 

ALL  “  ' 

HOURS _ 58. 2 _ 7.178 _  7439 _  0  6495  850  88 


E 


5-2 


4 


t 

WET  BULB 

TEMPERATURE 

SUMMARY 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

i  NAME: 
UTC :  ♦ 

K. 

5 

I.  SAWYER  AFB 

MI 

PERIOD 

MONTH! 

OF  RECQRO :  AUG  78 
JUL 

JUL  88 

!T  AL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG 

F  TOTAL 

•<S 

'  •  • 

LE  32 

GE  50 

GE  67 

CE  73  GE 

80 

HOURS 

1  To  ~ 

0 

752 

61 

3 

( f 

"  930 - 

>  30 

0 

702 

35 

2 

0 

930 

1  5  0 

0 

793 

59 

3 

0 

930 

'30 

0 

910 

184 

29 

0 

930 

— 

-  -  .. 

0 

920 

289 

51 

2 

930 

1 9 

. . ""  " 

0 

919 

287 

56 

1 

930 

i,?h 

0 

901 

237 

40 

0 

923 

i  >  7 

. . ' 

0 

846 

129 

13 

0 

927 

0 

6743 

1281 

197 

3 

7435 

. . . . — 

- .  -  ' 

MONTH: 

AUG 

Ml 

0 

735 

43 

0 

0 

930 

1  f; 

0 

669 

29 

0 

0 

93£T 

in 

0 

724 

31 

0 

0 

930 

.n 

0 

983 

115 

14 

0 

930 

0 

896 

131 

25 

0 

930 

1  > 

0 

398 

218 

30 

0 

930 

?  i 

0 

879 

153 

16 

0 

929 

VO 

0 

811 

75 

3 

0 

.  930 

A  J 

0 

6495 

850 

80 

0 

7439 

1  _  : 

E  -  5  -  2  - 

4 

f 


OPERATING 

LOCATION  "A" 

WET  BULB 

TEMPERATURE 

SUMMARY 

USAFETAC. 

ASHEVILLE  NC 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER: 

727535  STATION  NAMES  K.  I. 

LST  TO  UTCS  +  5 

SAWYER  AFB 

MI 

PERIOD 

MONTHS 

OF  RECORDS  AUG  73 
SEP 

HOURS 

MEAN 

STANDARO 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  0 

LST 

DEVIATION 

G8S 

LE  32 

GE  50 

GE  67 

GE  73  GE  8 

00-02 

53. 8  ' 

8.551 

900 

2T-  ■ 

5  22 

\Z 

0 

03-05 

53.0 

8.695 

900 

38 

396 

7 

0 

06-08 

59.0 

8.530 

900 

37 

373 

8 

0 

00-11 

52.3 

7.355 

900 

0 

559 

33 

0 

12-15 

55.5 

7.916 

900 

0 

633 

72 

13 

15-17 

55.7 

7.963 

900 

0 

65  7 

77 

17 

13-20 

52.5 

7.971 

900 

0 

559 

55 

7 

21-23 

59.9 

8.212 

900 

7 

558 

20 

0 

ALL 

HOURS 

51.1 

9.535 

7200 

109 

5037 

273 

37 

MONTHS 

OCT 

00-02 

38.0 

8.158 

930 

263 

96 

0 

0 

03-05 

37.3 

9.118 

929 

303 

82 

0 

0 

06-08 

36.9 

8.070 

9  30 

303 

81 

0 

0 

09-11 

50.5 

7.232 

930 

123 

113 

0 

0 

12-15 

52.8 

7.552 

930 

69 

179 

0 

0 

15-17 

52.8 

7.575 

930 

69 

185 

0 

0 

18-20 

50.6 

7.617 

930 

127 

129 

0 

0 

n-zT~ 

38. 

7.955 

ms 

99 

7> 

'  TT“ 

ALL 

HOURS 

39.7 

9.108 

7539 

1573 

965 

0 

0 

5-2 


5 


/ 


NAME  :  K 
Jj  T  C  :  ♦  8 


4L 


0 

[)■> 

"0 

"1 


H) 


r  > 


_ WET  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SAMYER  AFB  MI  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  73  -  JUL  88 

MONTH!  SEP 


MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  DEG  F  TOTAL 


LE  32 

GE  80 

GE  67  GE 

73 

GE  80 

HOURS 

27 

422  " 

ii 

0 

0 

970“ 

38 

396 

7 

0 

0 

900 

37 

373 

8 

0 

0 

900 

0 

'889' 

33  ~ 

0 

0 

900 

0 

633 

72 

13 

0 

900 

0 

647 

77 

17 

0 

900 

0 

889 

44 

7 

0 

70  0 

7 

448 

20 

0 

0 

900 

109 

4037 

273 

37 

0 

7200 

^0 

! 

>  ) 

)■; 


\  'i 


'  ) 


M 


Vi 

3.9 


MONTH:  OCT 
268  96  0 

303  «2  0 

303  81  0 

128  113  0 

“69 - 179'  0 

69  188  0 

1 ZT  129  0 

775 - W - 7  " 


0 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

7F 


0  ““  930 

0 .  979' 

0  930 

0  930 

- — ~  930  ' 

0  930 

"  0  930 

"  "0 - - 930 — 


59 


1473  964  000  7439 


E  -  5  -  2  -  8 


k 


OPERATING 

LOCATION  ''A" 

WET  BULB  TEMPERATURE 

SUMMARY 

OF  RECORD: 
NOV 

AUG  78 

USAFETAC, 

ASHEVILLE  NC 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

station  number: 

727435  STATION  NAME*. 

LST  TO  UTC :  + 

K.  1. 

5 

SAWYER  AF3  Ml 

PERIOD 

month: 

HOURS 

MEAN 

STANOARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  D 

1ST 

DEVIATION 

08  S 

LE  32 

GE  50 

GE  67 

GE 

73  GE  3< 

00-02 

29.1 

3.R41 

900 

6  37 

15 

0 

0  > 

03-05 

27.6 

"9.285  " 

'  900 

654 

15 

0 

0 

06-09 

2  7~1 

9.585 

900 

— 

665 

15 

0 

0 

09-11 

~297C~ 

3.930 

900 

— 

625 

14 

0 

0 

12-14 

31.  7 

3.432 

900 

52B 

23 

0 

0 

15-17 

71.9 

"8.446 

900 

524 

21 

0 

0 

19-20 

""29  78" 

3.  392 

900 

5  94 

16 

0 

0 

21-23 

23.4 

3.694 

900 

617 

14 

0 

0 

ALL 

HOURS 

29.2 

_  9.020 

7200 _ 

— 

4834 

133 

0 

0 

-  -  ■ 

month: 

DEC 

00-02 

17.7 

10.826 

930 

873 

3 

0 

0 

03-05 

1  7*.  0~ 

11.130 

930 

— 

886 

3 

0 

0 

06-09 

16.5 

11.520 

928 

834 

4 

0 

0 

09-11 

17.6 

10.949 

930 

885 

3 

0 

0 

12-14 

To  ."o" 

9.189 

92  9 

. 

"943 

4 

0 

0 

15-17 

21.2 

"9.085 

930 

'  - - - 

844 

4 

0 

0 

18-20 

"  19.1 

9. 35  3 

~  9  30" 

871 

3 

0 

0 

21-73 

17.0 

10.318 

930 

-  - - 

873 

3 

0 

0 

ALL 

-  - . . 

— 

— 

HOURS 

18.5 

10. 507 

7436 

6969 

27 

0 

0 

WET  BULB  TEMPERATURE 

SUMMARY 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  names 
lST  TO  UTC ♦ 

K.  I,  SAWYER  AF3  Ml 

5 

PERIOD 

month: 

OF  RECORDS  AUG  78 
NOV 

-  JUL 

88 

)  TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

y:  06  s 

LE  32 

GE  50 

GE  67 

GE  73  GE 

80 

HOURS 

l  900 

637 

15 

0 

0 

0 

900 

">  900 

654 

15 

0 

0 

0 

900 

3  900 

665 

15 

0 

0 

0 

900 

1  900 

625 

14 

0 

0 

0 

900 

'  900 

52  B 

23 

0 

0 

0 

900 

j.  900 

524 

21 

0 

0 

0 

900 

900 

584 

16 

0 

0 

0 

900 

.  900 

617 

14 

0 

0 

0 

900 

7200 _ 

4834 

133 

0 

0 

0 

7200 

MONTHS 

DEC 

930 

873 

3 

0 

0 

0 

930 

930 

886 

3 

0 

0 

0 

930 

926 

884 

4 

0 

0 

0 

928 

»  9  30 

885 

3 

0 

0 

0 

930 

92  3 

646 

4 

0 

0 

0 

928 

930 

844 

4 

0 

0 

0 

930 

s  9  30 

671 

3 

0 

0 

0 

930 

930 

678 

3 

0 

0 

0 

930 

7436 

6969 

27 

0 

0 

0 

7436 

OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER! 

727435  STATION  NAME: 

LST  TO  UTC!  + 

K.  I.  SAWYER 
5 

AF3  MI 

PERIOD 

MONTH! 

OF  RECORD!  AUG  1 

ALL 

HOURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

04  S 

MEAN  NUMBER 
LE  32 

OF  HOURS 
GF  60 

WITH 
GF  67 

TEMPERATURE' 
GE  73  GE 

00-02 

34.9 

13.191 

10959 

603  7 

2677 

133 

3 

93-06 

33.5 

19.152 

10957 

62  71 

2436 

78 

2 

06-08 

33.9 

19.944 

10957 

6140 

2677 

107 

3 

09-11 

37.4 

19.516 

10957 

4494 

3601 

426 

46 

12-19 

40.1 

19.491 

10957 

4063 

3964 

671 

103 

16-17 

40.3 

13.370 

10959 

4005 

3951 

70  7 

127 

13-20 

33.3 

IB. 676 

10966 

4333 

3592 

528 

74 

21-23 

35.9 

13.432 

10946 

4759 

3  04“ 

261 

16 

ALL 

HOUKS_ 

36.7 

19. 772 

37656 

37237 

25946 

2916 

374 

) 

) 

I 

I 


ION  'JAMES 

T 3  UTC:  ♦ 

kV 

5 

MET  3UL3  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

friAWYER  AE *3  M  I  PER  1 00 

MONTHS 

OF  RECORDS  AUG  78 
ALL 

-  JUL 

88 

T  ~  T  A  L 

MEAN 

NUMBER 

OF  HOURS 

NITH 

TEMPERATURFS 

DEG  F 

TOTAL 

J5  3 

LE  32 

GE  50 

GE  67 

GE  73  GE 

80 

HOURS 

109*0 

5087 

2677 

138 

3 

0 

10959 

i  _'9*  7 

52  71 

2436 

78 

2 

0 

1095  7 

l'i  9*7 

5160 

2677 

107 

3 

0 

10957 

l')-o7 

....  -  - - 

" 

44  R4 

3601 

426 

46 

0 

10957 

Vl'l7 

4068 

3964 

671 

103 

2 

10957 

i  0  JS-) 

4005 

3351 

70  7 

127 

1 

10959 

.  .4*6 

.  . . 

4383 

3592 

628 

74 

0 

10956 

:  >  ji;-> 

4730 

3043 

261 

16 

0 

10956 

■  76*-! 

37237 

25946 

2916 

374 

3 

37658 

OPERATING  LOCATION  "A”  DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC"  FRO  HOURLY  OBSERVATIONS 


stat ion 

NUMBER : 

727535  S  T  A  T  I  ON  NAMES  N.  I.  SAWYER  AFS  MI 

_  LST  TO  UTCS  +  5 

PERIOD 

MONTHS 

OF  RECORDS  AUG  73 
JAN 

HOURS 

L  ST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL  mean 

OSS 

NUMBER 
LE  27 

OF  HOURS 
GF  37  L 

WITH 

E  55 

TEMPERATURES 
GE  65 

00-0? 

5.2 

~  '“157255“ 

930 

883 

0 

930 

0 

03-05 

5.7 

15.333 

92° 

396 

1 

929 

0 

05-03 

5.2 

15.3  75 

9  30 

.395 

3 

930 

0 

09-U 

c.2 

15. 30C 

92  7 

89  3 

1 

929 

0 

12-15 

6.2 

12.853 

o;v; 

•380 

0 

930 

0 

1  c  -  1  7 

B.  3 

12. 335 

)  n 

8  76 

0 

930 

0 

1  p-?o 

7.0 

13. 51 2 

9  30 

0 

930 

0 

21-23 

5.  i 

1 3 .  n  3  6 

9?') 

3n9 

0 

930 

0 

ALL 

HOIPS 

6.1 

13.961 

75  3-j 

7095 

5 

7538 

0 

MONTHS 

FEB 

oo-o? 

7.  3 

15.276 

B/.9 

75  3 

3 

«59 

0 

O 

1 

r*1 

O 

7.0 

~  15.595 

'  855 

765 

5 

859 

0 

Ob-OF. 

6.3 

15.906 

84^ 

770 

6 

,359 

0 

09-11 

3.6 

15.667 

PA  < 

753 

5 

853 

0 

12-15 

11.3 

13.196 

Qvl 

755 

7 

859 

0 

15-17 

11.6 

1  3.067 

8A<> 

751 

6 

859 

0 

18-20 

10.7 

13.639 

359 

756 

8 

B59 

0 

?l-23 

972 

177  61  5 

E  5  9 

753 

6 

859 

0 

ALL 

HOURS 

9.  1 

15.662 

6  791 

6035 

4b 

6791 

0 

OEM  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
~T*OM"  HOURLY  OBSERVATIONS 


TAfiON  NAMrr-N.'l.'TAMYER  AFft  MI  . '  "  PERIOD  OF  RECORDS  AUG  18  -  JUL  88 

bT  TO  UTCS  ♦  5 _  MONTHS  JAN 


total 

03  S 

MEAN  NUMBER 
LE  27 

OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  OEG  F 
GE  37  LE  55  GE  65 

TOTAL 

HOURS 

rst- 

~  H83 

0 

930 

0 

930 

9  ?  0 

396 

1 

929 

0 

929 

4  30 

80S 

3 

930 

0 

930 

9?  ) 

893 

1 

929 

0 

929 

939 

830 

0 

930 

0 

930 

?  3  0 

876 

0 

930 

0 

930 

p  'jo .  '  ~  ~ 

832 

0 

930 

0 

930 

030 

989 

0 

930 

0 

930 

743;; 

7094 

5 

743e 

0 

7439 

1 

MONTH 

s  FEB 

738 

3 

849 

0 

849 

fv4>7  . 

764 

5 

349 

0 

849 

'\<*0 

770 

6 

349 

0 

949 

793 

5 

849 

0 

849 

^  <*r‘_  ^ 

744 

7 

349 

0 

849 

741 

6 

849 

0 

849 

349 

746 

8 

849 

0 

349 

P'49 

793 

6 

849 

0 

849 

6741 

6034 

4b 

6791 

0 

6791 

5 


3 


I 


OPERATING  LOCATION  "A" 
(JSAFETAC,  ASHEVILLE  NIC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

numpcr: 

727436  STA 

LST 

HON  NAMFs 
TO  UTC:  + 

K.  I.  SAWYER 
5 

AF3  Ml 

PERIOD 

MONTHS 

OF  RECORDS  AUG 
MAR 

HOURS 

LST 

MEAN 

STANOARO 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

- . - . 

MEAN 

NUMBER 
LE  27 

OF  HOURS 
GE  37  1 

WITH 
LF  55 

temperature: 

GE  65 

“56^02  "" 

16.5 

12.505 

930 

757 

23 

930 

0 

03-05 

15.7 

13.1 90 

930 

-  ’  - - -  • 

- - 

774 

20 

930 

0 

06-03 

15.1 

13.521 

9  30 

775 

12 

930 

0 

09-  1 1 

17.3 

11.727 

930 

733 

19 

930 

0 

12-14 

13.9 

11.114 

930 

734 

33 

930 

0 

15-17 

19.2 

10.366 

930 

741 

47 

930 

0 

13-20 

IB. 9 

11.015 

930 

733 

40 

930 

0 

21-23 

17.  3 

11.772 

930 

745 

29 

930 

0 

ALL 

HOURS 

17.5 

12.103 

7440 

5992 

223 

7440 

0 

MONTHS 

APR 

00-02 

27.6 

9.904 

900 

492 

155 

900 

6 

03-05 

26.5 

9.904 

900 

511 

141 

900 

0 

06 -0« 

P.7.0 

9.713 

900 

477 

136 

900 

0 

09-11 

23.9 

9.047 

90C 

430 

1  86 

393 

0 

12-14 

29.  1 

10. 31 7 

900 

4  32 

no 

890 

0 

16-17 

23,6 

10.435 

900 

4  55 

177 

638 

0 

18-20 

27.3 

10.639 

900 

459 

170 

333 

0 

21-23 

27.6 

10. 312 

90-T 

A  66 

170 

391 

o 

ALL 

HOURS 

27.0 

10.209 

72C0 

3722 

1317 

7150 

0 

3EW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


ON  NAMC:  K . 

[.  SAWYER  AF3  Ml 

PER  1 00 

OF  RECORO:  AUG  78  -  JUL 

38 

|  UTC:  ♦  5 

.  -  .  . 

munTh: 

MAR 

T  IT AL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

,  <  ‘  J 

LE  27 

G£  37 

LE  55 

GE  65 

HOURS 

TOO 

787 

23 

930 

0 

430 

7  30 

774 

20 

930 

0 

930 

no 

775 

12 

930 

0 

930 

>V) 

_  733 

19 

930 

0 

“930 

734 

33 

930 

0 

930 

“30 

741 

47 

930 

0 

930 

no 

733 

40 

930 

0 

930 

>  j  *> 

745 

29 

930 

0 

930 

7  V  4  0 

1. . . . .  „  .T.  -  .7 

_  _ _ _ _ 599  2 

228 

7440 

0 

7440 

month: 

APR 

* ) 

492 

155 

900 

0 

900 

,  no 

511 

141 

900 

0 

WO 

'S  *« 

477 

1 3b 

900 

0 

900 

7“; * 

430 

186 

893 

0 

900 

00 

43? 

1  BO 

890 

0 

400 

» 1  } 

455 

177 

838 

0 

900 

,r, 

459 

170 

898 

0 

900 

466 

170 

wi 

.  0  ■ 

‘  WO 

nc  0 

3722 

1317 

7150 

0 

7200 

I 


OPERATING  LOCATION  »A"  dew  point  temperature  summary 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  '  "  "  “  ^  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  727A35  STATION  NAMC :  K.  I.  SAWYER  AFB  Ml  PERIOD  OF  RECORO:  AUG  7 

LST  TO  UT C :  +  5  MONTH:  MAY 


HOURS 

MEAN 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

LST 

DEVIATION 

04  S 

LE  27 

GE  3  7 

LE  55 

GE  65 

00-02 

36.2 

'  1 0.~7T1 - 

930 

217 

A39 

901 

0 

03-05 

35.7 

"  10.593 

9  30 

216 

A  2  9 

906 

0 

06-06 

37.3 

10.232 

930 

1  73 

A7a 

998 

0 

09-11 

39.0 

11.055 

930 

160 

k3A 

972 

7 

12-  1 A 

39.1 

11.605 

930 

169 

513 

962 

10 

15-17 

33.3 

11.975 

930 

132 

A97 

9  AA 

11 

16-20 

39.0 

1  1.969 

9  30 

20A 

A  .9  7 

9A9 

8 

21-23 

37. A 

11.160 

930 

212 

A  72 

882 

3 

ALL 

HOURS 

37.7  __ 

_  11.255 

7  A  AO  _ 

1533 

36  AA 

701A 

39 

MONTH: 

JUN 

00-C2 

A5.9 

9.3A6 

900 

16 

7A0 

755 

21 

03-05 

A  6.2 

9.2A7 

900 

23 

717 

770 

10 

06-06 

A6.7 

6.  A93 

900 

A 

783 

753 

12 

09-11 

A3. 3 

9.  157 

900 

A 

801 

695 

A  l 

12-1A 

A3.  A 

0.526 

900 

9 

793 

677 

AA 

15-17 

A  9.0 

' 9.719 

"  900 

12 

783 

692 

AA 

13-20 

A7.  A 

9.931 

900 

23 

767 

70A 

51 

21-23 

A6.<» 

9.2  26 

900 

12 

778 

731 

3A 

ALL 

— 

HOURS 

A  7 , 1 

9.A27 

7200 

102 

6162 

5777 

257 

I 


E  -  5 


3 


3 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 

from  hourly  Observations 


— 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD 
MAY 

N  NAME!  K.  I.  SAWYER  ArO  Ml 

UTC:  *5 

:  AUG  78  -  JUT 

M" 

?TAL  MEAN 

> ' :  >  3 

NUMBER 
LE  27 

OF  HOURS 
G£  37  1 

WITH 
LE  55 

TEMPERATURES  OEG  F 
CE  65 

TOTAL 

HOURS 

ViO 

217 

"439 

901 

0 

930 

•  30 

216 

429 

906 

0 

930 

■’»  3  0 

1  70 

474 

898 

0 

930 

>30' 

160 

934 

872 

7 

930 

no 

169 

513 

862 

10 

930 

0  30 

192 

497 

344 

11 

930 

.3  0 

'204 

4.97 

849 

'  " 

8 

930 

133 

212 

472 

882 

3 

930 

'’44.) 

1933 

3944 

7014 

39 

7440 

MONTH: 

JUN 

•<00 

16 

740 

755 

21 

900 

MOO"" 

20  ' 

717 

770 

10 

900 

Kir 

4 

783 

753 

12 

900 

»oo 

4 

801 

695 

41 

900 

ooo  . " . 

9 

793 

677 

44 

900 

»;r, 

12 

783 

692 

44 

900 

>00 

23 

767 

704 

51 

900 

30  J 

12 

778 

731 

34 

900 

7300 

102 

6162 

5777 

t  •  •  •  * 

257 

7200 

OPERATING  LOCATION ^A" 
USAFETAC.  ASHEVILLE  NC 


DEM  POINT  TEMPERATURE  SUMMARV 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

number: 

727438  STATION  NAMF! 

LST  TO  UTC: + 

K.  I.  SAMYER 
5 

AFB  MI 

PERIOD 

MONTH: 

OF  record:  aug 

JUL 

HOURS 

MEAN 

STANDARO 

TOTAL 

MEAN 

NUMBER 

OF  HOURS 

MITH 

TEMPERATURE 

LST 

DEVIATION 

oes 

LE  27 

OF  37  1 

LE  55 

GE  65 

00-02 

53.6 

7.863 

930 

‘  0 

912 

546 

66 

03-05 

52.6 

3.074 

930' 

0 

904 

564 

49 

06-08 

54.2 

7.391 

930 

0 

920 

504 

71 

09-11 

56.2 

7.  350 

933 

0 

926 

411 

120 

12-14 

56.3 

7.631 

930 

0 

928 

420 

146 

18-17 

56.2 

7.338 

930 

0 

923 

425 

142 

18-20 

56.9 

8.029 

928 

0 

919 

426 

142 

21-23 

55.2 

7.632 

927 

0 

920 

674 

114 

ALL 

HOURS 

55.0 

7.874 

74  35 

0 

7352 

3770 

8  50 

MONTH; 

AUG 

00-02 

53.5 

8.018 

9  30 

0 

902 

540 

74 

03-05 

52.6 

3. 22  3 

930 

0 

897 

561 

61 

05-08 

53.2 

7.859 

930 

-  -  ' 

1 

909 

546 

59 

09-11 

55.5 

7.508 

930 

0 

919 

455 

105 

12-14 

68.6 

7 ,  J  30 

9  30 

0 

920 

450 

124 

15-17 

55.5 

8.066 

930 

' 

2 

918 

461 

131 

18-20 

55.4 

7.793 

929 

1 

916 

462 

115 

21-23 

84.7 

7.T2T 

933 

- g--. 

914 

491 

92 

ALL 

HOURS 

54.5 

7.989 

7439 

4 

7295 

3966 

761 

OEWJHHNT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


ON  NAME:  K. 

)  UTC:  +_  5 

I.  SAWYER  AFB  MI 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD!  AUG  78  -  JUL 
JUL 

88 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

OB  S 

LE  2  7 

GE  37  LE  55 

GE  65 

HOURS 

930 

0 

912 

”  546 

66 

930 

930 

0 

904 

564 

49 

930 

93  3 

0 

920 

504 

71 

930 

33  3 

0 

926 

411 

120 

930 

930 

0 

928 

420 

146 

930 

9  30 

0 

923 

425 

142 

930 

9  2  8 

0 

919 

426 

142 

928 

7 

0 

920 

474 

114 

927 

7  <•  3  i 

_  _  0 

7352 

3770 

850 

7435 

MONTH: 

AUG 

)  3-3 

0 

902 

540 

74 

930 

3 

0 

897 

561 

61 

930 

3  39 

l 

909 

546 

59 

930 

T  3^ 

0 

919 

455 

105 

930 

J  JO 

3 

920 

450 

124 

930 

9  30 

2 

918 

461 

131 

930 

9  0  "> 

1 

916 

462 

115 

930 

9  3T 

....  -j- 

"  914 

491 

~  92  . 

930  “ 

A 


('4  39 


7295 


3966 


761 


7439 


1 


OPERATING  LOCATION  "A"  DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFB 

LST  TO  UTC*.  ♦  5 

MI 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  AUG  7 
SEP 

HOURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 
"  DEVIATION 

TOTAL 

06$  . 

MEAN  NUMBER 
LE  27 

OF  HOURS  WITH 
GE  37  LE  55 

TEMPERATURES 
GE  65 

00-02 

46.6 

9.232 

900 

T3 

749 

741 

13 

03-05 

46.0 

9.407 

900 

24 

735 

751 

12 

06-Ofi 

46  .T 

9.166 

900 

16 

746 

748 

14 

09-11 

4  9.7 

9.493 

900 

0 

836 

685 

33 

12-14 

49.0 

9.462 

900 

3 

810 

648 

57 

15-17 

49.  1 

9.346 

900 

0 

8  22 

66  2 

57 

13-20 

'48  .“5" 

9.019 

900 

o . 

81  8 

690 

39 

21-23 

47.3 

3.942 

900 

2 

792 

727 

21 

ALL 

HOURS 

47.7 

. . 9.244 

_  7200  _  _ 

58 

6298 

5652 

246 

MONTH: 

OCT 

00-02 

35.0 

9.313 

930 

204 

373 

911 

0 

0  3-05 

34.5 

97734 

929 

215 

366 

912 

0 

06-06 

34.2 

9.156 

930 

237 

352 

916 

0 

09-11 

36.3 

3.770 

930 

144 

442 

916 

0 

12-14 

36  .T 

9,583 

'  930  . 

1  66 

429 

913 

0 

lR- 1 7 

35.7 

9.710 

930 

137 

413 

912 

0 

16-20 

35 . 9 

9.230 

93G 

170 

395 

907 

0 

21-23  " 

35.4 

— 97235 

930 

180 

382 

907 

0 

ALL 

-  — ■* 

— 

-  --  . 

HOURS 

35.4 

9.329 

7439 

1503 

3152 

7294 

0 

I 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM" HOURLY  09SERVAT I ONS 


n  name:  k.  i.  sawyer  afb 

"mT 

""PERIOD 

OF  RECCFRd:  AUO  78  -  JOL 

88 

UTC :  ♦  5 

. . . 

month: 

SEP 

OTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  deg  f 

TOTAL 

OHS 

LE  27 

GE  37 

LE  55 

GE  65 

HOURS 

4  00 

- TJ - 

749 

741 

~ ”  TJ  “ - 

"TO  O  - 

900 

24 

735 

751 

12 

900 

i 

i 

o 

c 

T- 

16 

746 

748 

14 

900 

0 

836 

635 

33 

900 

iOO 

3 

810 

643 

57 

900 

0 

822 

662 

57 

900 

00 

0 

819 

690 

39 

900 

•00 

2 

782 

727 

21 

900 

58 

6298 

5652 

246 

7200 

MONTH: 

OCT 

.  •  . . 

204 

373 

911 

0 

930 

. ;  ) 

i 

215 

366 

912 

0 

930 

■  3  0 

237 

352 

916 

c 

930 

*  ‘‘if) 

144 

442 

916 

0 

930 

■  '  .) 

1 66 

429 

913 

0 

930 

.  »,) 

137 

413 

912 

0 

930 

170 

395 

907 

0 

930 

.  " 

130 

382 

90  7 

0 

930 

1503 

3152 

7294 

0 

74  39 

E  -  5  -  3  -  5 

I 


r 


OPERATING 

USAFETAC, 

LOCATION  "A" 
ASHEVILLE  NC 

DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER: 

727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFB 

. . .  LST  TO  UTC:  ♦  5 

MI 

PERIOD 

MONTH! 

OF  RFCORO: 
NOV 

AUG  78 

HOURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OHS 

MEAN  NUMBER 
LE  27 

OF  HOURS 
GE  37  1 

WITH  TEMPERATURES  0 
LE  55  GE  65 

00-02 

23.8 

10.402 

900 

576 

95 

900 

0 

03-05 

23.4 

1 0 . 694 

Too 

593 

80 

900 

0 

06-08 

23.1 

10.943 

900 

599 

eo 

900 

0 

09-n 

24.4 

10.350 

900 

567 

102 

399 

0 

12-1 A 

25.5 

10.183 

900 

544 

127 

897 

0 

15-17 

25.1 

10.320 

9C0 

54B 

no 

897 

0 

18-20 

24,4 

"i  6.T5b'- 

'  900  . 

857 

104 

898 

0 

21-23 

23.8 

10.223 

900 

583 

100 

900 

0 

ALL 

HOURS 

24.2 

10.466 

7200 

4567 

799 

7191 

0 

MONTH: 

DEC 

00-02 

12.8 

13.203 

9  3C 

830 

13 

930 

0 

03-05 

12.2 

1 1.4<33 

930 

832 

15 

928 

o 

06-08 

11.7 

13.798 

92H 

83  2 

13 

92« 

0 

09-11 

12.8 

13.194 

9  30 

819 

12 

930 

0 

12-14 

15.0 

1 1 . 844 

921 

801 

13 

928 

0 

15-17 

14.9 

11.932 

930 

803 

11 

930 

0 

18-20 

13.7 

12.34Q 

930 

820 

7 

930 

0 

21-21 

13.0 

TITS  43 

“973 

“  <72  3 

6 

930 

0 

ALL 

HOURS 

13.3 

12.867 

74  36 

6565 

90 

7434 

0 

E  -  5  -  3  -  6 

I 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FRQm  hourly  OBSERVATIONS 


iAME:  K.  I.  SAWYER  AFS  MI 

TC:  ♦  5 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  AUG  78  -  JUL 
NOV 

88 

■*.  L  MEAN 

NUM8ER 
LE  27 

OF  HOURS 
GE  37 

WITH 
LE  55 

TEMPERATURES  DEG  F 
GE  65 

TOTAL 

HOURS 

A 

576 

U 

900 

0 

90  0 

593 

80 

900 

0 

900 

599 

80 

900 

0 

900 

067 

102 

899 

0 

900 

» 

099 

127 

897 

0 

900 

593 

no 

897 

0 

900 

..  -  -  — . .  ■  - . — . 

607 

109 

898 

0 

900 

583 

100 

900 

0 

900 

9067 

793 

7191 

0 

7200 

month: 

DEC 

830 

13 

930 

0 

928 

-J  '  -  -  -  —  -  - 

3  32 . 

15 

928 

o' 

929 

832 

13 

92« 

0 

928 

319 

12 

930 

0 

928 

801 

13 

928 

0 

928 

' 

803 

11 

930 

0 

928 

' 

820 

7 

930 

0 

928 

a?  5 

6 

930 

0 

928 

6565 

90 

7939 

0 

7936 

E 


5 


3 


6 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

727A35  STATION  NAME: 

LST  TG  UTC:  ♦ 

K. 

5 

I.  SAWYER  AF3  Ml 

PFR 100 
month: 

OF  RECORO:  AUG  7f 
ALL 

HOURS 

LST 

MEAN 

STANOARO 

DEVIATION 

TOTAL 

OPS 

MEAN  NUMBER 
LE  27 

OF  HOURS 
GF  37 

WITH 
LE  55 

TEMPERATURES 
GE  65 

00-02 

30.  A 

20.008 

TO' 959~  ~ 

A7A6 

4404 

9833 

174 

03-05 

29.8 

2C.OA7 

10957 

A  BA  8 

4309 

9900 

132 

06-08 

30.0 

20. 593 

1095  7 

A  7  79 

4436 

9302 

156 

00-11 

3 1 .9 

“20. 509 

1096  7 

45  03 

47P3 

9A63 

306 

12-1 A 

32.3 

19.617 

10957 

4681 

4758 

9394 

381 

15-17 

32.7 

19.578 

10959 

ASA  7 

4707 

9420 

385 

13-20- 

32  .T 

19.3 6 A 

10956 

— 

460  5 

4631 

9463 

355 

21-23 

31.3 

20.012 

10956 

A  570 

4559 

9642 

264 

ALL 

HOURS 

31. A 

20.061 

37658 

i  •  •  1 

3717A 

36537 

76917 

2153 

( 


0 Erf  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


In'  name:  K.  I.'  SAWYER  AF3  MI'  ""  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  -  JUL  88 

'  utc:  ♦  5  month:  all 


PTAL 

’ 

MEAN  NUMBER 
LE  2  7 

OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  DEG  F 
Of  37  LE  55  GE  65 

TOTAL 

HOURS 

93  9  " 

4746 

4404 

9833 

174 

10959 

9  8  7 

4348 

4309 

9900 

132 

10957 

? r  7 

4779 

4436 

9302 

186 

10957 

v  7 

4503 

4783 

9463 

306 

10957 

9  6  7 

4481 

4758 

9394 

331 

10957 

JV-) 

4*>4  7 

4707 

9420 

385 

10959 

♦  :  •*» 

4  5  9  5 

4631 

9463 

355 

10956 

4670 

4559 

9642 

264 

10956 

N  r,  .j 


37174 


36837  76917 


2183 


37683 


OPERATING  LOCATION  "A"  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUM  I 

USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER:  727635 

STATION 
LST  TC 

NAMt:  K. 
UTC :  +  5 

I.  SAWYER  AF3 

MI 

PERIOD  OF- 

month:  JAN 

RECORD:  AUG  73 

HOURS 

LST 

lo*; 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 

30?5  40°;  50:i  6  0  %  70%  90” 

90% 

MF  AN  TD1 

00-02 

iooTcT 

"Too .  o 

_99'.T . 

99.4 

91 79 

73.6 

59.6 

32.3 

11.3 

72.0 

03-05 

100.0 

1G0.C 

100.0 

99.9 

93.  3 

78.9 

59.3 

32.0 

11.1 

72.3 

06-08 

100.0 

100.0 

9  6.6 

•99.5 

93.7 

73.  i 

60.6 

33.3 

12.6 

72.4 

09-11 

100.0 

100.9 

100.0 

93.8 

92.1 

76.  7 

5  3.3 

26. s 

12.1 

71.5 

12-14 

100.0 

100.0 

99.6 

95.9 

32.9 

67.7 

44.6 

16.0 

5.9 

66.2 

15-17 

100.0 

100.0 

99.9 

93.5 

77.6 

64,6 

39.9 

13.6 

5.2 

64.3 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

68.0 

3  7.2 

71.1 

53.0 

25.5 

7.1 

68.9 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

92.0 

77.8 

57.1 

29.6 

1J.3 

71.2 

ALL 

HOUR  S 

ion.  o 

100.0 

99.9 

73.0 

83.9 

74.3 

64. 1 

27.5 

9.* 

71.2  1 

MONTH:  FEB 

00-02 

100.0 

190.0 

99.9 

99.  7 

94.0 

33.0 

bl  .0 

34.6 

13.  3 

73.3 

03-05 

leo.o 

190.9 

199.0 

"100.0 

<55.9 

31.7 

65.3 

35.9 

14.3 

74.0 

06-03 

100.0 

1  00 . 0 

100.0 

100.9 

94.9 

31 . 7 

64.3 

35.5 

15.3 

74.0 

09-  11 

100.0 

100.0 

99.9 

99.4 

95.0 

30.0 

53.7 

28.2 

11.7 

71.9 

12-16 

100.0 

66.9 

79.6  ~ 

"95.1“ 

7975“ 

61.6 

33.3 

16.  1 

6.5 

64.  1 

15-17 

100.0 

1C0.O 

9>>.  ^ 

89.  9 

74.  7 

•  5 

37.9 

15.7 

3.9 

62.1 

13-20 

100.0 

no.o 

99.9 

96.2 

dS  •  ** 

69.5 

47.  7 

23.4 

6.3 

67.4 

■»  1  -2  3 

100.0 

loo.o 

109. 9 

“  "7  3  .“9 

9"37<T 

30.  7 

56.  7 

32.4 

9.9 

71.8 

ALL 

HOURS 

100.9 

100.C 

99.  7 

97.4 

39.  1 

74.3 

53.7 

27.7 

10.1 

71.3  < 

6 


r 


T 


CUMULATIVE  PERCENT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

>.  T  ION  NAMeTk.  I."  SAWYER  AF3  Ml  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  -  JUL  88 

r  tc  utc:  ♦  5  month:  jan 


RELATIVE  HUM  1 0 1 T  Y  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 


\.-v; 

40*; 

50% 

60  ■; 

70% 

30’.’ 

90  Y 

MF  AN 

TOTAL  DBS 

i , 

9N  »  4 

81 .9  " 

78,6 

69.6 

32.3 

11.9 

72.0 

930 

9.0 

99.9 

93.3 

78.9 

69.3 

32.0 

11.1 

72.3 

929 

■:.n 

>9.5 

93.7 

79.  ! 

60.6 

33.3 

12.5 

72.4 

930 

).  1 

9-3.8 

92.1 

74.7 

5  8.3 

2^.6 

12.1 

71.5 

929 

'•  6 

98.9 

32.9 

67.7 

44.6 

19.0 

6.9 

66.2 

930 

-i 

93.8 

77.6 

64  •  6 

39.9 

18.6 

5.2 

64.3 

930 

>  •  0 

°  B .  0 

’7.2 

71.3 

53.0 

25.6 

7.1 

63.9 

930 

.'.0 

9<>.2 

92.0 

77.8 

57.1 

29.6 

10.3 

71.2 

930 

■  • ,  J 

V  -• .  0 

9  8.9 

74. 3 

54.1 

27,5 

9.6 

71.2 

7433 

month:  FEB 

99.  9 

44.0 

33.0 

61.0 

34.6 

13.  3 

73.3 

849 

.  » 

100.0 

93.9 

31.7 

65.3 

36.9 

14.3 

74.0 

649 

-1.0 

1  00.0 

94.9 

31.7 

64.3 

36.5 

15.3 

74.0 

849 

•  •  ) 

99.4 

99.0 

30.0 

53.7 

26.2 

11.7 

71.9 

84  8 

45.  1  ~ 

79 .9 

61.9 

33.3 

16.1 

5.6 

64. 1 

849 

8  4.9 

74. 7 

56*5 

37.0 

15.7 

3.9 

62.1 

849 

f . '■? 

98.2 

dS .  4 

69.6 

47.7 

23.4 

6.3 

67.4 

849 

•  ) 

' <1,4" 

93.8 

30  .T  ~ 

56.  7 

32.4 

9.9 

71.9 

849 

! 

97.4 

39,  I 

74.3 

63.7 

27.7 

10.  1 

71.8 

6791 

6 


I 


I 


operating  location  "A"  cumulative  percentage  frequency  of  occurrence  of  relative  humi 

IJSAFFTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

727435 

'"STATION 
LST  TO 

N  AME ' 
UTCS  + 

K. 

5 

I.  SAQYER  AF3  Hi 

PERIOD  OF  RECORD: 
MONTH:  MAR 

AUG  78 

HOURS 

LST 

10% 

20*/ 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 
30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  60% 

90% 

MEAN 

TOT 

00-02“ 

1C0.0 

lod'.fT 

99\  9‘ 

99.0 

9475 

86.  3 

66.9 

39. 8 

16.2 

74.8 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

95.3 

37.3 

69.5 

45.3 

19.5 

76.1 

06-03 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

95.6 

39.  1 

71.0 

44.4 

19.0 

76.6 

09-11 

100.0 

100.0 

loo .  0 

97.1 

'  92.4 

7  7.4 

55.2 

31.7 

12.9 

71.3 

12-1 A 

100.0 

99.9 

97.2 

90.4 

73.7 

58.2 

38.2 

21 . 1 

3.9 

63.3 

lc-  1  7 

100.0 

99.6 

96.1 

65.9 

70.5 

55.2 

37.5 

20.  1 

6.9 

61.9 

18-20 

100.0 

99.  T 

93  ;> 

93  a  0 

“  • 

83.0 

6  7 . 6 

45.  9 

25.2 

10.9 

67.  1 

21-23 

100.0 

100.C 

99.7 

98.0 

92.9 

>32.3 

60.  1 

36.6 

14.8 

73.1 

ALL 

HOURS 

100. 0 

99.9 

99.0 

35.3 

”7.3 

75.4 

55.5 

32.9 

13.6 

73.  I 

7 

MONTHS  APR 

00-02 

100.0 

100. c 

99.7 

97.4 

92.0 

82.4 

60.  3 

39.8 

19.4 

74.1 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

98.  .9 

94.7 

56.3 

70.  I 

45.3 

20.6 

76.6 

ofc-oe 

100.0 

100.  c 

100.0 

36.  1 

94.0 

35.3 

67.7 

46.  I 

23.4 

76.6 

09-11 

100. 0 

99.fc 

96.0 

98,4 

76.7 

59.4 

42.2 

25 . 6 

13.4 

65.  1 

12-1A 

100.0 

97.8 

90.2 

“  74 . H~ 

59.4 

43.3 

30.2 

20.4 

8.4 

57.2 

15-17 

no.o 

96  .  c 

68.  1 

70.4 

6  3.3 

39.2 

27.4 

16.3 

7.0 

54.8 

18-20 

100.0 

98.9 

32.9 

60.2 

64.6 

48.3 

31.9 

19.7 

9.4 
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OPERATING  LOCATION  "A”  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDI 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 
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CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
1  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 
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OPERATING  LOC A  T I ON A"  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE 
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CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NAME:  K.  l7  SAWYER “AFB ~MT  . "PERIOD  OF  RECORD:  AUG  '78"  -  JUL  "88 
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61.6 

35.8 

13.4 

73.0 

930 

77.4 

98.5 

93.7 

81.4 

53.9 

21.8 

79.3 

939  “ 

77.3 

92.5 

84.0 

68.5 

46.5 

19.1 

79.3 

7439 

OPERATING  LOC  AT  ION  "A"  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMII 

USAFfTAC.  ASHEVILLE  NC  ''  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

727435 

STATION 
LST  TO 

NAME:  K 
UTC :  +  5 

.  r.  Sawyer  AT b  mT 

PERIOD  of 
month:  NOV 

RECORD: 

AUG  78  • 

HOURS 

LST 

10% 

20’i  ~ ' 

RELATIVE  HUM  10 1 T Y  GREATER  THAN 
30%  40%  50%  “  60% 

OR  EQUAL 

70% 

TO 

83% 

90% 

mean 

TOTi 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99  74 

9675 

“8<T.9~" 

68.7 

41.3 

17.3 

76.2 

C 

O 

1 

o 

VJI 

100.0 

100. 0  ” 

ICO. O'"' 

99.4 

97.7 

90.6 

72.4 

42.2 

16.9 

76.7 

e 

06-08 

100.0 

100.0 

130.0 

99.  3 

98.2 

91.9 

73.  7 

46.4 

19.3 

77.7 

c 

30-11 

100.0 

100.0 

99.  rt 

93.9 

97.2 

85.1 

66.2 

38.9 

14.3 

74.9 

12-14 

100.0 

99.6 

96.9 

96.0 

67.0 

66  •  6 

44.4 

26.0 

11.3 

67.7 

<3 

15-17 

09.9 

39.7 

9b.  1 

92.4 

62. 4 

63.3 

41.9 

25.0 

10.9 

66.  1 

9 

18-20 

100.0 

109,0 

99.6 

97.9 

90.  3 

73.4 

5b.  0 

33.2 

13.1 

71.8 

9 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

95.4 

37.4 

64.6 

38.2 

14.7 

74.8 

9 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.9 

99.5 

9  7.3 . 

.  _ .9 3.1 

31. 7 

60.9 

36.4 

14.7 

74.8 

72 

month:  OEC 


00-02 

100.0 

100.0 

1C0.0 

99.9 

97.5 

36.2 

65.4 

38.1 

19.4 

75.5 

9 

03-05 

100.0 

i oo. d" 

l  od.T 

99.  7 . 

“98.1" 

36 . 3 

67.6 

41.4 

17.3 

75.9 

9 

06-06 

100.0 

130.  C 

100,0 

99.3 

98.4 

36. 1 

6  8.2 

41.4 

17.3 

76.1 

9 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

98.0 

37.3 

66.8 

39.5 

16.7 

75.7 

9 

12-14 

looVo" 

fdO.d 

99.8 

9377 

91.8 

75.4 

5  3.4 

26.8 

12.4 

70.5 

9 

15-17 

100.0 

100.0  “ 

99.8 

97.6 

88.8 

69.7 

49.4 

25.2 

12.2 

69.0 

9 

18-20 

lod.o 

100.0 

130.0 

99.2 

94.9 

80.3 

60.9 

33.3 

14.4 

73.0 

9 

21-2  3 

~ioo.Tr 

. TdcTd 

Too.  6 

99.4 

96.  7 

85.4 

65.4 

37. 6 

13.0 

74.9 

q 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

99. 9 

99.3 

95.5 

82.7 

62.1 

35.4 

15.9 

74.9 

74 

r 

i 

i 

( 


cumulati ve  percentage  frequency  of  occurrence  of  relative  humidity 
from  hourly  observations 

nr;  N  A  Mm:.— I  ."SaWE'S  AFS"mT  "  "PERIOD  OF  record:  AUG  78  -  JUL  88 
0  UTC:  ♦  5  month:  NOV 


toTIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 


1  40% 

50% 

60% 

70% 

30% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

99 .  A 

96.3 

ITT.  9“ 

68.7 

'  41.3 

17.3 

76.2 

900 

99. A 

97.7 

90.6 

72.4 

42.2 

16.8 

76.7 

900 

09.3 

98.2 

91.9 

73.  7 

46.4 

19.3 

77.7 

900 

99.9 

97'.  2 

85. 1 

66.2 

33.9 

14.3 

74.9 

900 

9b. 0 

67.0 

66.6 

44.4 

26.0 

11.3 

67.7 

900 

92. A 

82.  A 

63.3 

41.9 

25.0 

10.9 

66.1 

900 

9  7,9 

9078" 

78.4 

55.0 

33.2 

13.1 

71.8 

900 

99.2 

95.  A 

37.4 

64.6 

38.2 

14.7 

74.8 

900 

9  7.9 

93.1 

3  1  •  7 

60.9 

36.4 

14.7 

74.3 

7200 

MONTH:  DEC 

>9.9 

97.5 

36.2 

65.4 

38.1 

19.4 

75.5 

930 

99.7 

96.  1 

3P  .  3 

67.6 

41.4 

17.3 

75.9 

930 

9°, a 

98.  A 

33.1 

68.2 

41.4 

17.3 

76.1 

928 

100.0 

98.0 

37.3 

66.8 

39.5 

16.7 

75.7 

930 

9  a  .7 

91.8 

75.4 

~  53.4 

26.8 

12.4 

70.5 

928 

>7.6 

38.8 

69.7 

49.4 

25.2 

12.2 

69.0 

930 

i  9  9. 2 

9  A  .  9 

30.3 

60.9 

33.3 

14.4 

73.0 

930 

99".  i, 

96.7 

35.4 

65.4 

37.6 

13.0 

74.9 

930 

'  99.3 

95.5 

82.7 

62.1 

35.4 

15.9 

74.9 

7436 

1 

► 

■ 

E  -  6  - 

6 

( 

OPERATING  LOCATION  "A”  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCE  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HI 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

S f A TION  NUMBE R  r~72 74 35  S T A fl ON  NAME  I  K.  T.  SAWY ERA E  i  HI  PERIOD  OF  RFCQRDS  AUG 

L ST  TO  UTC :  +  5  MONTHS  ALL 


HOURS  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 


L  ST 

ION 

2  ON 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

MEAN 

66-o? 

166.6“ 

100.0 

00.9 

“99.4 

“9675 

89. 6 

73.2 

68.2 

20.9 

77.5 

03-OS 

100.0 

100.  c 

100.0 

00.7 

97.6 

01.3 

77.9 

53.6 

23.2 

79.1 

06-08 

100.0 

100.0 

90.9 

00.6 

06.9 

90.1 

75.6 

51.3 

22.6 

78.6 

00-11 

100.0 

QQ  .  0 

98. 9 

05.  S 

8972 

73.0 

52.° 

30.2 

13.2 

60.  3 

12-16 

100.0 

99.5 

06.6 

36.7 

73.  1 

56.9 

35.3 

18.0 

7.9 

62.0 

16-17 

100.0 

99.  3 

OS. 6 

65. 7 

69.6 

62.3 

33.7 

17.7 

7.3 

60.  7 

IP-20 

100.0 

. 99  . T ' 

oT.’o  ' 

92.6 

"  8  1.6 

65.5 

66.0 

25.2 

9.9 

66.6 

21-23 

100.0 

100.0 

90.8 

08.2 

93.7 

33.1 

63.8 

30.1 

15.9 

76.1 

ALL 

HOURS 

100.0 

09." 

08.6 

°6.9 

37.  1 

75.0 

57.  3 

36.6 

16.1 

71.0 

CUMULATIVE  PERCENTAGE  PREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  HP SER V A T I ONS 


I  IN  NAME :  K, 
TO  UTC:  +  5 

I.  SAhYER  AFj 

MI 

PE R 1 00  QE 
MONTH!  ALL 

RECORO:  AUG  78  -  JUL 

LATIVE  HUMIOITY  greater  than  or  equal  TO 
<.0%  50%  60%  70%  50% 

90% 

MEAN 

TOTAL  Q8S 

■>  9  9.4 

9675 

“  3974" 

73.2 

49.2 

20.9 

77.5 

10959 

>1  99.7 

97.6 

91.3 

77.9 

53.4 

23.2 

79.1 

10957 

i  99.4 

96.9 

90.1 

75.4 

51.3 

22.6 

78.4 

10957 

i  R5.5 

—  67972“ 

73.4 

52.6 

30.2 

13. 2 

69.  3 

10957 

h  16.7 

73.  1 

54.9 

35.3 

18.9 

7.9 

62.0 

10957 

65.7 

69.5 

52.3 

33.7 

17.7 

7.3 

60.  7 

10959 

>  92.6 

61 . 6 

65.5 

“'4  6.0 

25.2 

9.9 

66.4 

10956 

9Q.2 

93.7 

33.1 

63.  S 

39.1 

15.9 

74.1 

10956 

6  «4.9 

37.1 

75.0 

57.3 

35.5 

14.1 

71.0 

37653 

- 1 


OPERATING  LOCATION  "A"  SEA  LEVEL  PRESSURE  IN  HILL  I  BARS 

USAPfTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBERS 

T2T4TS 

ST  A  T  r  ON  NAME  ! 
LST  TU  UTC :  + 

V.  I.  SAWYER  AFri 
5 

MI 

Pcp 1 Od  of 

RECORD 

:  AUG 

HOURS 

STATS 

JAN 

FEE 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

(LST ) 

oioo 

MEAN 

1016.4 

To  i & . 3 

1016.3 

HU4.5 

"'1014. .9 

1013.7 

1015.0 

1015. 8 

1016.2 

1016.3 

SO 

0.70' 

9.409 

9.E45 

8.137 

6.333 

6.092 

4.772 

5.411 

6.408 

8. 547 

TOT  OBS 

310 

2E3 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

0400 

«F  AN 

1016.4 

1016. 2 

1016.0 

1014.2 

1014.7 

1013.6 

1014.8 

1015.7 

1016.0 

1016.1 

sn 

3.676 

9.506 

7.003 

8.476 

7.048 

6.333 

4.949 

5.506 

6.569 

8.729 

TOT  OPS 

310 

293 

310 

300 

310 

3C0 

310 

310 

300 

310 

0700 

MEAN 

1016.4 

1018.5 

1016.4 

1014.3 

1015.4 

1014.3 

1015.4 

1016.3 

1016.6 

1016.5 

SO 

1C. 077 

9.670 

9.150 

3.321 

7.162 

6.418 

5.057 

*>•616 

6.730 

6.927 

TOT  OHS 

310 

293 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

1000 

MEAN 

"  1016.9 

1019.0 

Ki  16. 9 

'  1015.0 

1015.4 

1014.4 

1015.4 

1016.5 

1016.3 

1016.9 

SO 

10.163 

9.  76  6 

9.233 

3.877 

7.231 

6.331 

5.069 

5.554 

6.792 

9.006 

TUT  03S 

310 

2P2 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

1300 

MEAN 

1016.0 

101H.4 

1016.4 

1014.7 

1015.0 

1014.1 

1015.  1 

1016.2 

1016.3 

1016.4 

SO 

9.904 

9.500 

9.173 

3.567 

7.113 

6.116 

4.  “79 

5.408 

6. 71 1 

8.  739 

TJT  OPS 

310 

293 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

1600 

MEAN 

1015.9 

1017.6 

1015.6 

1  C 1 4 , 1 

1014.4 

1013.7 

1014.6 

1015.6 

1015.6 

1015.9 

so 

9.713 

9.620 

".925 

3.156 

6.911 

5.846 

4.709 

5.223 

6.478 

3.443 

TOT  OPS 

310 

2  33 

310 

300 

309 

300 

310 

310 

300 

310 

1600 

MEAN 

1016.7 

1013.4 

1016.1 

1014.5 

1014.4 

1013.6 

1014.4 

1015.5 

1015.9 

1016.6 

SO 

9.596 

9.432 

8.9  39 

7.781 

6.753 

5.691 

4.556 

5.103 

6.  367 

6.235 

TOT  CPS 

310 

28  3 

310 

300 

310 

300 

309 

310 

300 

310 

2200 

MEAN 

1016.8 

1 0 1 0 . 5 

1016.4 

1015.0 

1014.9 

1014. 1 

1014.9 

1016,0 

1016.4 

1016.8 

SO 

9.663 

9.415 

8.809 

7.674 

6.729 

5.778 

4.4  78 

5.155 

6.282 

8.420 

TOT  OSS 

310 

2  93 

310 

300 

310 

300 

309 

309 

300 

309 

ALL 

ME  AN 

1016. 5 

101-3.4 

1016.2 

1014.6 

1014.9 

1013.9 

1014.9 

1015.9 

1016.2 

1016.4 

HOURS 

SO 

9.369 

9.589 

9.005 

8.32  3 

6.991 

6.095 

4.825 

5.367 

6.554 

3.646 

TOT  0°S 

2460 

2263 

2  460 

2400 

2479 

24C0 

2473 

2479 

2400 

2479 

Sc  A  LEVEL  PRESSURE  IN  MILLIBARS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


IF:  K.  I.  SAHYER  AF0  MI 
♦  6 

PCPI0U  OF 

RECORD: 

AUG  73 

-  JUL  63 

!r  a  °r  may  jun 

JUL  AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

ANN 

i.  3 

1914.5 

1 01 4 . 3 

1011.7 

1015.0 

1015.Q 

1016.2 

1016.3 

1016.7 

1016.0 

1015.3 

4  5 

3.137 

6.633 

6.092 

4.772 

5.41  1 

6.408 

3. 547 

9.344 

9.  749 

8.039 

1  l  0 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3653 

>.0 

1  01  A .  ? 

1014.7 

1013.6 

1014.3 

1015.7 

1016.0 

1016.1 

1016.6 

1016.  1 

1015.7 

'/O 

3.  A76 

7.043 

6.333 

4.949 

5.508 

6.569 

6.  729 

9.  393 

9.320 

8.185 

'  1  0 

300 

310 

ICO 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3653 

>.4 

1 0 1 A  .  3 

1019.4 

1014.3 

1015.4 

1016.3 

1016.6 

1016.5 

1016.7 

1016.2 

1016.1 

ISO 

3.321 

7.162 

6.413 

5.057 

5.616 

6.730 

3.927 

9.594 

10.013 

8.338 

1  3 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3653 

• .  ■> 

1016.0 

1019.4 

1014.4 

1016.4 

1016.5 

1016.3 

1016.9 

1017.2 

1016.7 

1016.4 

3.977 

7.231 

6.331 

5.069 

5.554 

6.792 

9.006 

9.782 

10.033 

8.424 

>  1  1 

30C 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

■  .  A 

1 0 1 A  ,  7 

1015.0 

1014.1 

1013,  1 

1016.2 

1016.3 

1016.4 

1016.4 

1016.0 

1015.9 

’  3 

9.967 

7.113 

6.116 

4.379 

5,408 

6.711 

8.739 

9.739 

10.192 

8.302 

r.o 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3653 

, .  > 

1C14.1 

1014.4 

1013.7 

1014.6 

1015.6 

1015.6 

1015. 9 

1015.9 

1015.6 

1015.4 

•23 

9.196 

6.911 

5.346 

4.709 

5.226 

6.470 

8.443 

9.618 

10.037 

8.069 

.  1  1 

300 

309 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1  .1 

1  0  1A  .  9 

1014.4 

1013.6 

1014.4 

1015.5 

1015.9 

1016.6 

1016.6 

1016.3 

1015.7 

t  3  7 

7.791 

6.756 

5.691 

4.556 

5.103 

6.367 

a. 285 

9.483 

10.030 

7.969 

’  !  1 

300 

310 

300 

309 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

.  A 

1016.0 

1014.9 

1014.  1 

1014.9 

1016.0 

1016.4 

1016.6 

1016.7 

1016.3 

1016.1 

>  > 

7.674 

6.729 

5.77S 

4.478 

5.155 

6.282 

8.420 

9.430 

9.867 

7.928 

’  !  7 

300 

310 

300 

309 

309 

300 

309 

299 

310 

3649 

^  > 

1014,6 

1014.9 

1013.9 

1014.9 

1015.9 

1016.2 

1016.4 

1016.6 

1016.1 

1015.9 

'  C 

9.323 

6.991 

6.095 

4.625 

5.  337 

6.554 

3.646 

9.561 

9.979 

8.164 

*•■0 

2400 

2479 

24C0 

24  73 

2479 

2400 

2479 

2399 

2480 

29217 

f 
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PAP  T  F 


SijMM AR  I  ES  ~ 

ALL  PRESSURE  DATA  IN  PART  F  IS  TAKEN  FROM  HOURLY  OBSEPVAT I  (INS .  IT  IS  SUMMARIZED 

-  BY  EIGHT  I- HOUR  ST ANO APQ ~ SYNOP T I C  REPORTING  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH 
(ALL  YEARS  COMBINED). 


-  BY  MONTH  ULL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  3 Y  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

SEA  LEVEL  PRESSURE. 

IN  MILL  1 8 AR Si  TABLES  GIVE  MEANS*  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION 
COUNTS.  THIS  SUMMARY  IS  NOT  AVAILABLE  FOR  METAR  REPORTING  SITES. 

ALTIMETER  SETTING. 

IN  INCHES  OF'  MERCURY  (HG),  TABLES  GIVE  MEANS,  STANOAP0  DEVIATIONS,  AND 
TOTAL  OBSERVATION  COUNTS. 

STATION  PRESSURE. 

IN  INCHES  OF  MERCURY  (HGJ,  TABLES  GIVE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS  AND 
TOTAL  OB  SFRV AT  I  ON  COUNTS. 


PRESSURE  CONVERSIONS  ARE  S ~  1  MILLIBAR  =  0.02D5D  INCHES  OF  MERCURY  (HG). 
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OPERATING  LOCATION  "A"  ALTIMETER  SETTING  IN  INCHES 

V  USAFET  AC  f  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBERS 

727435 

STATION  NAME!  t 

<.  I.  SAWYER  AFB 

MI 

PERIOD  OF 

RFCORD: 

AUG 

--  -  ■  - 

LST  TO 

UTCJ  +  ‘ 

5 

- 

HOURS 

STATS 

JAN 

FEe 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

(LST) 

0100 

MEAN 

29.94 

30.00 

29.96 

29V 93 

29.95 

29795 

29.93 

"30.00 

30.00 

29.99 

SO 

.273 

.266 

.253 

.236 

.197 

.175 

.137 

.155 

.181 

.246 

TOT  oas 

310 

28  3 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

0400 

MEAN 

29.94 

30.00 

29.95 

29.92 

29.95 

29.93 

29.97 

30.00 

30.00 

29.98 

SO 

.  231 

.2  69 

•  256 

.245 

.202 

.131 

.142 

.157 

.187 

.262 

TOT  OB S 

310 

293 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

299 

310 

0700 

MEAN 

29.94 

30. CO 

29.96 

29.93 

29.97 

29.95 

29.99 

30.01 

30.01 

29.99 

SO 

.266 

.273 

.261 

.256 

.206 

.  185 

.146 

.160 

.191 

.258 

TOT  DBS 

310 

293 

310 

300 

310 

299 

310 

310 

300 

310 

1000 

MEAN 

"2979V 

30.02 

29."97~ 

29.94 

29.97 

29.95 

29.99 

30.02 

30.02 

30.00 

SD 

.20  9 

.2  73 

.264 

.257 

.209 

.  IBS 

.143 

.160 

.  194 

.261 

TJT  0«S 

310 

291 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

1300 

MEAN 

2  9.94 

30.00 

29.96 

29.93 

29.96 

29.94 

29.93 

30.01 

30.00 

29.99 

SO 

.266 

.2  79 

.264 

.248 

.205 

.177 

.  141 

.155 

.161 

.253 

tot  das 

310 

28  2 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

1600 

MEAN 

29.93 

29.98 

29.94 

29.92 

29.  94 

29.93 

29.97 

29.99 

29.98 

29.97 

SO 

.2  76 

.273 

.266 

.236 

.  19B 

.169 

.135 

.150 

.185 

.244 

TOT  QBS 

309 

293 

310 

300 

309 

300 

310 

310 

300 

310 

1900 

MEAN 

29.95 

39.00 

29.95 

"29 . 92 

2  9  ."94 

29.93 

29.96 

29.99 

29.99 

29.99 

SO 

.273 

.266 

.263 

.224 

.164 

.  164 

.131 

.146 

.131 

.239 

TOT  OSS 

3 1 C 

283 

310 

300 

310 

300 

309 

310 

300 

309 

2200 

MEAN 

29.95 

30.00 

29.96 

29.94 

29.95 

29.94 

29.98 

30.00 

30.00 

30. OC 

SO 

.2  74 

.266 

.263 

.222 

.194 

.  166 

.130 

.  14S 

.179 

.243 

TOT  03 S 

310 

2  83 

310 

30C 

310 

300 

309 

310 

300 

310 

ALL 

MEAN 

29.94 

30. CO 

79.95 

29.93 

29.95 

29.94 

29.98 

30.00 

30.00 

29.99 

HOURS 

SO 

.281 

.271 

.258 

.241 

.201 

.176 

.139 

.154 

.187 

.250 

TOT  03S 

2479 

226 1 

2430 

2400 

2479 

2399 

2476 

24  30 

2399 

2479 

3  -  1 


I 


ALTIMETER  SETTING  IN  INCHES 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


ION  NAME: 

r  i  utc:  + 

K .  I.  SAUYER  AFB 
5 

MI 

PERIOD  OF 

record: 

AUG  78 

-  JUL 

88 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

i  29.96 

29793 

29795  " 

"29793 

29798 

30.00 

30.00 

29.99 

29.98 

29.94 

29.9? 

j  .253 

.236 

.197 

.175 

.137 

.155 

.181 

.246 

.263 

.280 

.229 

'  310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3653 

5  29.95 

29.92 

29.95 

29.93 

29.97 

30.00 

30.00 

29.98 

29.98 

29.94 

29.96 

1  .256 

.245 

.202 

.151 

.  142 

.  157 

.187 

.252 

.269 

.283 

.233 

i  310 

300 

310 

300 

310 

310 

299 

310 

299 

316 

3651 

29.96 

29.93 

29.97 

29.95 

29.99 

30.01 

30.01 

29.99 

29.98 

29.94 

29.97 

i  .261 

.256 

.206 

.  185 

.146 

.160 

.191 

.258 

.275 

.287 

.238 

1  310 

300 

310 

299 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

29. 9 T 

29.94 

29.97 

29.95 

29.99 

30.02 

30.02 

30.00 

29.99 

29.96 

29.98 

.2*4 

.257 

.209 

.  18  5 

.148 

.160 

.  194 

.261 

.281 

.289 

.241 

l  310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

i  29.96 

29.93 

29.96 

29.94 

29.98 

30.01 

30.00 

29.99 

29.97 

29.94 

29.97 

I  .269 

.248 

.20  5 

.177 

.141 

.155 

.  1*1 

.253 

.232 

.293 

.238 

’  310 

300 

310 

'3oo 

310 

310 

300 

310 

300 

110 

3652 

1  29.94 

29.92 

29.94 

29.93 

29.97 

29.99 

29.98 

29.97 

29.96 

29.93 

29.95 

»  .266 

.236 

.199 

.169 

.135 

.150 

.185 

.244 

.277 

.289 

.231 

3  310 

300 

309 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

2  ">.o  , 

29.92 

29.94 

29.93 

29.96 

29.99 

29.99 

29.99 

29797 

29  791 

29.96 

j  .263 

.224 

.194 

.164 

.131 

.146 

.131 

.239 

.272 

.288 

.226 

i  310 

300 

310 

300 

309 

310 

300 

309 

300 

310 

3651 

29.96 

29.94 

29.95 

29.94 

29.98 

30.00 

30.00 

30.00 

29.98 

29.94 

29.97 

>  .263 

.222 

.194 

.  166 

.130 

.148 

.179 

.243 

.271 

.283 

.226 

1  310 

300 

310 

300 

309 

310 

300 

310 

299 

MO 

3651 

:  ’9.95 

29.93 

29.95 

29.94 

29.98 

30.00 

30.00 

29.99 

29.98 

29.94 

29.97 

l  .25* 

.241 

.201 

.176 

.139 

.154 

.187 

.250 

.274 

.286 

.233 

i  2490 

2400 

2479 

2399 

2476 

2430 

2399 

2479 

2398 

2480 

29212 

OPERATING  LOCATION  "A"  STATION  PRESSURE  IN  INCHES 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

727435 

STATION  name:  k 
LST  TO  UTC:  ♦  5 

.  I.  SAWYER  AF  3 

MI 

PERI 00  OF 

RECORO: 

AUG 

HOURS 

CL  St ) 

STATS 

JAN 

FER 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

OlOO" 

MEAN 

23.63 

23.69 

~JS7  65 

~TS 7S2~~ 

-“23755 

2 '3.63 

29.67 

23.69 

23.69 

28.6 

SO 

.268 

.256 

.245 

.227 

.190 

.169 

.132 

.150 

.175 

.23 

TOT  09S 

310 

263 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

31 

0400 

MEAN 

23.63 

2  8.69 

T9. 64“ 

23.61 

28.64 

23.62 

28.67 

29.69 

23.69 

29.6 

SO 

.271 

.269 

.248 

.  236 

.194 

.175 

.136 

.152 

.  181 

.24 

tor  op. s'" 

310 

283 

310 

300 

310 

300 

3  10 

310 

299 

31 

0700 

MEAN 

28.63 

28.69 

28.65 

28.62 

28.66 

28.64 

28.68 

23.70 

28.70 

20.6 

SO 

.276 

.263 

.252 

.246 

.198 

.179 

.141 

.155 

.185 

.25 

TOT  QP.S 

310 

2  83 

310 

300 

310 

299 

310 

310 

300 

31 

rood 

“MEAN 

2"3".  6™ 

23.  71 

2  9.66 

“28.63- 

. 23766 

28.65 

28.68 

29.71 

29.71 

23.6 

SO 

.279 

.269 

.256 

.243 

.202 

.178 

.  142 

.155 

.188 

.25 

TOT  08 S 

310 

281 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

31 

1300 

MEAN 

2«.63 

26.70 

23.65 

28.63 

23.65 

2  9.64 

28.67 

23.  70 

28.69 

29.6 

SO 

.276 

.269 

.256 

.240 

.197 

.171 

.136 

.  150 

.185 

.24 

TOT  03 S 

310 

292 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

31 

1600 

MEAN 

2  3.62 

28.67 

28.63 

28.61 

-  29.63 

28.63 

28.66 

29.68 

28.67 

23.6 

SO 

.268 

.263 

.243 

.227 

.191 

.163 

.130 

.145 

.178 

.23 

TOT  09 S 

309 

293 

310 

300 

309 

300 

310 

310 

300 

31 

1900 

~"mcaN 

28.69 

28.64 

“Fh.62 

28.63 

29.62 

28.6b 

29.68 

28.63 

23.6 

SO 

.263 

.256 

.245 

.216 

.187 

.153 

.127 

.141 

.175 

.23 

TOT  DBS 

310 

283 

310 

300 

310 

300 

309 

310 

300 

30 

2200 

MEAN 

23.  64 

23.  70 

2  3.65 

28.63 

28.65 

2  9.64 

28.67 

28.69 

26.69 

28.6 

SO 

.264 

.266 

.245 

.214 

.137 

.161 

.  125 

.  143 

.173 

.23 

TOT  03 S 

319 

283 

310 

‘“Too 

310 

300 

309 

310 

300 

31 

ALL 

MEAN 

23.63 

28 , 69 

2  6.65 

29.62 

23.65 

2-5.63 

28.67 

29.69 

28.69 

28.6 

HOURS 

SO 

.271 

.261 

.249 

.232 

.194 

.170 

.134 

.149 

.180 

.24 

TOT  CBS 

2479 

2261 

2480 

2400 

2479 

2399 

2478 

2480 

2  399 

247 

STATION  PRESSURE  IN  INCHES 


FROM  HOURLY 

OBSERVATIONS 

oo) 

CD; 

on  name: 
O  utc:  ♦ 

K.  I.  SAWYER  AE3 
5 _ 

MI 

PERIOD  OF 

RECORO: 

AUG  78 

-  JUL 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

;  26'.  65“ 

2B762 

287  65 

' 26.63 

“2  37  67 

23.69 

28.69 

28.68 

20.67 

28.63 

28.66 

.245 

.227 

.190 

.169 

.132 

.150 

.175 

.238 

.258 

.270 

.22 1 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3653 

2  6.64 

23.61 

28.64 

23.62 

28.67 

23.69 

28.69 

29.67 

28.67 

28.64 

28.65 

.248 

.236 

.194 

.175 

.136 

.152 

.  181 

.244 

.259 

.272 

.225 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

299 

31C 

299 

310 

3651 

28.65 

28.62 

28.66 

28.64 

28.68 

28.70 

28.70 

28.68 

28.67 

28.64 

28.66 

.252 

.246 

.198 

.179 

.141 

.155 

.185 

.250 

.265 

.277 

.230 

310 

300 

310 

299 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

2  8.66“ 

2870"“ 

23.66 

"28.65 

28.68 

23.71 

23.71 

29.69 

28.68 

28.65 

28.67 

.256 

.246 

.202 

.178 

.  142 

.  155 

.188 

.253 

.271 

.279 

.233 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

2  6.65 

26.63 

28.65 

2  8.64 

28.67 

23.70 

29.69 

29.68 

23.66 

23.63 

28.66 

.256 

.240 

.197 

.  171 

.136 

.150 

.185 

.245 

.272 

.282 

.230 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

2E  .  63 

28.61 

23.63 

28.63 

28.66 

28.68 

28.67 

23.67 

28.65 

28.62 

28.65 

.243 

.227 

.  191 

.  163 

.130 

.145 

.1  78 

.236 

.267 

.279 

.223 

>  310 

300 

309 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

>  2  “>.64 

■  Th76T“ 

28. 63 

28.62 

28.66 

28.68 

28.68 

23.68 

23.67 

28.64 

28.65 

i  .245 

.216 

.187 

.153 

.127 

.141 

.175 

.231 

.262 

.277 

.219 

310 

300 

310 

300 

309 

310 

300 

309 

300 

310 

3651 

'  23.65 

28.63 

26.65 

28.64 

26.67 

28.69 

28.69 

28.69 

23.67 

28.64 

28.66 

.  .245 

.214 

.137 

.  161 

.125 

.  143 

.173 

.2  36 

.261 

.273 

.218 

310 

'  300“ 

310 

300 

309 

310 

300 

310 

299 

310 

3651 

>  26.65 

23.62 

28.65 

28.63 

28.67 

28.69 

28.69 

2  8.63 

28.67 

28.64 

28.66 

.249 

.232 

.194 

.170 

.134 

.  1A9 

.180 

.242 

.265 

.276 

.225 

2460 

2400 

2479 

2399 

2473 

2480 

2  399 

2479 

2398 

2480 

29212 

c  -  4  -  1 


ppappppp 

A  A  A  A  A  A 

RRRRRRRR 

TTTTTTTTTT 

GGGCGG 

ppppppppp 

AAAAAAAA 

RRRRRRRRR 

TTTTTTTTTT 

GGGGGGGG 

PP  PP 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

GG 

GG 

PP  PP 

AA 

AA 

'  "  ‘  RR 

RR' 

TT 

GG 

ppppppppp 

AA 

AA 

RRRRRRRRR 

TT 

GG 

pppppppp 

aaaaaaaaaa 

RRRRRRRR 

TT 

GG 

GGGG 

PP 

AAAAAAAAAA 

RR 

RR 

TT 

GG 

GGGGG 

PP 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

GG 

GG 

PP 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

GGGGGGGG 

*>P 

AA 

AA 

. .  RR"  ‘ 

“  RR 

TT 

gggggG 

PAST  G 


CROSSWIND  SUMMARY 


CROSSWIND  SUMMARIES. 

THESE  T ABLES  ARE  CREATED  FROM  HOURLY  AND  SPECIAL  OBSERVATIONS  ( INCLUOING 
PEAK  GUST  REMARKS).  THE  T  ABLES  ARE  SJJMM  A  R IZED  AS  FOLLOWS: 

-  BY  EIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINEO). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  ANO  THE  HOURS  0600-2000  L  ST  COMBINED). 


-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  ANO  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  THE  HOURS  0600-2000  LST  COMBINED). 

THE  TABLES  GIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  OF  THE  "CROSS-RUNWAY  WIND 
COMPONENT"  FOR  THE  WIND  SPEED  CLASSES  SPECIFIED  IN  THE  TABLE  HEADINGS. 

THERE  ARE  TWO  COMPONENT  CATEGORIES: 

THE  FIRST  COMPONENT  IS  COMPUTED  FROM  THE  REPORTED  WIND  DIRECTION  AND  WIND  SPEED 
FRCM~~HOURlY  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIONS. 

THE  SECOND  COMPONEN'f TS  'COMPUTED  FROM  THE  HIGHEST  REPORTED  WIND 
SPEED  ANO  DIRECTION  CKQM  ALL  OBSERVATIONS  INCLUDING  REMARKS,  GUSTS, 

AND  SPECIAL  U8SFRV  AT  IONS . 

OBSERVATION  COUNTS  INCLUDE  CALM  WINDS. 

V A rTa Bil E " W I ND S*  ARE  CONSIDERED  A  DIRECT  CROSSWIND  IF  THE  SPEED  EQUALS  OR 
FXCEEQS  THE  SPECIFIED  THRESHOLD  WIND  SPEED  VALUE(S). 


A  TOTAL  OBSERVATION  COUNT  IS  INCLUDED 


..  _L 
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OPERATING J.QCAT I ON  "A"  _  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINOS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  “  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  MAGNETIC  RUNW 

STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFe  MI  PERIOD  OF  REC 

L  ST  TO  UTCJ  ♦  5  MONTH:  JAN 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  S:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  + 


TIME  (LST)  OOOO  -  0200  0300  -  0500  0600  -  0800 


SPEED  ( KTS ) 

'geTo" 

GE 1 7  GE25  OBS 

GE10 

G6T7  GE25 

OBS 

GE  1 0 

GE 1 7  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

5.4 

030 

5.4 

.  1 

930 

4.7 

.3 

930 

CATEGORY  3 

9.0 

1.4  .1  1005 

7.9 

2.3  .1 

ion 

6.3 

2.5  .3 

1022 

TT«e  (LST)  1200  -  1400  1500  -  1700  1900  -  2000 


SPEED  (KTS) 

GE  1 0 

GE 1 7  GL  25 

OBS 

GE  1 0 

GE  I  7 

GE  25 

OBS 

GE  1 0 

GE 1 7  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

11.2 

.9 

930 

9.1 

.5 

930 

4.9 

.  3 

930 

CATEGORY  9 

15.0 

3.2  .7 

1021 

15.  1 

3.8 

.  3 

1044 

d.3 

1.9  .2 

1040 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

. 

GE  10 

GE  1  7 

GE25 

Ob  S 

GE 1 0  GE  1  7 

GE25 

CATEGORY  A 

7.1 

.5 

4650 

6.5  .3 

CATEGORY  B 

10.9 

2.7 

.4 

5189 

9.9  2.4 

.  3 

G  -  2 


1 


1 

1 

*  *  -  - 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINOS 

1  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC 

RUNWAY 

HEADINGS 

009-139 

name:  k. 

TO  :  ♦  5 

I.  SAWYER  AFB  MI 

PERIOD  OF  RECORD 
MONTHS  JAN 

S  AUG  73 

-  JUL 

88 

■ 

GORY  A: 

ANY  CEILING  OR  VISIBILITY 

(HOURLY 

Q8S  ONLY) 

PEC 

■j  JR  Y  bs 

HIGHEST  WINOS  REPORTEO  WITHIN  THE 

HOUR  (HOURLIES  «■  SPECIALS) 

) 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

! 

■;es 

GE10  GE17  GE25  OBS 

GE  10 

GE 1 7  GE25 

OBS 

GE  1 6 

GE  1 7 

GE25 

OBS 

1 

1  40 

5.4  .1  030 

4.7 

.  3 

930 

5.7 

.4 

930 

i 

:  oos 

7.9  2.3  .1  1010 

5.3 

2.0  .3 

1022 

9.3 

2.4 

.6 

1062 

1500  -  1700 

1000  -  2000 

2100 

-  2300 

■•■S 

OF  1 0  GE 1 7  GE25  OBS 

GE  1 0 

GE 1 7  GE25 

nos 

GE10 

GE  1  7 

GE25 

OBS 

;  'iO 

9.1  .5  930 

4.9 

.3 

930 

5.7 

.3 

930 

i  «  • 

i  vi 

15.1  3.3  .3  1044 

d  •  3 

1.9  .2 

1040 

7.6 

2.0 

.3 

999 

•  *  1 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

a*'- 

GE  10  G617 

GE25 

06  S 

GE  1 0 

GE  1  7 

GE25 

OBS 

44 

7.1  .5 

4650 

6.5 

.3 

7440 

203 

10.9  2.7 

.4 

5169 

9.3 

2.4 

.  3 

8203 

-- 

-  - 

. . 

G  -  2  -  l 

— 

1 

, 

■S 


. 

-  ...  _i„. 

c 

t 

L 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAEETaC,  ASHEVILLE  NC 

PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

CROSSWINOS 

MAGNETIC  RUNWAY 

STATION  NUMBER:  727435 

STATION  NAME: 

K.  I. 

SAWYER  AFB  MI 

PERIOD 

OF  RECORO 

LST  TO  UfC :  ♦ 

5 

month: 

FEB 

\ 

CATEGORY  A: 

ANY  CEILING  OR  VISIBILITY 

(HOURLY 

OBS  ONLY) 

•  • 

' 

CATEGORY  a: 

HIGHEST 

WINDS 

REPORTED  WITHIN  THE 

HOUR  (HOURLIES  ♦ 

SP 

TIME  (LST) 

0000 

-  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0300 

SPEED  ( KTS ) 

GE1C 

Gf  17 

G E 2 5  "  OBS 

Gtid 

GE  1  7 

G525  OBS 

GE  1 0 

GE 1 7  GE25  OBS 

CATEGORY  A 

2.3 

.  1 

340 

2.1 

349 

2.6 

849 

CATEGORY  B 

3.3 

1 . 3 

.1  oil 

3.3 

.  3 

900 

3.5 

.9  915 

TIME  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1300  -  2000 

SPEED  (KTS) 

GEIC 

GE1 7 

SE  25  oes 

GE10 

GE  1 7 

GE  25  OBS 

GE  1 0 

GE 1 7  GE25  OBS 

CATEGORY  A 

“3."4 

.1 

“'349 

7.  1 

•  5 

ci  49 

3.9 

.2  849 

i  CATEGORY  3 

1  . 

10.0 

3.4 

909 

9.3 

2.6 

.3  92  3 

c.6 

1.9  .2  910 

•  TIME  (LST) 

0600  - 

2000 

ALL  HOURS 

SPEED  KTS 

GE10 

GE  1 7 

GE25 

OBS 

GE 1 0  GE 1 7  GE25 

CATEGORY  A 

5.2 

.2 

4245 

4.3  .1 

6 

CATEGOPY  B 

1  -  -  - . — 

-  ■  ■  ■ 

_  6.3  _ 

... 

.  1 

4569 

5.6  1.8  .1 

7 

G  -  2  -  2 

I 


k 


ERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


MAGNETIC  RUNWAY  HEADING: 


009-189 


t :  K.  I.  SAWYER  AEB  MI 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  73 


MONTH:  FEB 

ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

HIGHEST  WINDS  REPORTEO  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  ♦  SPECIALS) 


JUL  88 


0300  -  0500 


vS 

Gti6"GE17  GE25 

QBS 

GE10 

V" 

2.1 

34a 

2.6 

1 1 

3.3  .3 

900 

3.5 

0600  -  0300  0900  -  1100 


GE 1 7  GE25 

QBS 

GE  1  0 

GE 1 7  GE25 

OBS 

849 

4.1 

.  1 

849 

.9 

915 

5.8 

1.6  .1 

912 

1500  -  1700  1800  -  2000  2100  -  2300 


..  S 

GE  1 0 

GE 1 7  GE25 

OBS 

GG10 

GE 1 7  GE25 

QBS 

GE  1 0 

GE 1 7  GE25 

OBS 

w 

7.1 

.5 

3  49 

3.9 

.2 

849 

3.3 

.1 

849 

J 

9.3 

2.0  .3 

023 

c.5 

1.9  .2 

910 

4.2 

2.0  .1 

913 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

GE  1 7 

GE2S 

nas 

GE  1 0 

GE  1  7 

GE25 

QBS 

.2 

_ _ _ 

4245 

4.3 

.  1 

6792 

2.1 

.  1 

4569 

5.6 

1.8 

.1 

7293 

G 


2 


2 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSINGS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  '  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY 


STATION  NUMBER: 

727A35 

STATION  NAME:  K. 
LST  ro  urc:  ♦  s 

I.  SAWYER  AFB  MI 

PERIOD  OF  RECOR1 
month:  MAR 

CATEGORY  A: 

ANY  CEILING  OR  VISIBILITY 

(HOURLY 

03S  ONLY) 

CATEGORY  B: 

HIGHEST 

WINDS  REPORTED  WITHIN  THE 

HOUR  (H0URLIES  *■  SI 

TIME  (LST) 

OOOO  -  0200 

0300  -  0S.00 

0600  -  OBOO 

SPEED  UTS) 

Gen 

GE17  GF25  OtvS 

GE10 

GE  1  7  GE21' 

03S 

GE  1  0 

GE 1 7  GE25  OBS 

CATEGORY  A 

1 .  -i 

.  3  930 

2.? 

.  1 

930 

2.5 

.  1  930 

CATEGORY  3 

A.O 

.6  .3  993 

A. 3 

1.1  .1 

963 

A.  3 

1.0  .1  1011 

TIME  (LST) 

1200  -  1  ACC 

1530  -  1700 

1  BOO  -  2000 

SPEED  UTS) 

GE1G 

OF.  1 7  GL25  OES 

GE10 

GE 1 7  CE25 

CBS 

GE  1  0 

GE 1 7  GE25  OBS 

CATEGORY  A 

7.3 

.  8  930 

6.7 

1.3  .1 

930 

3.3 

.2  930 

CATEGORY  6 

12. p 

A. 3  .3  1021 

12.0 

A.  1  .9 

1007 

6.5 

1.3  .3  99A 

TIME  (LST) 

0600  - 

200  3 

ALL  HOURS 

SPEEO  KTS 

GF10 

GE  1 7 

GE2  5  08 S 

GF10  GE17  GE25 

CATEGORY  A 

A.P 

.6 

.0  A650 

3.9  .A  .0 

CATEGORY  a 

8  •  8 

2.6 

.5  5063 

7.2  2.0  .3 

PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  GF  CRDSSW I  NO  S 
FROM  HOURLY  Q9SER VA  T I ONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING!  009-199 

.AMP!  < .  I.  SAWYER  AF'3  »M  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  79  -  JUL  33 

rc:  +9  MONTH!  MAR 


;-.y  a : 

any  CEILING  OR  VIS 

1BIL1TY 

(HOURLY 

03 S  ONLY) 

jry  ■<: 

HIGHEST 

WINDS  REPORTED  WITHIN  THE 

HOUR  (HQURLIES  «■ 

SPECIALS) 

r . 

0300  -  00 

00 

06C0  - 

0900 

0900  -  1100 

1  '  s 

GG10 

GE17  GE2* 

CBS 

GE  10 

OE 1 7  GE25  09 S 

GE  1 0 

GE 1 7  GE25 

DBS 

>30 

2.2 

.  1 

9  30 

2.9 

.  1 

930 

9.3 

.5 

930 

)  :  ? 

A. 3 

1.1  .1 

9  3  3 

9.3 

1.0 

1  1011 

9.0 

2.2  .2 

1035 

1000  -  1700 

1300  - 

2000 

2100  -  2300 

:  S 

0310 

GE 1 7  0E25 

3  IS 

GE  1  0 

GG 1 7  GE2 

S  09  S 

GE  1 0 

GF 1 7  GE25 

09S 

} 

6.7 

1.3  .1 

9  10 

3.  1 

.2 

930 

2.6 

.2 

930 

'  '  3  1 

1  2 .  0 

A.  1  .9 

1007 

9.5 

1.3 

3  999 

5.1 

1.1  .1 

995 

0^30  - 

ALL 

HOURS 

j.'  10 

O'-  17 

GE25  .Jf> 

J 

J 

no  r,pi7 

GE25 

COS 

9  .  > 

•  0  4  ^ 

.0 

7990 

, 

•  • 

2.6 

•  ‘  *>(!*> 

A 

7.2  2.0 

.3 

5099 

I 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSINGS 

USAFETAC,  ASHFVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  ME 

STATION  NUMBER:  727436  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AF3  MI  PERIOD  OF  RECORD: 

LST  T!J  iJTC:  +  6  MONTH:  APR 

CATEGORY  a:  any  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  Q3S  ONLY) 

CATEGORY  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPEC 


Tiw<7  (LST)  OQNO  -  0200  0303  -  0600  0600  -  080C, 


SPEED  ( KTS ) 

CATEGORY  A 

CATEGORY  R 

GE  1  3 

2.3 

3.2 

GE17  GE25  OBS 

.6  9C0 

I.a  .6  062 

GE  1 0 

1.8 

2.7 

GE  1  7 

.7 

1.6 

GE26  GBS 

900 

.6  35  3 

GF  1  0 

2.2 

3.9 

GE 1 7  GE25  09S 

.7  900 

1.3  .6  959 

TI-f  (LST) 

1200  -  1400 

150 

3  -  1700 

1300  - 

2  000 

SPEED  (KTS) 

Gr i : 

GE 1 7  Gt  2  6  OES 

GE  10 

GE  1  7 

GE2K  OSS 

C.C10 

GC 1 7  GE25  09S 

CATEGORY  A 

6.2 

.6  3  0  U 

7.1 

.  7 

900 

3.3 

.3 

900 

CATEGORY  5 

12.0 

4.1  .  t>  044 

1 1  .a 

4.2 

.5  960 

7.  1 

1.9 

1  949 

T I  ME  (LST) 

0  600 

-  2033 

ALL 

HUURS 

SPEED  KTS 

GE  1 0 

GF 1  7 

GE2  5 

Of'S 

GL10  GE  1  7 

GE25 

Hn 

CATEGORY  A 

5.0 

.  .  .5 

4  5  00 

3.3  .5 

770 

CATEGORY  r. 

3.  -i 

2.9 

.4 

475R 

6.7  2.3 

.4 

760 

G 


A 


percentage  frequency  of  occurrence  of  crosswinos 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

_ _  MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  009-189 

'.'■'E:  K.  I.  SAWYER  AF3  Ml  PERIQO  OF  RECORO!  AUG  78  -  JUL  88 

G:  +  3  MONTH:  APR 

OR Y  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  Q3S  ONLY) 

>:Y  u:  HIGHEST  WINDS  REPORTEO  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  +  SPECIALS) 


0300  -  0300  0600  -  0800  0900  -  1100 


'  s 

GE10 

GE  1  7 

GE23 

DBS 

GE10 

GE1  7 

GE25 

OBS 

GE  1 0 

GE  17 

GE25 

OBS 

■GO 

1.3 

.7 

900 

2.2 

.7 

900 

3. A 

.1 

900 

)  2 

2.7 

1.8 

.4 

93  ) 

3.9 

1.3 

.3 

939 

9.2 

2.8 

.1 

956 

1300 

-  1700 

1900 

-  2000 

2100 

-  2300 

v  s 

GE  10 

GF.  1  7 

CE2C 

OBS 

GC10 

GE  1  7 

GE23 

OBS 

GE  1 0 

GE  1 7 

GE25 

OBS 

*  Z) 

7.1 

.  7 

900 

3.8 

.3 

900 

1.7 

.1 

900 

■mA 

11.8 

A. 2 

.5 

930 

7.  1 

1.9 

.  1 

9A9 

3.6 

.9 

.1 

939 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

G E 1 0  GF  1  7 

GE23 

OBS 

GL10 

GE  1  7 

GE  23 

OBS 

9.0  .3 

A  3  0  0 

3.3 

.3 

72uO 

9.4  2.9 

.A 

4754 

6.7 

2.3 

.  A 

7602 

G  -  2 


A 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSINGS 

USaEETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY 


STATION  NUMBER: 

727 AiB 

STATION  NAME:  K. 
LST  TO  UTC:  +  B 

I.  SAWYER  AF8  MI 

PERIOD  OF  RcCOR 
MONTH:  may 

CATEGORY  A: 

ANY  CE 

ILING  OR  VISIBILITY 

(HOURLY 

OBS  ONLY) 

CATEGORY  B: 

HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE 

HOUR  (HOURLIES  +  S 

TIME  (LSI) 

OOOO  -  0200 

0300  -  OBOO 

0600  -  0800 

SPEFD  (KTS) 

gf  n 

GE 1 7  GE2S  QMS" 

OF  10 

GE 1 7  GE  25  OBS 

GE  1 0 

GE 1 7  GE25  OBS 

CATEGORY  A 

1.6 

'•'30 

1  .A 

930 

1.0 

930 

CATEGORY  H 

2.5 

.8  071 

2.0 

.8  .1  980 

2. A 

.3  .1  999 

TIME  (LST) 

1200  -  1A00 

1  BOO  -  1700 

1  BOO  -  2000 

SPEED  (KTS) 

GEiC 

GE 1 7  Gf 25  OB S 

GE  1 0 

GE 1 7  GE25  CBS 

GE  1 0 

GE 1 7  GE2B  OBS 

CATEGORY  A 

a.  1 

TfO 

3.8 

.A  930 

1.9 

9  30 

CATEGORY  B 

•3 . 2 

1.9  977 

6.  A 

2.1  .A  971 

3.3 

1.1  972 

T I Mf  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  KTS 

GE  t  0 

GE  1  7 

GE2B  03S 

GE  1 0  GE 1 7  GE2B 

CATtCORY  A 

_  2.9 

__  .  1 

A6B0 

2.3  .1 

CATEGORY  B 

5  •  (■> 

1  .A 

.1  A91B 

•..2  1.1  .1 

\ 


w 


'RCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSRINDS 

FROM  HOURLY  OSSERVaTIONS 

magnetic 

RUNWAY 

HEADING! 

009-189 

[c-  K. 

I.  SAWYER  4F9  MI 

PERIOD  OF  RECORD 
MONTH!  MAY 

:  AUG  78 

-  JUL  88 

fH 

ANY  CEILING  OR  VISIBILITY 

(HOURLY 

OBS  ONLY) 

.'Y  »: 

HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE 

HOUR  (HOURLIES  ♦  SPECIALS) 

0300  -  0500 

0600  -  oaoo 

0900  -  1100 

GElO 

GE 1 7  GE25  OSS 

GElO 

GE 1 7  GE25 

OBS 

GElO 

GE 1 7  GE25 

OBS 

1.4 

030 

1.0 

930 

4.0 

930 

7  1 

2.0 

. p  .1  oao 

2.4 

.3  .1 

999 

7.7 

1.5 

996 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

j 

GElO 

GE 1 7  GE25  UBS 

GElO 

GF 1 7  GE25 

03S 

GElO 

GE 1 7  GE25 

OBS 

3.3 

.4  "  930 

1.9 

930 

.6 

930 

6.4 

2.1  .4  971 

3.3 

1 . 1 

972 

1.2 

.2 

972 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

GElO 

GE  1  7 

GE25 

DBS 

GElO 

GE  1 7 

GE  25 

OBS 

2.9 

_ .1_ 

4660 

2.3 

.  1 

7440 

j .  6 

1.4 

.  1 

4915 

4.2 

1.1 

.  1 

7B39 

o  -  z  -  *> 


1 

t 

i 


OPERATING  LOCATION  "A'* 
U SAEFTAC,  A SHEVIL L  E  N C 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRFNCE  OF  CROSSWINDS 
F RON  HOURLY  OBSERVATIONS 


MAGNETIC  RUNWAY 


STATION  NUMBER!  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFB  Ml 

1ST  TO  UTCV  ♦"<5 


PERIOD  OF  RECORf 
MONTH:  JUN 


CATEGORY  A: _ ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  0:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  ♦  Sf 


TIME  (LST) 

0000  -  R200 

SPEED  (KTS) 

GE 10 

GE 1 7  GE  25 

OBS 

GF10 

CATEGORY  A 

.2 

900 

.3 

CATEGORY  3 

1.1 

.2 

949 

.6 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

SPEED  (KTS) 

GE  1 0 

GF17  GE2 5 

OnS 

GE  10 

CATEGORY  A 

6.6 

•  6 

900 

6.7 

CATEGORY  o 

13.2 

3.7  .5 

941 

10.9 

0300  -  0500  0600  -  0800 


GE  1  7 

GE  25 

OBS 

GE  1 0 

GE  1  7 

GE25 

OBS 

900 

2.0 

900 

94  6 

3. 1 

.8 

.  1 

963 

1600 

-  1700 

1600 

-  2000 

GE  1  7 

GE25 

03S 

GE  1 0 

GE  1  7 

GE25 

OBS 

.4 

900 

3.2 

.2 

900 

3.7 

.4 

94  5 

6.1 

1.7 

.5 

924 

TIME  (LST) 

0600  -  2000 

ALL 

HOURS 

S°EED  KTS 

GE l 0  GE 1 7  GE25 

OBS 

GE  1 0 

GE1  7 

GE  25 

CATEGORY  A 

_ _ 4.5 _ .3 

4500 

2.9 

.2 

CATEGORY  3 

3.2  2.3  .4 

4713 

6.4 

1.6 

.2 

r, 


2 


6 


1 


ERCENT AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINOS 
. . 'FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

_ _ _  MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  009-189 

me:  K.  1.  SAWYER  AFB  MI  PERIOO  OF  RECORD:  AUG  78  -  JUL  88 


MONTH: 

JON 

251 

ANY  CEILING  OR 

VISIBILITY 

(HOURLY 

OSS  ONLY) 

<Y  q: 

HIGHEST 

WINOS 

REPORTEO  WITHIN  THE 

HOUR  (HOURLIES  ♦ 

SPECIALS) 

0300 

-  0500 

0600  - 

0800 

0900  -  1100 

s 

gTIo  * 

GE 1 7  GE 26  08S 

GE  1 0 

GE  1 7  GE25  OSS 

GE  1 0 

GE 1 7  GE25 

06  S 

"'n 

.3 

900 

2.0 

900 

3.9 

.  1 

900 

'  A  9 

.0 

945 

3.  1 

.8 

1  963 

7.9 

1.6  .3 

940 

1600 

-  1700 

1800  - 

2000 

2100  -  2300 

■  S 

GE  10 

GE  1 7  G 

E25  03S 

GE  1 0 

GE 1 7  GE  25  OSS 

GE  1 0 

GE 1 7  GE25 

OSS 

•  .  •  -o 

6.7 

.4 

900 

3.2 

.2 

900 

.2 

900 

•-I 

10.9 

3.7 

•  4  94 

6.  1 

1.7 

5  924 

.6 

.1 

927 

0600  - 

2000 

ALL 

HOURS 

S' 10 

GE  l  7 

GE25 

08  S 

GE 1 0  GE1  7 

GE25 

OSS 

_  O _ 

4500 

2.9  .2 

7200 

2.2 

2.3 

.4 

4713 

6,4  1.6 

.2 

7534 

2 


6 


1 


OPERATING  LOCATION  “A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  MC 


STATION  NUMBER:  727435 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINOS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY 


STATION  NAME:  K. 
LST  TO  tJTC :  *  5 


[.  SAWYER  AFB  MI 


PERIOD  OF  RECOR 
MONTHS  JUL 


CATEGORY  A: _ ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  0:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  +  S' 


TIME  (LST) 
SPEED  (KTS) 
CATEGORY  A 
CATEGORY  ft 


T IMF  (LST) 
SPEED  (KTS) 
CATEGORY  A 
CATEGORY  3 


OOOO  -  0200 

GE13  GE17  GE25  OBS 
.  3  R 30 

.3  99  3 


1200  -  1400 


0300  -  0500 

G  E 16  GE 1 7  GE25  OBS 
.  I  930 

.2  1012 


1500  -  1700 


0600  -  0000 

GE 10  GE 1 7  GE25  OBS 
.1  0  30 

.5  1024 


1H00  -  2000 


GE 1 0  CEI 7  GE25 

OBS 

GE 1 0  GE 1 7  CE25 

OBS 

GF10  G 

F  1 7  GE25 

UBS 

5.7 

930 

4.2 

930 

2.6 

920 

10.1  ’.1 

1002 

6.9  1.0 

992 

3.0 

.3 

9o7 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING: 


NAME!  K.  I.  SAWYER  AF8  MI 
■  ■  I TC :  ♦  5 


PER  1 00  OF  RECORD:  AUG  78 
MONTH:  JtJL 


ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  08S  ONLY) 

HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  +  SPECIALS) 


009-189 
-  JUL  88 


?'.<)  0300  -  0900  0600  -  0800  0900  -  1100 


OBS 

9  30 

'•J9  3 

GE  To 

.  1 

.2 

GE  1  7"  GE25  OBS 

930 

1012 

GE10 

.1 

.5 

GE  1  7 

GE25  08S 

0  30 

1026 

GElO 

3.2 

5.5 

GE  1 7 

.2 

GE25 

OBS 

930 

989 

) 

1500  -  1700 

1800 

-  2000 

2100  -  2300 

•’■BS 

GE  1 0 

GE1 7  GE25  OBS 

GE  1 0 

GE  1 7 

GE25  OBS 

GElO 

GE  1  7 

GE25 

OBS 

)  }  0 

6.2 

930 

2.6 

928 

.6 

927 

id.:  2 

6.9 

1.0  992 

3.0 

.3 

967 

1.2 

.6 

.  1 

970 

0600  -  2000  ALL  HOURS 


GElO  GE 1 7  GE25 

OSS 

GElO  GE 1 7  GE25 

OBS 

3.2  _  _ 

666  3 

2.1 

7635 

5.2  .7 

69  76 

3.6  .5  .0 

7969 

G  -  2  -  7 

r 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAEETAC ,  ASHEVILLE  NO 


STATION  NUMBERS  727435 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINOS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY 


STATUIN  NAMES  K.  1^  SAWYER  AFB  MI 
L ST  TO  UTCS  +5 


PERIOD  OF  RECORI 
MONTHS  AUG 


TIME  (LST) 
SPEEO  (KTS) 
CATEGORY  A 
CATEGORY  6 


time  (LST) 
SPEtO  (KTS) 
CATEGORY  A 
CATEGORY  B 


TIME  (LST) 
SPEED  KTS 
CATEGORY  A 
CATEGORY  B 


CATEGORY  AS _ ANY  CEILING  QR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  BS  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HQURLIES  ♦  Sf 


OOOO  -  0200 

GE1 0  GE 1 7  GL  25  OBS 
.4  930 


0300  -  0500 

GE'lO  GE  1 7  GE  25  OBS 
.3  930 


0600  -  OBOO 

GE 1 0  GE 1 7  GE25  OBS 
.6  9  30 


.7 

990 

1  .0 

.2 

1003 

1.3 

.3 

1029 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1600 

-  2000 

GE  1 C 

GE  1  7 

GE25  OBS 

GE  1 0 

GE  1  7 

GE25  OBS 

GE  1 0 

GE  1 7 

GE25  DBS 

"  7.4 

.1 

. . 930 

’7.5 

9  30 

2.4 

.2 

930 

13.6 

2.5 

.  1  99  6 

11.6 

2.7 

966 

4.2 

1.0 

.  1  990 

0600  -  2009 
GE 1 0  GE 1 7  GE25 

4.3  .1 


7.4  1.5 


25  BBS 

4  650 
.0  5017 


ALL  HOURS 
GE  1  0  GE 1 7  GE  25 
2.5  .1 

5.0  1.0  .0 


G  -  2 


1 


<Z  X> 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINOS 
FROM  HOURLY  "OBSERVATIONS 


MAGNETIC  RUNWAY  HEADING* 


009-189 


ME :  K.  I.  SAWYER  AF 8  Ml  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  78  -  JUL  88 

:  +  5  "  month:  aug 


ANY  CEILING  QR  VISIBILITY  (HOURLY  08 S  ONLY) 

HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  ♦  SPECIALS) 


>200 


0300  -  0500 


0600  -  0800 


0900  -  1100 


6  DBS 

GE  1 0 

GE  1  7 

GE  25 

CBS 

GE  1 0 

GE  1 7  GE25  ORS 

GE  1  0 

GE  1  7 

GE  25  09 S 

9  3C 

.3 

9  30 

.6 

930 

3.7 

.  1 

930 

1.0 

.2 

100  3 

1.3 

.3 

1029 

6.7 

1.0 

1017 

!  <,  >7 

1600 

-  1700 

1800  - 

2000 

2100 

-  2300 

DOS 

GE  1 0 

GE  1  7 

GE25 

08  S 

GE  1 0 

GE 1 7  GE 

25  0?S 

GE  1 0 

GE  1  7 

GE25  DBS 

930 

7.5 

9  30 

2.7 

.2 

930 

.7 

930 

1  995 

11.6 

2.7 

956 

7.2 

1.0 

.  1  990 

1.1 

.1 

985 

■’-J 

0800 

-  2003 

ALL 

hoijp  s 

GE  10 

GE1  7 

GE25 

98  S 

G 

E10  GE  1  7 

GE25 

03S 

7.3 

_ .  1 

..... 

7650 

2.3  .1 

7770 

7.7 

1.5 

.0 

5017 

5.0  1.0 

.0 

3007 

1 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINOS 

USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY 


■  •  .  -  - 

-  .... 

-  - - 

- - 

-  —  -  - 

STATION  NUM3ER! 

72743b 

STAT ion 

name:  k . 

l.  SAWYER  AFS 

MI 

PERIOD 

OF  RECORI 

LST  TO 

UTC:  ♦  5 

MONTH: 

SEP 

CATEGORY  A: 

ANY  CEILING  nR  VISIBILITY 

(HOURLY  OB S  ONLY) 

CATEGORY  3: 

HIGHEST 

HINDS 

REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SI 

TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  - 

0300 

SPEEn  <  < T  S ) 

GE  1 0 

GE17  GE  20 

05  S 

GE  10 

GE  1  7 

GC25  03  S 

GE  1 0  GE 1 7  GE25  03S 

CATEGORY  A 

1.0 

000 

.  7 

900 

.3 

900 

CATEGORY  ? 

2.1 

.? 

0  74 

1.4 

1001 

2.2  .2 

1016 

TIME  (LST) 

1700  -  1400 

1500 

-  1700 

1«00  - 

2000 

SPEED  (KTS) 

GtlO 

GE 1 7  GE  25 

0.3S 

GE  1 0 

GE  I  7 

GE26  03 S 

GE 1 0  GE 1 7  GE25  DBS 

CATEGORY  A 

7.'? 

.  1 

ooo 

6.6 

.3 

900 

2.0  .1 

900 

CATEGORY  9 

13.1 

2.4  .4 

93  7 

10. o 

3.3 

.2  99  2 

3.6  .3 

1  979 

TIME  (LST) 

0600  - 

2000 

ALL 

HOUR  S 

SPEED  KTS 

GE  1  0 

GE  1  7 

GE25 

DBS 

G£ 1 0  GE 1 7 

GC25 

CATEGORY  A 

4.3 

.  1 

4500 

3.1  .1 

1 

CATEGORY  0 

7.5 

1.6 

• 

497  2 

5.4  1.1 

.  1  7 

2 


9 


:c  "’CENT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  QF  CROSSWINQS 
,  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  009-189 


O'ES  K.  I.  SAWYER  AFfl  MI  PERIOD  OF  RECORD!  AUG  78  -  JUL  88 

:  ♦  6  MONTH:  SEP 


H 

1 

ANY  CEILING  OR 

VISIBILITY 

(HOURLY 

•  •  • 

08  S 

ONL  Y ) 

•  •  • 

m 

HIGHE 

ST  WINDS 

REPORTED  WITHIN  THF 

HOUR  (H0URL1ES  ♦ 

SPECIALS) 

0  300 

-  0600 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

'■  S 

GE10 

GE  1  7  G 

C2B  03  S 

GE  10 

GE 1 7  GE25  03S 

GE  1 0 

GE 1 7  GE  26 

DBS 

>  ■ 

.  7 

900 

.  3 

900 

4.3 

.  1 

900 

1 1\ 

1.4 

1001 

2.2 

.2  1016 

3.3 

1.2  .1 

99e 

1600 

-  1  700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

GE 10 

GE  1 7  GE28  03S 

GE  1 0 

GE 1 7  GE25  03S 

GE  1 0 

GE  1  7  GE25 

OBS 

(.3 

"6.6 

.3 

900 

2.0 

.1  900 

1.6 

.  1 

900 

7 

10. o 

3.3 

.2  992 

3.6 

.8  .1  979 

2.3 

.5  .1 

969 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

r 

-.10 

GE  1  7 

GE26 

03  S 

G 

E10 

GE 1 7  GE25 

03  S 

4.3 

.1 

4600 

3.1 

.  1 

7200 

7.6 

1.6 

1 

•  >- 

4972 

8.4 

1.1  .1 

7916 

2 


I 


OP£pAT I  NG  LOC  A  T  I C1N  "A"  PERCE »'T  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSRINDS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNET 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  1.  SAWYER  AF3  MI  PERIOD 

LST  TO  UTC:  >  5  MONTH! 


. — . 

CATEGORY  M 

CATEGORY  B : 

ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HO 

HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN 

URL  Y 

THE 

OBS  ONLY) 

HOUR  (HQU 

TIME  (LST) 

oooo 

-  0200 

0  300 

-  0600 

06C0  - 

SPEC  0  (KTS) 

GC  10 

GEl  7  G 

E2S  OHS 

GE10 

GE  1  7 

0E25  DBS 

GF  1  0 

GE 1 7  GE2 

CATEGORY  A 

1.6 

.  I 

030 

1.6 

.  1 

•0  30 

2.0 

CATEGORY  « 

4.0 

.4 

.1  1006 

2.1 

1 .  1 

.1  1003 

3.2 

.  6 

TIME  (LST) 

tarn 

-  14  00 

1  NOD 

-  1700 

1  ECO  - 

SPcE0  (KTS) 

GE1Q 

CGI  7  ^ 

126  03  S 

GE10 

CE1  7 

GE26  CHS 

Gt  10 

GE 1 7  GE2 

CATEGORY  A 

•>.2 

.4 

030 

7.3 

•  2 

930 

2.0 

.  1 

CATEGORY  R 

14.2 

4.2 

.4  1000 

11.1 

3.1 

.1  1000 

4.0 

1.3 

TP'r  (LST) 

0600  - 

2000 

ALL 

SPEEO  KTS 

G- 10 

OF  1  7 

CS2C 

SIRS 

GclO  GEl  7 

CATEGORY  A 

4 . 9 

.2 

.0 

4650 

3.6  .2 

CATEGORY  0 

3.4 

2.2 

•> 

•  .. 

*>  0 

6.*  1.6 

I 


I 


CEklT AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  009-189 


:  K.  I.  SAWYER  AFB  MI  PERIOD  OF  RECORD!  AUG  78  -  JUL  88 

+5  MONTH!  OCT 

I 

a: _ ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  08S  ONLY) 

3 !  HIGHEST  WINOS  REPORTEO  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  +  SPECIALS) 


0300  -  0800  0600  -  0800  0900  -  1100 


GEIO 

GE17 

GG28 

OBS 

GEIO 

GE  1  7 

GE28  08S 

GEIO 

GE  17 

GE25 

OBS 

1.8 

.  1 

930 

2.0 

930 

A. 9 

.3 

.1 

930 

2 .  I 

1.1 

.  1 

1008 

3.2 

.8 

1037 

8.9 

1.8 

.3 

1038 

1800 

-  1700 

1800 

-  2000 

2100 

-  2300 

GEIO 

GE17 

GE28 

CBS 

GEIO 

GE  1 7 

GE25  OBS 

GEIO 

GE17 

GE25 

OBS 

7.3 

.2 

930 

2.0 

.  1 

930 

1.3 

930 

11.1 

3.1 

.  1 

1000 

A  .  9 

1.3 

1002 

3.8 

.8 

1000 

0600  -  2000 

ALL 

HOURS 

10  GE 1 7  GG28 

08  S 

GEIO 

GE  1  7 

GE  2  8 

OBS 

.9  .2  .0 

A680 

3.6 

.2 

.0 

7AA0 

.A  2.2  .2 

8086 

6.6 

1.6 

.  1 

8097 

I 


l 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CR0S5WIN0S 

USAFETAC,  ASHEVllLE  NC  '  FRDM  HUURLY  OBSERVATIONS 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _  MAGNETIC  R.UNW, 

STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFB  MI  PERIOD  OF  REC( 

L  ST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  NOV 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  3:  HIGHEST  RINDS  REPORTED  WITHIN  THF  HOUR  (HOURLIES  + 


TIME  (LST) 

OOOO 

-  0200 

0300  -  0500 

0600  -  OBOO 

SPEED  (KTS ) 

GE1C 

GF  17 

GE25 

OBS 

GEIO 

GE17  GE25 

oas 

GEIO 

GE17  GE25 

03  S 

CATEGORY  A 

4.7 

•  1 

900 

4.4 

.3 

900 

3  •  B 

900 

CATEGORY  B 

6.  1 

2.4 

.2 

967 

6.6 

1.9  .5 

977 

4.7 

1.9  .1 

1027 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

*  •  •  •  • 

1  BOO  * 

2000 

SPEFQ  (KTS) 

GEIO 

GE17  GF  25 

oes 

GEIO 

GE 1  7 

GE25  OBS 

GEIO 

GE 1 7  GE25  J9S 

CATEGORY  A 

“T67T 

.2 

-  -900 

6.9 

..j..  . 

900 

5.0 

.1 

900 

CATEGORY  B 

1  6. A 

4.3  .3 

1027 

11.7 

3.7 

967 

7.1 

2.7 

.  1  969 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

GEIO 

GF  1  7 

GE25 

OBS 

GEIO  GE 1 7 

GE25 

CATEGORY  A 

6.4 

.  1 

4500 

5.3  .2 

CATE  COPY  P 

9.6 

3.0 

.2 

5026 

3.4  2.7 

.2 

■  -  - 

. . 

— 

- - 

— 

---  • 

-  - - 

. . 

G  -  2  -  11 

I 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CRQSSWINOS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

_  MAGNETIC  RUNWAY  HEADING •  009-189 

7  A  ME:  K  .  I.  SAWYER  AFB  MI  PERIOD  OF  RECORD*.  AUG  73  -  JUL  88 

IT  C I  ♦  S'  MONTH!  NOV 

| . . . 

► 

C-'iRY  A!  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

GORY  3!  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  ♦  SPECIALS) 


1  0300  -  0500  0600  -  0800  0900  -  1100 


IRS 

GE10 

GE1  7 

GE25 

OBS 

GE  1 0 

GE  1  7 

GE  25 

OBS 

GE  1 0 

GE  1  7 

GE25  OBS 

4.4 

.3 

900 

3.8 

900 

5.9 

.  1 

900 

*67 

6.6 

1.9 

.5 

977 

4.7 

1.9 

.1 

1027 

9.0 

2.6 

.3  1016 

1500 

-  1700 

1800 

-  2000 

2100 

-  2300 

>5 

GE10 

GE 1 7 

GE25 

OBS 

GE  1 0 

GE  1  7 

GE25 

OBS 

GE10 

GE  1 7 

GE25  OBS 

10C 

679 

. 

900 

5.0 

.1 

900 

5.2 

.2 

900 

2  7 

11.7 

3.7 

987 

7.1 

2.7 

.1 

969 

6.4 

2.0 

.1  957 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

GE 1 0  GE  1 7 

GE25  OBS 

GE  1 0 

GE  1  7 

GE25 

DBS 

•  4  •  1 

4500 

5.3 

.2 

7200 

7.6  3.0 

.2  5026 

3.4 

2.7 

.2 

7927 

OPERATING  LOCATION  ''AM  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  "MC  ~  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

_  MAGNETIC  RUNWAY 

STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AFB  MI  PERIOD  OF  RECORt 

LST  TO  UTC:  *5  MONTH:  DEC 


CATEGORY  A.‘ _ ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  ♦  SP 


TIME  (LST)  OOOO  -  0200  0300  -  0500  n*0O  -  080" 


S^EZD  (KTS) 

GE10 

GE17 

GE25  OBS 

geTo 

GE1 7 

GE25 

OBS 

GE10 

GE1  7 

GE25 

ORS 

CATEGORY  A 

5.1 

.  1 

930 

3.9 

930 

3.  1 

930 

CATEGORY  R 

6 .  P 

1.8 

.  1  970 

5.7 

1.9 

.  1 

964 

4.7 

.7 

963 

TIME  (LST) 

1200 

-  1400 

1600 

-  1700 

1800 

'  -  2000 

SPEED  (KTS) 

OHIO 

GE17 

GE25  OB  S 

GE10 

CE1  7 

GE25 

oes 

GF10 

GE  1  7 

GE25 

03S 

CATEGORY  A 

11 . 6' 

•  6 

'930 

“9.6 

_ 

930 

6.2 

.3 

930 

CATEGORY  8 

15.  3 

3.5“ 

.2  967 

1 4 .3 

3.5 

.2 

960 

9 .  B 

2.4 

.4 

980 

TIME  (LST) 

_ 

0600  -  2000 

ALL 

HOURS 

SPEEO  KTS 

GE  1 0 

GE 1 7  GE25  OBS 

GE  10 

GE  1 7 

GE25 

CATEGORY  A 

7.2 

.3  4650 

6.2 

.2 

7 

CATEGORY  8 

10.5 

2.4  .2  4838 

9.0 

2.2 

.2 

7 

tRCENTAGE  FREQUENCY  DF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINOS 
. FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING*.  009-189 


•if:  K.  I.  SAWYER  AFB  MI  PERIOD  OF  RECORO:  AUG  78  -  JUL  88 

:  *■  5  .  '  MONTH!  OEC 

•:y  4:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

Y  3:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  ♦  SPECIALS) 


0300  -  0500  0600  -  0800  0900  -  1100 


'  'S 

'  30 

•  70 

GE10 

3.9 

5.7 

GE 1 7 

1.9 

GE26 

.  1 

DBS 

930 

964 

GE  1 0 

3.1 

4.7 

GE  1  7 

.  7 

GE25 

OBS 

930 

963 

GE  10 

5.3 

7.9 

GE  1 7 

1.5 

GE25 

OBS 

930 

968 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

:  s 

GE10 

GE  1  7 

0E26 

oes 

GE  10 

GE17 

GE25 

03  S 

GE10 

GE17 

GE25 

08  S 

’30 

9.6 

.4 

930 

6.2 

.  3 

930 

4.7 

.1 

930 

)-  7 

14.3 

3.5 

.2 

960 

9.9 

2.4 

.4 

980 

7.5 

2.3 

.3 

964 

0600  -  200J 


ALL  HOURS 


GE  1 0 

GE 1 7  GE25 

OBS 

GEIO 

GE 1 7  GE25 

OBS 

7.2 

.3 

_ 4650 

6.2 

.2 

7440 

19.5 

2.4  .2 

4938 

9.0 

2.2  .2 

7736 

G  -  2  -  12 


i 


r 


4 


! 


OPERATING  LQCAT!3N_J?A"__  __  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINOS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  'FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

_ _ _ _ _ _ _  _  MAGNETIC  RUNWAY  HE 


STATION  NUMBER:  727435  STATION  NAME:  K.  I.  SAWYER  AF 3  MI  PERIOO  OF  RECORD: 

LST  TO  UTC!  +5  MONTH!  ALL 


CATEGORY 

•  •  •  1 

a: 

ANY  CEILING  OR  VISIBILITY 

(HOURLY 

OBS  ONLY) 

CATEGORY 

3: 

HIGHEST 

WINDS 

REPORTED  WITHIN  THE 

HOUR  (HOURLIES  ♦  SPEC 

TIME  (LST) 

0000 

-  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

SPEED  (KTS) 

GEIO 

GE  1  7 

GE25  nes 

GEIO 

GE  1  7 

GE25  03S 

GEIO 

GE17  GE28  OBS 

CATEGORY  A 

2.2 

.  1 

10959 

2.0 

.  1 

10959 

2.1 

.1  10959 

CATEGORY  3 

3.5 

.0 

.1  11690 

3.2 

.9 

.2  11733 

3.3 

.8  .1  11965 

TIME  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

SPEED  (KTS) 

GEIO 

GE  V  7 

OF.  25  OSS 

GEIO 

Gel  7 

GE  25  OBS 

GEIO 

Gt 1 7  GE25  03S 

CATEGORY  A 

7.9 

.4 

10959 

6.9 

.4 

.0  10959 

3.5 

.2  10957 

CATEGORY  3 

12.3 

3.3 

.3  11303 

11.0 

3.2 

.3  11757 

5.8 

1.5  .2  11676 

TIME  (LSY) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEEO  KTS 

GEIO 

GE  17 

GE25 

D3S 

GEIO 

GE  1 7 

GE25 

03 

CATEGORY _ A  __  _ 

5.0 

_ .2 

.0 

84793 

3.9 

.2 

.0 

8766 

CATEGORY  B 

3.2 

2.1 

T 

•  c 

59125 

6.4 

1.7 

.2 

9414 

G  -  2  •  13 
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PART  H _ 

DEGREE  DAY  SUMMARIES 


DEGREE  DAYS. 

CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  (MAX+MIN/2  WHEN  AVAILABLE).  THE SE  TABLES  GIVE  THE 

THE  NUMBER  OF  DEGREE  PAYS  FOR  EACH  MONTH  IN  FACH  YEAR  OF  THE  AVAILABLE  PERIOD  OF  RECORO. 

INCLUDED  BENEATH  EACH  SUMMARY  ARE  STATISTICS  BASED  ON  A  30-YEAR  (1951-1900) 

POR  (IF  AVAILABLE).  THE  30-YEAR  P OR  PROVIDES  A'WS  USERS  WITH  A  SUMMARY 
CONSISTENT  WITH  OTHER  STANDARD  CLIMATIC  PUBLICATIONS,  NOTABLY  THOSE 
OF  THE  NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER  (NCDC).  NOTE  THAT  THE  30-YEAR  POR  HILL 
CHANGE  TO  1961-1990  AS  SOON  AS  DATA  FOR  DECEMBER  1990  HAS  BEEN  PROCESSED. 

ASTERISKS  (****)  DENOTE  A  MISSING  MONTH  WITH  A  DAY  (OR  OAYS)  THAT  CANNOT 
BE  CALCULATED  AUTOMATICALLY. 

HEATING  DEGREE  DAYS. 

ONE  "HEATING  DEGREE  OAY"  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
'"'MEAN  TEMPERATURE  FALLS  BELOW  A  DESIGNATED  "BASE  TEMPERATURE"  OF  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  MEAN  TEMPERATURE  ON  A  GIVEN  DAY  IS  57  DEGREES. 

THAT  DAY  IS  SAID  TO  HAVE  3  HEATING  OEGREE  DAYS. 

COOLING  DEGREE  OAYS. 

ONE  "COOLING  OEGREE  DAY"  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DFGREE  THAT  THE 
TEMPERATURE  RISES  ABOVE'  A  DESIGNATED  "BASE  TEMPERATURE"  OF  65  DEGREES* 

FAMKFNHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  MEAN  TEMPERATURE  FOR  A  GIVEN  DAY  IS  73 
DEGREES,  THAT  OAY  IS  SAID  TO  HAVE  8  COOLING  DEGREE  OAYS. 

*65  DEGREES  FAHRENHEIT  HAS  BEEN  SELECTED  AS  THE  NATIONWIDE  STANDARD 
"BASE  TEMPERATURE"  AT  WHICH  (AT  LEAST  THEORETICALLY)  NO  HEATING  OR 
COOLING  IS  REQUIRED.  I F  ANOTHER  BA SF  TEMPERATURE  IS  USED  IN  THESE 
TABLES,  IT  WAS  SPECIALLY  RECUFSTED  BY  THE  STATION,  AND  IS  NOTED. 


operating  LOCATION  "A 
USAFFTAC,  ASHFVILLF  N 


HFAIING  DEGREF  DAYS 
FRJM  HOURLY  0  P.  S  F  p  V  A  T  1 0  N  S 


HASP  TEMPERATU 


STATION 

NUMBER!  727435 

STATION  NAKF 
L  ST  TO  UTC: 

:  x. 

♦  6 

I.  SAWYER 

AF  3  *M 

PERIOL 

OF  RF  CO 

Yc  ARS 

JAN 

ffh 

MA? 

4  Of? 

MAY 

JUN 

JUL 

A'JG 

St p 

nci 

7 

0  4 1 

1396 

1299 

7  b  9 

ic*9 

bl 

1  33 

367 

625  i 

1950 

356 

574 

319 

51 

137 

2  °5 

503 

1959 

310  1 

1960 

1429 

1330 

1467 

7  79 

447 

155 

9  9 

90 

2  F  4 

567 

1961 

166  5 

1206 

1124 

791 

493 

165 

4  1 

4  9 

2  60 

579 

1962 

1  6  3  7 

1496 

1157 

331 

360 

223 

117 

109 

36*' 

53d 

1963 

133  4 

1633 

1264 

742 

5C7 

152 

60 

166 

300 

327 

1964 

1  3b  9 

1  353 

1  365 

793 

35  3 

261 

66 

204 

347 

633 

1*165 

1  4  7  c 

1  6  10 

1  4  4 

5  7* 

406 

761 

26! 

HI 

44  0 

66  3 

l 

1966 

174'. 

13b  7 

1167 

n90 

576 

146 

2  6 

116 

29  9 

657 

1 

1967 

149° 

15=0 

1261 

500 

635 

154 

121 

1  37 

263 

706 

1 

1969 

1651 

1524 

1  12C 

743 

533 

237 

127 

166 

195 

546 

1066 

1476 

1331 

1  5  71 

7  54 

615 

36  3 

74 

2  1 

26  3 

745 

1 

1*170 

1  767 

1  SOM 

1  34s 

773 

593 

192 

3  1 

124 

32  3 

594 

1 

1972 

1973 

1499 

1376 

1C  14 

666 

64  3 

1  92 

107 

194 

94 

437 

376 

791 

454 

1 

1974 

1616 

16  ’2 

1314 

307 

650 

246 

6  6 

120 

475 

69  3 

1975 

1526 

1  302 

1  329 

969  _ 

344 

1  72 

74 

71 

440 

607 

' 

1976 

l  6  96 

1277 

1274 

753 

550 

122 

77 

124 

376 

513 

11 

1977 

1339 

1396 

1057 

699 

231 

213 

61 

139 

294 

662 

1( 

1*175 

1420 

1  fc97 

1  326 

90  3 

404 

24  1 

126 

102 

230 

662 

1C 

1979 

1  7!,6 

1412 

1294 

.350 

595 

19.5 

73 

16  3 

309 

763 

If 

19.50 

1 5  7a 

151 1 

1332 

74  7 

340 

215 

36 

4  9 

321 

74  5 

c 

1951 

1494 

1240 

1091 

756 

540 

163 

76 

71 

344 

714 

C 

1952 

1  ?55 

1460 

1279 

899 

249 

273 

26 

149 

313 

567 

r 

19,53 

1  3U2 

1169 

1160 

90  3 

615 

t  66 

30 

3  3 

237 

612 

< 

HFATINC  DEGREE  DAYS 
FRJM  HOURLY  0.3SF  OVATIONS 


I  ;v  'AMF 

r  i  utc : 

:  K.  I. 

♦  “5 

SAV.YER 

AF3  MI 

BASF  TEMPERATURE  65 

PER  TOD  OF  RFCORD:  JAM  57  - 

JUL  84 

ADR 

MAY 

JUN 

J'JL 

AUG 

SEP 

oct 

NOV 

QPC 

ANN 

■  >  <  i 

7  o? 

402 

1«9 

ol 

133 

347 

624 

1030 

464 

7669 

346 

474 

319 

81 

137 

286 

503 

115 

2405 

310 

1253 

1111 

2674 

{  ’*  *'  7 

7  79 

447 

146 

99 

90 

284 

547 

929 

1530 

9164 

1  i  * ‘  *♦ 

791 

493 

1  ft  •* 

41 

260 

579 

97  7 

1448 

3783 

:  l  H7 

>31 

360 

ZZr 

117 

109 

369 

638 

92t 

1341 

9194 

, 

742 

607 

162 

60 

166 

300 

327 

382 

1591 

9454 

;  r  l .. 

79:3 

36  3 

261 

6<S 

204 

347 

633 

946 

1541 

9265 

:  **4 

-3  7  '• 

406 

77)  1 

291 

l  91 

440 

66  3 

1020 

1279 

10001 

:  i  -  ? 

•v?0 

‘5  76 

146 

2  6 

116 

2  9^ 

657 

1046 

1335 

9374 

-  .  t  1 

9  00 

6?4 

164 

121 

137 

264 

706 

1129 

1360 

9664 

•  1  ?  ' 

7  A  H 

639 

237 

127 

166 

194 

544 

998 

1415 

9197 

'  M 

7  44 

616 

3 ‘5  4 

74 

2  9 

243 

746 

1040 

1393 

9346 

773 

69  3 

192 

41 

174 

323 

544 

1006 

1342 

9677 

194 

437 

791 

1097 

1612 

4121 

„ !  - 

*7  ft  6 

44  3 

1  4.7 

107 

94 

376 

484 

999 

1341 

9023 

*  1  m 

307 

4  50 

746 

*v> 

120 

476 

69  1 

a62 

1319 

9720 

\  ~  > 

?49 

344 

1  72 

74 

71 

440 

607 

c>14 

1492 

9261 

.  ■  r 

763 

883 

122 

77 

124 

376 

813 

1136 

1609 

9445 

:  7 

399 

231 

213 

61 

1  39 

294 

662 

1013 

1466 

9120 

. 

90  1 

404 

241 

174 

102 

240 

662 

1049 

1593 

9403 

;  •  i\ 

3  40 

696 

19.4 

73 

16  3 

309 

76  3 

1060 

1236 

9984 

1  '  c 

74  7 

340 

713 

34 

40 

321 

744 

962 

1  390 

9229 

;  )  1 

746 

640 

163 

74 

71 

344 

714 

445 

1329 

8663 

'  J  -. 

999 

2C9 

273 

26 

149 

314 

567 

986 

1261 

9321 

;  v) 

703 

613 

1  ->6 

30 

3  1 

237 

612 

906 

1621 

8454 

1984 

1693 

1143 

1404 

720 

515 

110 

84 

66 

350 

523 

1985 _ 

1586 

1447 

1129 

699 

429 

270 

130 

141 

312 

613 

1986 

“1526 

1360 

11 81 

693 

377“ 

270 

69 

133 

303 

608 

J987 

1311 

1057 

977 

576 

331 

71 

42 

84 

188 

774 

1988 

1644 

1541 

1256 

777 

373 

154 

27 

MEAN 

1381 

1224 

1087 

706 

426  _ 

105 

70 

103 

292 

582 

SD  *  564.04  4*19.82  434.44  254.29  178.2?  85.32  43.86  59.75  115.90  191.54 


a 


404 

720 

515 

110 

84 

66 

350 

523 

953 

1341 

8907 

129 

699 

429 

_ 270 

_ 130 

141 

312 

*13 

1082 

1633 

9471 

J 

1 61 

693 

377 

270 

69 

133 

303 

608 

1063 

1246 

8829 

} 

977 

576 

331 

71 

42 

84 

188 

774 

952 

1244 

7607 

2*6 

> 

777 

373 

154 

27 

5772 

097 

r  ' 

706 

_ 426 

_  185 

_ 70 

108 

292 

582 

910 

1257 

L  44 

254.29 

178.27 

85.32 

43.86 

59.75 

115.90 

191.54 

308.47 

442.94 

OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFFTAC,  ASM'vlLLE  NC 


STATION  NUMBER:  727A35  STATION  NAME!  K.  I. 

1ST  TO  UTC*.  >  5 


YEARS  JAN  FF9  '  MAR  APR 


1957 

1958 
1960 


1961 

1962 

1963 
l«6A 
1965 


1966 

1967 
1966 

1969 

1970 


1972 

1973 
197A 
1975 


1976 

1977 
1973 

1979 

1980 


1981 

1982 

1983 
1 98  A 


COOLING  OEGREE  DAYS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


_  BASE  TEMPER ATI 

SAWYER  AF9  MI  PERIOD  OF  RECC 


MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

A 1 

1 08 

56 

lA 

2  5 

50 

66 

10 

17 

62 

67 

31 

46 

111 

10A 

57 

A3 

21 

33 

AB 

A 

6 

97 

126 

35 

3 

1 

19 

50 

110 

A3 

6 

7 

19 

27 

3* 

3 

_ 

ST 

161 

5A 

16 

22 

51 

30 

17 

23 

68 

77 

12 

13 

1A 

12 

76 

136 

19 

A3 

107 

60 

18 

29 

1! 

50 

98 

38 

3 

5 

9 

92 

32 

A 

28 

60 

1 A  9 

70 

AA 

A9 

102 

31 

30 

2A 

106 

23 

2A 

21 

AA 

57 

26 

15 

107 

26 

16 

_ 17 _ 

52 _ 

9  1 

73 

6 

~  i 

10 

93 

A9 

6 

n 

A 

102 

A9 

30 

78 

200 

130 

53 

2 

29 

A3 

85 

H 


3 


1 


COOLING  DEGREE  DAYS 
from  hourly  observations 

BASE  TEMPERATURE  65 


JN  fiAME  •  K. 

3  JTC:  ♦  5 

J.  SAWYER 

AFB  mi 

PERIOD  OF 

RECORD: 

JAN  57  - 

JUL  88 

*'  A  R  APT 

"MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

“41 

Toe 

56  ~ 

u 

. . 

219 

2 

5 

50 

66 

10 

133 

17 

62 

67 

31 

177 

46 

111 

104 

57 

318 

43 

21 

33 

48 

4 

6 

155 

97 

126 

35 

3 

1 

262 

19 

50 

110 

43 

6 

228 

7 

19 

27 

33 

3 

94 

31 

161 

54 

16 

312 

22 

51 

30 

17 

120 

23 

6fl 

77 

12 

18 

198 

14 

12 

76 

136 

19 

259 

43 

107 

60 

18 

228 

29 

29 

11 

50 

98 

38 

3 

200 

5 

9 

92 

32 

4 

142 

28 

50 

149 

70 

297 

44 

49 

102 

31 

226 

30 

24 

106 

23 

133 

24 

21 

44 

57 

25 

171 

16 

107 

26 

15 

163 

17 

62 

93 

73 

6 

246 

1 

10 

93 

49 

6 

159 

11 

4 

102 

49 

30 

196 

73 

200 

130 

53 

461 

2 

29 

43 

B5 

159 

H  -  3  -  1  \  J 

I 

L-  -  .  .  .  .  


1985 


35 


39 


22 


1986 

12 

14 

131 

27 

2 

1987 

4 

49 

101 

166 

74 

19 

1988 

28 

92 

144 

MEAN"  '  0  9  32  84  55  14 

SO  rn  13.53  29766  50.87  34.21  15.31 


0 

3.32 


A  W  S  STATION  NAMET"  K.  T.  SAWYER  AFft  MI 

LATITUOE/LONGITUOE:  46  21  N  087  24  W 

CL IMATTTr  BRIEF  HOURLY  OBS  pgr:  Aug  78  -JUL  88 

SUMMARY  OF  DAY  POR!  OCT  56  -  DEC  57,  APR  58  -  OCT  58,  OCT  59  -  JUL  88 

HOURS  SUMMARIZED:  0000  -  2300  T5T  '  . . . 

MAR  89  LST  TO  UTC:  +05 


MONTH  _ 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

47 

55 

68 

84 

94 

102 

101 

95 

94 

MEAN  MAX  TCMP  (F) 

19.9 

23.3 

3776'" 

47.0 

60.9 

70.2 

T5.8 

72 . 3 

63.6 

MEAN  TEMP  ( F ) 

12.2 

14.7 

24.1 

37.9 

49.8 

59.0 

64.9 

62.7 

54.6 

MEAN  MlN  TFMP  (<=) 

4.3 

"  578 

157 1 

28.3 

38.3 

47.4 

53.7 

52.1 

45.0 

EXTRM  MIN  TEMP  IF) 

-27 

-30 

-22 _ 

-3 

17 

25 

32 

30 

21 

D/W  TEMP  G£  30  (F) 

0 

0 

0 

If 

2 

5 

10 

7 

2 

0/W  TEMP  GE  75  (F) 

0 

0 

0 

1 

5 

10 

18 

13 

5 

0/W  TEMP  LT  33  (F) 

31 

28 

29 

22 

10 

1 

i( 

tf 

Jl 

1 1 

2 

0/W  TEMP  LT  0  { F ) 

11 

10 

4 

'1 

If 

0 

0 

0 

0 

0 

HEATING  DEGREE  DAYS 

1381 

1224 

roar 

706 

426 

135 

70 

103 

292 

COOLING  OEGREE  DAYS 

fl 

9 

32 

84 

55 

14 

MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F) 

6.1 

9.1 

17.5 

27.3 

37.7 

47.  I 

55.0 

54.5 

47.7 

MEAN  WET  8UL8  TFMP  (p) 

12.4 

15.3 

23.4 

34.5 

44.7 

53.0 

89.6 

58.2 

51.1 

99.9555  WCPA  (FT) 

2050 

1950 

1950 

1900 

1«00 

1700 

1550 

1600 

1700 

MEAN  REL  HUM  07  LSTU) 

72.4 

74.0 

76.5 

76.6 

74.3 

75.6 

80.7 

96.1 

86.9 

MEAN  REL  HUM  13  LSTH) 

66.2 

64.1 

63.3 

57.2 

52.2 

53.5 

55.7 

62.3 

66.6 

MAX  24HR  PTECIP  ( IN) 

1.76 

1.44 

1.80 

2.20 

2.39 

2.63 

3.29 

2.74 

2.31 

MAX  PRECIP  (IN) 

4.96 

3.45 

4.81 

5.99 

6.87 

9.29 

9.00 

7.82 

7.66 

MEAN  PRECIP  ( IN) 

2.0T~ 

1.80 

2.33 

2.63 

2.96 

3.24 

3.42 

3.52 

4.02 

MIN  PRECIP  (IN) 

.81 

.31 

.48 

.65 

.10 

.49 

1.06 

.34 

1.23 

6/W  PRECIP  GE  .01  (IN) 

17 

14 

13 

11 

12 

12  ~ 

10 

11 

13 

D/W  PRECIP  GT  .50  (IN) 

_ 1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

MAX  24HR  SNFL  (IN) 

23.8 

17.9 

21.0 

9.9 

3.0 

<1 

If 

if 

Jl 

If 

3.0 

MAX  SNFL  (IN) 

92.8 

48.  1 

45.6 

25.6 

4.9 

H 

\r 

M 

If 

J* 

If 

3.4 

MEAN  SNFL  (IN) 

30.6 

23.8 

22.9 

7.6 

.9 

ir 

If 

Jl 

If 

.1 

9/W  SNFL  GE  .1  (IN) 

17 

13 

11 

5 

1 

0 

0 

0 

it 

if 

0/W  SNFL  GE  1.5  (IN) 

6 

5 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

Jl 

if 

MAX  OLY  SNQ  DEPTH  (IN) 

50 

43 

39 

30 

4 

0 

0 

0 

4 

MEAN  SFC  WNO  OIR  (DEG) 

330 

360 

360 

360 

030 

180 

*210 

210 

210 

MEAN  WNQ  SPD  (KTS) 

7.5 

6.7 

8.2 

7.7 

6.5 

6.4 

•5.5 

5.7 

6.4 

MAX  WNO  SPO  (KTS) 

58 

56 

53 

59 

60 

54 

56 

43 

43 

SKY  COVER  GT  1/2  U) 

73.0 

72.4 

68*0 

61.7 

58.0 

55.2 

51.0 

56.4 

62.0  ] 

0/W  THUNDERSTORMS 

A 

w 

Jl 

If 

i 

l 

3 

6 

7 

6 

4 

0/W  FOG  ( VSBY  LT  7  MI) 

10 

9 

12 

11 

11 

12 

13 

15 

17 

LEGENDS  ANN  *  ANNUAL 

POR/YOR 

*  PERIOO/YEARS 

OF  RECORO 

0/W  =  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH 

WCPA 

*  WORST 

CASE  MAXIMUM 

pressure  < 

E  *  BASED  ON 

LESS  THAN 

FULL 

MONTHS 

a 

*  LESS 

THAN  0.5 

DAYS 

OR  TRACE  / 

**  *  INSTANTANEOUS  peak 

WINDS 

t 

*  PERCENTAGE  OF 
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